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iNTKaoucnoN 

THIS  PAMPHLET  CONTAINS  THE  RESULTS  OF  STAGE  AND  DISCHARGE  08SERVATI0NS  MADE  ON  THE  MISSISSIPPI  RIVER, 
ITS  OUTLETS  AND  TRIBUTARIES.  AND  OTHER  STREAMS  AND  UATERUATS  IN  TW  US  ARMT  ENGINEER  DISTRICT,  NEW  ORLEANS, 
DMING  THE  1989  CALENDAR  TEAR. 

IN  ADDITION  TO  THE  RECORDS  OF  THIS  DISTRICT.  THERE  ARE  CONTAINED  HEREIN  GAGE  AMO  DISCHARGE  DATA 
FURNISHED  BY  THE  US  GEOLOGICAL  SURVEY.  AND  GAGE  RECORDS  FURNISHED  BY  THE  NATIONAL  OCEANIC  AM)  ATMOSPHERIC 
ADMINISTRATION. 

GAGES  OPERATED  BY  THE  NEW  ORLEANS  DISTRICT  ARE  GENERALLY  INSPECTED  AT  LEAST  ONCE  EACH  YEAR.  THE  DATUM 
USED  IS  THAT  OF  THE  1929  NATIONAL  GEODETIC  VERTICAL  DATUM  BY  THE  NATIONAL  GEODETIC  SURVEY.  GAGES  ARE  BEING 
ADJUSTED  TO  AGREE  WITH  BENCHMARK  CHANGES  ALSO  FURNISHED  BY  THE  NATIONAL  GEODETIC  SURVEY.  REFER  TO  THE 
GENERAL  INFORMATION  SECTION  AT  EACH  STATION  FOR  SPECIFIC  ADJUSTMENTS.  GAGE  READINGS  ARE  CHECKED  AGAINST 
INSPECTION  REPORTS  AW)  COFVARATIVE  HYDROGRAPHS  AND  ARE  CORRECTED  WHERE  THE  NEED  IS  INDICATED. 

STAGES  ARE  READINGS  OF  WATER  SURFACE  ELEVATIONS  EXPRESSED  IN  FEET  ABOVE  THE  ZERO  OR  REFERENCE  POINT  OF 
THE  GAGE.  THE  REFERENCE  POINT  IS  REFERRED  TO  EITHER  NATIONAL  GEOOECTIC  VERTICAL  DATUM  OF  1929  (NGVD)  OR 
MEAN  LOW  GULF  DATUM.  MEAN  LOW  GULF  IS  0.78  FOOT  BELOW  NGVD.  NATIONAL  GEODETIC  VERTICAL  DATUM  OF  1929  IS 
USED  IN  LIEU  OF  SEA  LEVEL  DATUM  OF  1929  <MSL). 

DISCHARGE  IS  THE  QUANTITY  OF  WATER  FLOWING  PAST  A  CROSS  SECTION  OF  THE  STREAM  IN  A  UNIT  OF  TIME.  IT  IS 
EXPRESSED  IN  DAY  SECOND  FEET. 

DISCHARGE  DATA  CONSIST  OF  A  BRIEF  DESCRIPTION  OF  THE  GAGING  STATION,  RESULTS  OF  DISCHARGE  OBSERVATIONS, 
AND  WHERE  DETERMINED,  COMPUTED  DAILY  FLOWS. 

ANNUAL  HIGHEST  AND  LOWEST  STAGES  ARE  REPORTED  FOR  MOST  OF  THE  DAILY  GAGE  STATIONS.  IN  DETERMINING 
THESE  EXTREME  RECORDS,  ALL  AVAILABLE  GAGE  DATA,  INCLUDING  CONTINUOUS  RECORDER  CHARTS,  TWICE-DAILY  GAGE 
READINGS,  AW)  GAGE  RECORDS  TAKEN  FROM  DISCHARGE  NOTES,  INSPECTION  REPORTS,  ETC.,  ARE  USED.  THE  TIME  OF 
OCCURRENCE  USUALLY  IS  REPORTED  FOR  THE  ANNUAL  HIGHEST  STAGE  BUT  NOT  FOR  THE  ANNUAL  LOWEST  STAGE. 

THE  TIME  OF  OBSERVATION  REFERS  TO  CENTRAL  STANDARD  TIME. 

THE  ENCLOSED  STREAM  GAGING  MAP  SHOWS  THE  GAGING  SYSTEMS  OPERATED  BY  THE  DISTRICT  DURING  THE  REPORTING 
PERIOD.  THE  MAP  CONTAINS  AN  INDEX  FOR  FINDING  GAGE  AND  DISCHARGE  RECORDS  WITHIN  THE  PAMPHLET  BT  THE  SYSTEM 
ARRANGEMENT. 
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HIGHEST  AND  LOWEST  STAGES  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER  AND  ITS  OUTLETS  AND  TRIBUTARIES 
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MAXIMUM,  MINIMUM,  AND  MEAN  DISCHARGES  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER 
AND  ITS  OUTLETS  AND  TRIBUTARIES 


MAXIMUM  DISCHARGE 

MINIMUM  DISCHARGE 

PRIOR  TO  1969 

_ 1 

1989 

PRIOR  TO  1989 

1989 

MEAN 

DISCHARGE 

D.S.F. 

LOCATION 

RIVER 

NILE 

a 

DRAINAGE 

AREA 

SO  MILES 

YEAR 

DISCHARGE 

O.S.F. 

b 

DISCHARGE 

O.S.F. 

YEAR 

DISCHARGE 

D.S.F. 

b 

DISCHARGE 

D.S.F. 

MISSISSIPPI  RIVER 

TARBERT  LANDING,  MISS. 
RED  RIVER  LANDING,  LA. 

306.3 

302.0 

1,124,900 

1,125,000 

1937 

1927 

1,977,000 
b1, 779, 000 

1,138,000 

1939 

1939 

85,000 

75,000 

190,000 

573,000 

OLD  RIVER  OUTFLOW 

NEAR  KNOX  LANDING 

LA. 

0.5 

1,124.700 

1973 

610,000 

304,000 

1962 

0 

26,000 

141,000 

LOWER  OLD  RIVER 

TORRAS,  LA. 

1.0 

- 

1937 

6519,000 

1912 

f316,000 

- 

ATCHAFALAYA  RIVER 
SIMMESPORT,  LA. 

8.2 

87,570 

1973 

781,000 

486,000 

1964 

10,500 

75,000 

246,000 

a  DISTANCES  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER  ARE  MEASURED 
FROM  HEAD  OF  PASSES  (LA.).  TRIBUTARY  DISTANCES 
ARE  FROM  MOUTH. 

b  DISOHARGE  MAY  BE  EITHER  OOMPUTED,  MEASURED,  OR  ESTIMATED. 
ALSO,  DISCHARGE  MAY  NOT  BE  AVAILABLE  FOR  tAe  RECORD  STAGE. 

e  TOWARD  ATCHAFALAYA  RIVER 

f  TOWARD  MISSISSIPPI  RIVER 


MONTHLY  AND  YEARLY  MEAN  STAGES  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER  FOR  1989 


LOCATION 

MONTHLY  MEAN  STAGES 

YEARLY 

MEAN 

STAGE 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

NOV 

DEC 

KNOX  LANDING,  LA. 

40.67 

42.34 

52.41 

49.24 

40.70 

44.05 

44.92 

24.85 

27.22 

27.37 

25 

11 

22 

31 

36.72 

RED  RIVER  LANDING,  LA. 

38.38 

diU 

50.23 

47.00 

38.57 

41.74 

42.62 

22.66 

24.69 

24.69 

22 

71 

22 

28 

34.44 

BAYOU  SARA,  LA. 

BATON  RaiGE,  LA. 

31.00 

32.71 

42.24 

38.96 

30.75 

33.77 

34.77 

15.13 

16.96 

17.14 

15 

23 

13 

10 

26.77 

23.79 

25.52 

33.80 

30.76 

23.60 

26.43 

27.26 

9.73 

11.40 

11.80 

10 

26 

8 

58 

20.21 

DONALDSONVILLE,  LA. 

16.34 

17.82 

24.87 

22.22 

16.28 

18.50 

19.27 

6.01 

7.04 

7.28 

6 

00 

4 

79 

13.84 

COLLEGE  POINT,  LA. 

14.71 

16.21 

22.47 

20.10 

14.43 

16.61 

17.41 

6.68 

7.36 

6.60 

5 

67 

4 

55 

12.71 

RESERVE,  LA. 

NEW  ORLEANS,  LA. 

12.40 

13.71 

19.37 

■QEa 

12.14 

14.18 

14.79 

4.67 

5.27 

5.38 

4 

66 

3 

61 

10.58 

9.67 

13.82 

12.28 

8.66 

10.14 

10.63 

3.64 

4.11 

3.91 

3 

22 

2 

30 

7.56 

CHALMETTE,  LA. 

WEST  POINT  A  LA  HACHE,  LA. 

8.32 

11.88 

10.61 

7.54 

8.89 

9.35 

3.17 

3.72 

3.38 

2 

81 

1 

95 

6.72 

6.87 

6.25 

4.68 

5.59 

5.90 

2.49 

2.69 

2.22 

1 

80 

1 

07 

4.09 

EMPIRE,  LA. 

HEAD  OF  PASSES,  (LA.) 

BhR 

3.56 

4.70 

3.66 

4.44 

4.63 

2.21 

2.44 

1.88 

1 

41 

0 

68 

3.18 

• 

2.42 

1.83 

2.10 

• 

1.47 

1.37 

1.15 

0 

72 

0 

36 

1.41 

INDEX  TO  RECORDS  BY  STREAM  GAGING  SYSTEMS 


System 

Number 

System 

Stage 

Page 

Discharge 

01 

M>ss>ssipp>  River  and  Passes 

3 

261 

02 

Old  River  and  Vicinity 

28 

263 

03 

Atcbafalaya  River  (Principal  Channels 
and  Outlets) 

38 

265 

04 

Black  River  at  Acme,  La 

63 

270 

40 

Upper  Pointe  Coupee  Drainage  Area 

64 

(•1 

43 

Morganza  Fioodway 

67 

f  •  * 

46 

West  Atchafalaya  Floodway 

69 

1*1 

49 

Atcr^afalaya  Basin 

75 

C  ’  ‘ 

52 

East  of  East  Atchafalaya  Basm 

Protection  Levee 

94 

55 

Bayou  des  Glaises  and  Vicinity 

1 17 

r ' 

5d 

West  Atchafalaya  Basm  Protection  Levee 
Borrow  Pit  (LS  and  Vicinity) 

124 

i 

61 

Bayou  Rapides,  Boeuf.  Cocodne.  and 
Vicinity 

137 

!M 

64 

Bayou  Teche  and  Vicinity 

148 

273 

67 

Vermition  River  and  Tributaries 

159 

273 

70 

Mermentau  River  and  Tributaries 

166 

f'l 

73 

Calcasieu  River  and  Tributaries 

176 

i‘i 

76 

Intracoastal  Waterway  and  Vicinity.  New 
Orleans.  La.,  to  Calcasieu  River 

187 

Cl 

79 

Oelcambre  Canal.  Bayou  Carlin,  and 

Vicinity 

218 

Cl 

82 

Bayou  LaFourche  and  Vicinity 

219 

Cl 

85 

Lake  Pontchartrain  and  Vicinity 

227 

(*' 

88 

Gulf  of  Mexico 

254 

c> 

*  Oischargd  not  included  in  th>s  publication. 
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PART  I 


STAGES  AND  DAILY  DISCHARGES 
OF  THE 

MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 
AND 


OTHER  WATERSHEDS 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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MISSISSIPPI  RIVER  NEAR  KNOX  LANDING,  LA. 

LOCATIOM.  LAT.  31-04-25,  LONG,  91-34-55.  MILE  313.7  (1962  SURVEY),  ON  RIGHT  BANK  AT  OLD  LEVEE, 
ABOUT  3/4  MILE  DOUNSTREAM  FROM  INLET  CHANNEL  TO  OLD  RIVER  CONTROL  STRUCTURE.  (STA.  0108011.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AM)  STAFF(S). 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  ABOUT  1,124,700  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING). 

BANKFULL  STAGE,  51  FEET.  LOU  WATER  REFERENCE  PLANE,  12.3  FEET  ON  GAGE.  STAGE  IS  AFFECTED  BY 
THE  DIVERSION  OF  UATER  THRU  OLD  RIVER  CONTROL  STRUCTURE.  PRIOR  TO  JUNE  30.  1961,  GAGE  VAS 
ABOUT  0.8  MILE  UPSTREAM. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  OCT.  20,  1955  TO  MAR.  10,  1961,  AND  JUNE  30,  1961  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  63.15  FEET  ON  HAT  31.  1983.  LOUEST,  8.2  FEET  FROM  JAN.  28  TO  30,  1956. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

28.18 

43.38 

50.70 

48.32 

40.80 

43.65 

48.60 

32.79 

22.10 

30.30 

29.10 

29.90 

2 

31.50 

42.25 

51.50 

48.22 

39.20 

43.13 

48.80 

31.90 

22.74 

30.00 

29.36 

29.32 

3 

34.15 

41.22 

52.23 

48.30 

37.30 

43.20 

49.60 

30.98 

23.54 

50.05 

28.66 

28.47 

4 

35.70 

40.10 

52.75 

48.65 

35.60 

42.70 

49.70 

30.20 

24.20 

30.30 

27.80 

27.43 

5 

37.08 

38.90 

53.20 

48.95 

35.10 

42.40 

49.80 

29.38 

24.75 

30.35 

26.68 

26.57 

6 

38.10 

38.10 

53.52 

49.18 

34.35 

42.70 

49.90 

28.94 

24.84 

30.25 

25.62 

25.95 

7 

38.50 

37.80 

54.00 

49.20 

34.65 

42.50 

49.90 

28.60 

25.10 

29.75 

24.59 

25.62 

8 

38.55 

37.80 

53.95 

49.30 

35.29 

42.75 

49.90 

28.18 

25.18 

29.20 

23.85 

26.70 

9 

38.20 

38.21 

54.15 

49.60 

36.38 

43.60 

49.72 

27.85 

25.02 

28.80 

23.45 

25.34 

10 

38.30 

38.52 

54.27 

49.90 

37.35 

43.60 

49.44 

27.50 

25.11 

28.80 

23.28 

24.50 

11 

37.80 

38.90 

54.35 

50.15 

38.09 

43.40 

49,19 

26.80 

25.40 

28.79 

23.15 

23.90 

12 

37.40 

39.50 

54.20 

50.30 

38.90 

43.10 

48.93 

26.22 

25.78 

29.20 

23.05 

23.62 

13 

37.80 

40.05 

54.00 

50.40 

39,55 

42.80 

48.67 

25.80 

25.88 

29.40 

23.00 

23.00 

14 

38.80 

40.10 

53.60 

50.59 

40.00 

42.48 

48.29 

25.30 

25.80 

29.43 

22.80 

22.29 

15 

39.70 

39.85 

53.45 

50.70 

40.30 

42.30 

47.89 

25.00 

25.45 

29.30 

22.30 

21.88 

16 

40.50 

39.75 

53.35 

50.90 

40.30 

42.30 

47.14 

24.53 

25.35 

28.97 

21.98 

21.47 

17 

41.28 

39.85 

53.30 

51.05 

40.70 

42.40 

46.47 

23.90 

25.32 

28.35 

21.88 

21.09 

18 

41.92 

40.60 

53.13 

51.10 

40.93 

42.85 

45.65 

23.33 

25.89 

27.70 

21.94 

20.87 

19 

43.09 

42.20 

53.00 

51.10 

43.10 

43.50 

44.70 

22.63 

26.90 

26.90 

22.36 

20.45 

20 

43.85 

43.95 

52.84 

51.00 

43.54 

43.90 

44.10 

21.77 

28.14 

25.60 

22.78 

20.26 

21 

44.50 

45.50 

52.66 

50.89 

43.85 

44.40 

43.30 

21.12 

29.30 

24.50 

22.85 

20.20 

22 

45.10 

46.40 

52.60 

50.70 

44.30 

44.88 

42.53 

20.68 

30.20 

23.57 

23,20 

20.00 

23 

45.60 

47.15 

52.50 

50.42 

44.45 

45.25 

41.74 

20.38 

31.30 

22.95 

23.68 

19.58 

24 

45.90 

47.85 

52.20 

49.92 

44.80 

45.50 

41.01 

20.30 

31.80 

22.30 

24.65 

19.11 

25 

46.00 

48.40 

51.80 

49.30 

45.00 

45.94 

40.08 

20.39 

32.19 

22.32 

25.80 

18.65 

26 

46.10 

49.20 

51.10 

48.45 

45.10 

46.45 

39.25 

20.59 

32.64 

22.55 

27.24 

18.15 

27 

46.10 

49.80 

50.30 

47.40 

45.05 

46.39 

37.90 

20.50 

32.50 

22.65 

28.60 

17.69 

28 

46.00 

50.25 

49.60 

46.00 

44.90 

46.95 

36.70 

20.70 

31.95 

24.19 

29.55 

17.53 

29 

45.60 

49.10 

44.40 

44.70 

47.99 

35.39 

21.15 

31.29 

25.90 

29.97 

17.30 

30 

44.95 

48.90 

42.70 

44.35 

48.38 

34.38 

21.25 

30.88 

27.50 

30.00 

17.45 

43.90 

21.70 

17.20 

THE  1 

■(N.LOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

40.67 

42.34 

52.41 

49.24 

40.70 

44.05 

44.92 

24.85 

27.22 

27.37 

25.11 

22.31 

MAX 

46.10 

50.25 

54.35 

51.10 

45.10 

48.38 

49.90 

32.79 

32.64 

30.35 

30.00 

29.90 

MIN 

28.18 

37.80 

48.50 

42.70 

34.35 

42.30 

33.70 

20.30 

22.10 

22.30 

21.88 

17.20 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  FKAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  36.72. 

HIGHEST  STAGE  WAS  54.37  AT  2:00  A.M.  ON  MAR  11. 
LOUEST  STAGE  WAS  17.10  ON  DEC  31. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 

MISSISSIPPI  RIVER  AT  TARBERT  LANDING,  MISS. 

LOCATION.  LAT.  31-00-30,  LONG.  91-37-25.  MILE  306.3  (1962  SURVEY),  ABOUT  2-1/2  MILES  UPSTREAM  FROM 
LOWER  OLD  RIVER.  (STA.  0110011.) 

GAGE.  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,124,900  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING). 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  INTERMITTENTLY,  1932  TO  DATE.  DISCHARGE,  1911  TO  1913,  1928,  1929, 

AND  1932  TO  DATE.  COMPUTED  DAILY,  SINCE  1936. 

EXTREMES.  FOR  STAGES,  SEE  RED  RIVER  LANDING.  MAXIMUM,  1,977,003  CFS  OBSERVED  ON  FEB.  19,  1937 
(RED  RIVER  LANDING  STAGE,  58.09  NCVD).  MINIMUM,  85,000  CFS  COMPUTED  FOR  NOV.  4,  1939  (RED  RIVER 
LANDING  STAGE,  4.69  NGVD).  DISCHARGE  HOT  DETERMINED  FOR  RECORD  HIGH  AND  LOU  STAGES. 


STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  1 

(GVD  (1965  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT  NOV 

DEC 

1 

42.30 

39.80 

42.70 

2 

41.30 

50.30 

3 

32.25 

47.00 

29.60 

4 

34.70 

5 

35.55 

41.50 

48.40 

23.15 

29.10 

6 

52.20 

47.80 

7 

41.25 

48.50 

23.65 

8 

52.80 

34.00 

9 

37.25 

36.90 

10 

37.15 

48.50 

48.10 

26.00 

11 

22.55 

12 

36.00 

37.55 

42.10 

13 

38.90 

52.90 

49.00 

47.30 

21.50 

14 

24.05 

15 

39.30 

41.35 

16 

38.65 

52.20 

27.40  20.65 

17 

40.30 

38.80 

49.80 

45.50 

22.65 

18 

39.80 

24.40 

26.15 

19.60 

19 

42.05 

42.20 

20 

51.70 

49.80 

43.15 

21 

20.10 

19.20 

22 

45.20 

43.20 

43.30 

23 

44.50 

46.00 

51.10 

24 

48.85 

39.90 

19.20 

25 

44.75 

43.90 

30.40 

26 

44.90 

20.90 

17.25 

27 

48.70 

49.00 

46.10 

36.70 

26.95 

28 

19.55 

29 

46.70 

30 

47.70 

43.30 

25.55 

31  .  .  .  32.20  20.40 


DAILY  FLOU  FOR 


5 


HlSSlSSIPfl  RIVER  AT  TARBERT  LANDING,  MISS. --CONTINUED 
COMPUTED  DAILY  DISCHARGE  IN  THOUSAND  DAY  SECOW>  FEET 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

MJG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

384 

765 

1024 

869 

581 

709 

830 

406 

252 

377 

356 

373 

2 

445 

733 

1045 

865 

541 

695 

837 

403 

262 

371 

360 

363 

3 

513 

663 

1066 

865 

SOI 

650 

870 

395 

275 

371 

351 

352 

4 

556 

601 

1085 

875 

467 

638 

868 

381 

285 

375 

339 

335 

5 

600 

572 

1097 

886 

452 

625 

873 

366 

290 

375 

321 

322 

6 

636 

549 

1106 

895 

UO 

633 

875 

3SB 

295 

375 

303 

312 

7 

648 

534 

1119 

897 

443 

631 

878 

352 

297 

366 

288 

304 

8 

654 

541 

1124 

902 

454 

631 

875 

348 

296 

360 

278 

321 

9 

653 

549 

1131 

909 

478 

652 

868 

342 

295 

354 

270 

304 

10 

645 

556 

1131 

920 

495 

658 

861 

335 

296 

354 

266 

289 

11 

627 

564 

1138 

930 

510 

655 

844 

324 

300 

355 

264 

280 

12 

614 

581 

1134 

935 

529 

646 

825 

315 

306 

357 

262 

276 

13 

628 

596 

1131 

940 

546 

635 

799 

306 

308 

359 

261 

267 

U 

655 

599 

1117 

944 

555 

630 

785 

301 

308 

360 

264 

256 

15 

684 

596 

1110 

950 

566 

625 

770 

295 

304 

360 

257 

251 

16 

711 

591 

1106 

956 

567 

620 

746 

291 

297 

356 

254 

247 

17 

739 

591 

1105 

963 

607 

615 

723 

282 

297 

346 

251 

241 

18 

761 

659 

1100 

966 

624 

626 

700 

273 

306 

335 

252 

237 

19 

775 

701 

1094 

970 

689 

650 

664 

264 

320 

320 

258 

234 

20 

804 

758 

1090 

960 

716 

671 

645 

253 

339 

300 

263 

231 

21 

829 

827 

1085 

960 

722 

681 

620 

244 

359 

265 

267 

230 

22 

860 

881 

1081 

953 

730 

699 

592 

235 

373 

271 

270 

227 

23 

880 

900 

1073 

943 

736 

710 

570 

232 

390 

262 

276 

221 

24 

890 

927 

1066 

928 

746 

722 

549 

230 

398 

252 

288 

215 

25 

895 

950 

1031 

882 

753 

739 

525 

230 

405 

250 

305 

209 

26 

896 

968 

997 

836 

756 

754 

503 

232 

414 

253 

329 

203 

27 

895 

991 

940 

798 

756 

759 

476 

234 

414 

253 

350 

197 

28 

894 

1000 

918 

751 

753 

780 

454 

235 

403 

273 

366 

195 

29 

881  - 

894 

697 

746 

814 

452 

240 

395 

298 

374 

192 

30 

855  ' 

890 

642 

733 

825 

436 

241 

386 

324 

377 

191 

31 

Sli  . 

878 

419 

543 

190 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

720 

705 

1061 

893 

610 

679 

701 

296 

329 

329 

297 

260 

MAX 

898 

1000 

1138 

970 

756 

825 

878 

406 

414 

377 

377 

373 

MIN 

384 

534 

878 

642 

440 

615 

419 

230 

252 

250 

251 

190 

DATS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
TOTAL  FOR  YEAR  UAS  209,US,000  OSF. 

THE  MEAN  FLOW  FOR  THE  YEAR  UAS  573,000  OSF. 

MAXIMUM  DAILY  DISCHARGE  UAS  1,138,000  OSF  ON  MAR  11. 
MINIMUM  DAILY  DISCHARGE  UAS  190,000  DSF  ON  DEC  31. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 

MISSISSIPPI  RIVER  AT  RED  RIVER  LAMDINC,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-57-39,  LONG.  91-39-52.  SPUR  DIKE  ON  RIGHT  BANK  AT  MILE  502.4  (1962  SURVEY). 
<STA.  0112012B.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,125,000  SQUARE  NILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 
STAGE,  46  FEET.  LOU  UATER  REFERENCE  PLANE,  10.6  FEET  ON  CAGE.  FOR  DAILY  FLOWS  SINCE  CLOSURE  OF 
LOUER  OLD  RIVER  (NILE  304)  ON  JUL.  12.  1963,  SEE  TARBERT  LANDING,  HISS.  GAGE  WAS  LOCATED  ACROSS 
THE  RIVER  AT  ANGOLA.  LA.  (MILE  302.6).  OCT.  1923  TO  JUNE  1040.  STAGES  ARE  AVAILABLE  FOR  GAGE  AT 
PHILLIPSTON,  LA.,  (MILE  302.5)  FROM  JAN.  1937  TO  DEC.  1945.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  UAS  3.49 
FEEV  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  1851  TO  1923,  AND  MAR.  1940  TO  DATE.  DISCHARGE,  1851  AND  INTERMITTENTLY 
FROM  1881  TO  1963.  COMPUTED  DAILY,  FROM  1928  TO  1963. 

EXTREMES.  HIGHEST,  60.94  FEET  FROM  NAY  14  TO  17,  1927.  LOWEST,  2.89  FEET  ON  NOV.  14,  1895. 
EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD.  MAXIMUM,  ABOUT  1,779,000  CFS  WOULD  HAVE  OCCURED  FOR  THE 
NAY  1927  FLOOD  IF  FLOW  HAD  BEEN  CONFINED  BETWEEN  LEVEES.  A  DISCHARGE  OF  1,595,000  CFS  UAS 
OBSERVED  BY  FLOAT  METHOD  ON  MAR.  31,  1882  (STAGE  51.79  NGVD).  THIS  DISCHARGE  UAS  AFFECTED  BY 
CREVASSES.  A  DISCHARGE  OF  1,520,000  CFS  UAS  COMPUTED  FOR  APR.  11  AND  12,  1945  (AT  STAGES  OF 
58.69  AND  58.89  NGVD,  RESPECTIVELY).  MINIMUM,  75,000  CFS  COMPUTED  FOR  NOV.  4,  1939  (STAGE,  4.64 
NGVD  AT  ANGOLA). 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

ogr 

1 

25.13 

41.30 

48.80 

46.10 

38.75 

41.48 

46.25 

30.60 

19.90 

27.64 

26.30 

27.40 

2 

28.33 

40.40 

49.40 

45.90 

37.30 

40.94 

46.45 

29.69 

20.53 

27.30 

26.65 

26.90 

3 

31.50 

39.20 

50.00 

46.00 

35.29 

40.93 

47.20 

28.63 

21.32 

27.30 

25.98 

26.10 

4 

33.30  E 

38.00 

50.60 

46.30 

33.55 

40.50 

47.35 

27.82 

22.00 

27.75 

25.27 

25.19 

5 

34.70  E 

36.90 

50.90 

46.60 

32.97 

40.30 

47.38 

27.00 

22.30 

27.56 

24.23 

24.34 

6 

35.76 

36.00 

51.20 

46.85 

32.32 

40.45 

47.47 

26.48 

22.70 

27.52 

23.13 

23.70 

7 

36.25 

35.40 

51.60 

46.95 

32.46 

40.39 

47.58 

26.20 

22,70 

27.00 

22.20 

23.29 

8 

36.40 

35.70 

51.70 

47.00 

33.00 

40.43 

47.55 

25.82 

22.80 

26.50 

21.58 

24.30 

9 

36.30 

36.00 

51.90 

47.28 

34.19 

41.10 

47.30 

25.50 

22.70 

26.17 

20.99 

23.21 

10 

35.90 

36.30 

52.00 

47.60 

35.10 

41.20 

47.10 

25.00 

22.75 

26.17 

20.78 

22.30 

11 

35,55 

36.60 

52.12 

47.85 

35.82 

41.10 

46.99 

24.40 

23.05 

26.50 

20.60 

21.78 

12 

35.20 

37.30 

52.00 

48.05 

36.68 

40.87 

46.52 

23.95 

23.40 

26.46 

20.55 

21.50 

13 

35.65 

37.80 

51.90 

48.13 

37.30 

40.59 

46.29 

23.53 

23.50 

26.55 

20.50 

20.80 

14 

36.60 

37,90 

51.60 

48.30 

37.75 

40.30 

45.95 

23.05 

23.19 

26.60 

20.53 

20.10 

15 

37.45 

37.  n 

51.33 

48.50 

38.12 

40.15 

45.52 

22.70 

22.98 

26.60 

20.20 

19.78 

16 

E 

38.20 

37.60 

51.20 

48.70 

38.20 

40.10 

44.89 

22.37 

22.82 

26.30 

19.90 

19.55 

17 

39.00 

37.70 

51.10 

48.88 

38.60 

39.90 

44.25 

21.75 

22.82 

25.78 

19.80 

19.20 

18 

39.60 

38.20 

51.00 

48.95 

38.82 

40.29 

43.52 

21.14 

23.39 

25.10 

19.80 

18.71 

19 

40.90 

39,50 

50.90 

49.00 

41.00 

41.03 

42.45 

20.60 

24.20 

24.20 

20.20 

18.58 

20 

41.60 

41.20 

50.72 

48.65 

41.68 

41.50 

41.89 

19.80 

25.34 

23.00 

20.60 

18.38 

21 

E 

42.20 

43.05 

50.60 

48.65 

41.92 

42.04 

41.10 

19.19 

26.50 

22.00 

20.80 

18.32 

22 

E 

43.00 

44.20 

50.45 

48.50 

42.03 

42.45 

40.30 

18.70 

27.40 

21.05 

21.00 

18.18 

23 

43.50 

45.10 

50.28 

48.23 

42.24 

42.84 

39.50 

18.49 

28.34 

20.45 

21.40 

17.71 

24 

43.70 

45.95 

49.94 

47.75 

42.64  E 

43.10 

38.80 

18.34 

28.94 

19.92 

22.10 

17.30 

25 

43.90 

46.55 

49.50 

47.13 

42.84  E 

43.60 

57.90 

18.36 

29.30 

19.79  E 

23.30 

16.90 

26 

43.90 

47.10 

48.90 

46.28 

42.93 

44.00 

36.95 

18.50 

29.72 

19.90  E 

24.80 

16.46 

27 

43.90 

47.80 

48.10 

45.30 

42.90 

44.15 

35.64 

18.60 

29.80 

19.98 

26.10 

16.03 

28 

43.80 

48.15 

47.52 

43.80 

42.80 

44.79 

34.45 

18.70 

29.20 

21.28 

26.90 

15.79 

29 

43.50  - 

46.95 

42.27 

42.59 

45.70 

33.13 

18.85 

28.79 

23.00 

27.50 

15.69 

30 

42.90  - 

46.70 

40.60 

42.22 

45.98 

32.18 

19.10 

28.18 

24.50 

27.60 

15.63 

46.33 

31.30 

15.48 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

38.38 

40.17 

50.23 

47.00 

38.57 

41.74 

42.62 

22.66 

24.69 

24.69 

22.71 

20.28 

MAX 

43.90 

48.15 

52.12 

49.00 

42.93 

45.98 

47.58 

30.60 

29.80 

27.75 

27.60 

27.40 

MIN 

25.13 

35.40 

46.33 

40.60 

32.32 

59.90 

31.30 

18.34 

19.90 

19.79 

19.80 

15.48 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  TEAR  UAS  365 
E>ESTINATED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  34.44. 

HIGHEST  STAGE  UAS  52.20  AT  4:30  P.N.  ON  MAR  11. 
LOUEST  STACX  UAS  15.45  ON  DEC  31. 


OAILT  STAGE  FOR  1989 
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MISSISSIPPI  RIVER  At  BAYOU  SARA,  LA. 

LOCATION.  LAT.  50-45-A8.  LONG.  91-23-12.  LEFT  BANK,  NEAR  CONCRETE  CASTING  PLANT  AT  NILE  265.4 
(1962  SURVEY).  (STA.  01H009.) 

GAGE.  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,125,400  SQUARE  NILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 
STAGE,  36  FEET.  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE,  5.25  FEET  ON  GAGE.  GAGE  WAS  LOCATED  ON  RIGHT 
BANK  FROM  AUG.  13,  1930  TO  AUG.  31,  1971.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS  3.76  FEET,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  DEC.  3,  1888  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  55.46  FEET  ON  MAY  15,  1927.  LOWEST,  0.96  FOOT  ON  NOV.  16,  1895.  EXTREMES  HAVE 
BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

17.15 

34.15 

40.65 

38.15 

31.55 

33.55 

38.15 

22.85 

12.35 

20.25 

18.50 

19.85 

2 

20.55 

33.15 

41.15 

37.95 

30.05 

33.50 

38.25 

22.05 

12.95 

19.80 

19.00 

19.50 

3 

23.65 

32.15 

41.85 

37.95 

28.25 

33.25 

38.85 

20.75 

13.25 

19.75 

18.75 

18.80 

4 

25.55 

31.05 

42.45 

38.15 

26.50 

32.95 

39.20 

19.95 

13.75 

19.85 

17.85 

17.90 

5 

27.15 

29.90 

42.95 

38.45 

25.85 

32.45 

39.30 

18.95 

14.75 

19.90 

17.10 

17.00 

6 

28.55 

29.05 

43.30 

38.55 

24.90 

32.85 

39.35 

18.35 

15.25 

19.95 

16.15 

16.40 

7 

29.15 

28.55 

43.50 

38.75 

24.55 

32.55 

39.35 

18.05 

15.40 

19.60 

15.20 

15.90 

8 

29.30 

28.45 

43.75 

38.95 

25.00 

32.55 

39.35 

17.95 

15.55 

19.10 

14.80 

16.80 

9 

29.35 

28.65 

44.15 

39.05 

25.95 

33.05 

39.15 

17.45 

15.35 

18.70 

14.00 

16.20 

10 

29.15 

29.05 

44.05 

39.35 

26.95 

33.15 

39.05 

17.15 

15.30 

18.60 

13.55 

15.10 

11 

28.65 

29.35 

44.15 

39.55 

27.65 

33.15 

38.80 

16.95 

14.90 

18.70 

13.40 

14.50 

12 

28.25 

29.90 

43.95 

39.80 

28.55 

32.95 

38.55 

16.65 

15.40 

18.90 

13.30 

14.10 

13 

28.40 

30.45 

43.90 

39.95 

29.15 

32.55 

38.35 

16.15 

15.60 

19.05 

13.20 

13.50 

14 

29.20 

30.55 

43.85 

40.05 

29.85 

32.35 

38.05 

15.95 

15.60 

19.10 

13.20 

12.90 

15 

30.15 

30.55 

43.30 

40.20 

30.15 

32.45 

37.45 

15.35 

15.50 

19.15 

13.00 

12.50 

16 

30.85 

30.35 

43.15 

40.35 

30.35 

32.05 

37.05 

15.05 

15.15 

18.95 

12.80 

12.30 

17 

31.65 

30.40 

42.95 

40.55 

30.70 

31.75 

36.45 

14.55 

15.00 

18.60 

12.30 

12.10 

18 

32.20 

30.80 

42.85 

40.65 

30.95 

32.15 

35.85 

13.95 

15.50 

18.00 

12.20 

11.85 

19 

33.25 

31.95 

42.85 

40.75 

33.15 

32.55 

34.95 

13.45 

16.10 

17.00 

12.35 

11.60 

20 

34.15 

33.35 

42.65 

40.85 

33.65 

33.15 

34.30 

12.55 

17.20 

15.90 

12.85 

11.30 

21 

34.90 

35.30 

42.65 

40.55 

33.95 

33.95 

33.55 

11.95 

18.40 

14.80 

13.25 

11.00 

22 

35.45 

36.35 

42.40 

40.40 

34.15 

34.25 

32.85 

11.50 

19.40 

13.80 

13.50 

11.00 

23 

35.95 

37.20 

42.25 

40.20 

34.30 

34.65 

32.05 

11.15 

20.30 

12.95 

13.90 

10.70 

24 

36.15 

37.90 

42.05 

39.75 

34.55 

35.05 

31.35 

10.90 

21.00 

12.60 

14.30 

10.00 

25 

36.25 

38.55 

41.55 

39.15 

34.80 

35.45 

30.55 

10.85 

21.50 

12.20 

15.25 

9.60 

26 

36.45 

39.05 

41.00 

38.55 

34.95 

35.95 

29.50 

10.95 

22.00 

12.10 

16.60 

9.30 

27 

36.45 

39.65 

40.30 

37.65 

34.95 

36.15 

28.15 

11.05 

22.30 

12.20 

18.00 

9.00 

28 

36.35 

40.05 

39.65 

36.35 

34.90 

36.95 

26.95 

11.15 

21.90 

13.10 

19.00 

8.80 

29 

36.15 

39.00 

34.95 

34.65 

37.85 

25.55 

11.55 

21.35 

14.70 

19.70 

8.70 

30 

35.65 

38.80 

33.15 

34.15 

37.95 

24.45 

11.85 

20.90 

16.40 

20.00 

8.75 

31 

34.95 

THE  1 

FCN.LOWtNG 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

31.00 

32.71 

42.24 

38.96 

30.75 

33.77 

34.77 

15.13 

16.96 

17.14 

15.23 

13.10 

MAX 

36.45 

40.05 

44.15 

40.85 

34.95 

37.95 

39.35 

22.85 

22.30 

20.25 

20.00 

19.85 

MIN 

17.15 

28.45 

38.45 

33.15 

24.55 

31.75 

23.25 

10.85 

12.35 

12.10 

12.20 

8.70 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  26.77. 

HIGHEST  STAGE  WAS  44.15  ON  MAR  9  AND  LATER  OATE(S). 
LOWEST  STAGE  WAS  8.70  ON  DEC  28  AND  LATER  DATE(S). 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 
MISSISSIPPI  RIVER  AT  BATON  ROUGE,  U. 

LOCATION.  LAT.  30-25-45,  LONG.  91-12-25.  ON  FOREBAY  WALL  OF  PORT  ALLEN  LOCK  AT  MILE  228.4 
(1962  SUR«Y).  (STA.  0116009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  WIRE  WEIGHT  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,125,810  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 
STAGE,  29  FEET.  LOU  WATER  REFERENCE  PLANE,  2.57  FEET  ON  GAGE.  NATURAL  FLOW  IS  AFFECTED  BY 
TIDES  AT  LOU  WATER.  THE  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEN  CHANGED  SLIGHTLY  SEVERAL  TIMES  DURING 
PERIOD  OF  RECORD.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  0.52  FOOT,  NCVD. 

RECOmS  AVAILABLE.  STAGE,  1872  TO  DATE.  DISCHARGE,  1929,  1938  TO  1957,  AND  1973  TO  1975. 
COMPUTED  DAILY,  FROM  1931  TO  1945,  AND  1947  TO  1956. 

EXTREMES.  HIGHEST,  47.28  FEET  ON  MAT  IS,  1927.  LOWEST,  MINUS  0.07  FOOT  ON  NOV.  14,  1894. 
MAXIMUM,  1,473,000  CFS  OBSERVED  ON  APR.  16,  1945  (STAGE,  44.58  NGVD).  MINIMUM  73,700  CFS 
OBSERVED  ON  OCT.  19,  1939  (STAGE,  2.58  NGVD).  EXTREMES  NAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

11.05 

26.97 

32.37 

29.97 

24.65 

26.25 

30.13 

16.50 

7.35 

14.40 

12.67 

13.97 

2 

13.64 

26.20 

32.97 

29.80 

23.24 

25.89 

30.20 

15.72 

7.75 

13.95 

13.25 

13.70 

3 

16.28 

25.22 

33.50 

29.75 

21.65 

25.82 

30.66 

14.69 

8.30 

13.70 

13.07 

13.14 

4 

18.30 

24.32 

34.00 

29.97 

20.08 

25.52 

31.14 

13.80 

8.83 

13.80 

12.63 

12.40 

5 

19.95 

23.30 

34.43 

30.30 

19.34 

25.22 

31.20 

13.05 

9.49 

13.89 

11.87 

11.73 

6 

21.28 

22.57 

34.63 

30.43 

18.40 

25.50 

31.23 

12.46 

9.94 

14.00 

11.07 

11.10 

7 

21.95 

22.00 

34.84 

30.55 

17.90 

25.34 

31.19 

12.20 

9.92 

13.83 

10.40 

10.85 

8 

22.34 

21 .85 

35.10 

30.65 

18.15 

25.42 

31.20 

12.17 

9.85 

13.43 

9.97 

11.73 

9 

22.42 

21.96 

35.30 

30.83 

18.99 

25.74 

31.12 

11.85 

9.97 

13.07 

9.32 

11.15 

10 

22.33 

22.20 

35.45 

31.10 

19.90 

25.95 

30.97 

11.55 

9.73 

13.05 

8.93 

10.20 

11 

21 .97 

22.45 

35.53 

31.35 

20.65 

25.92 

30.80 

11.15 

9.85 

13.08 

8.77 

9.60 

12 

21.49 

22.97 

35.52 

31.57 

21.40 

25.72 

30.56 

10.75 

10.12 

13.18 

8.70 

9.43 

13 

21.54 

23.45 

35.40 

31 .65 

22.12 

25.45 

30.40 

10.43 

10.34 

13.35 

8.75 

9.00 

14 

22.13 

23.75 

35.08 

31.69 

22.65 

25.20 

30.10 

10.03 

10.30 

13.59 

8.93 

8.43 

15 

22.86 

23.70 

34.83 

31.82 

23.07 

25.30 

29.75 

9.70 

10.20 

13.65 

8.90 

8.10 

16 

23.60 

23.60 

34.62 

31.97 

23.25 

25.00 

29.30 

9.37 

10.05 

13.40 

8.52 

7.75 

17 

24.33 

23.57 

34.45 

32.15 

23.70 

24.85 

28.82 

8.97 

9.97 

13.24 

8.00 

7.57 

18 

25.00 

23.83 

34.35 

32.24 

23.85 

25.02 

28.20 

8.50 

10.24 

12.60 

7.86 

7.45 

19 

25.92 

24.70 

54.27 

32.22 

25.70 

25.45 

27.51 

8.13 

10.83 

11.82 

7.90 

7.32 

20 

26.75 

25.95 

34.09 

32.26 

26.43 

25.98 

27.10 

7.63 

11.56 

10.75 

8.17 

7.12 

21 

27.37 

27.50 

34.02 

32.20 

26.55 

26.44 

26.37 

7.16 

12.42 

9.80 

8.45 

6.89 

22 

28.05 

28.50 

34.05 

32.02 

26.65 

26.83 

25.63 

6.95 

13.25 

9.04 

8.77 

6.75 

23 

28.29 

29.34 

33.92 

31.76 

26.80 

27.24 

24.85 

6.80 

14.00 

8.45 

9.00 

6.33 

24 

28.60 

29.95 

33.64 

31.47 

26.95 

27.55 

24.34 

6.40 

14.67 

8.00 

9.45 

5.73 

25 

28.67 

30.45 

33.25 

31.04 

27.12 

27.92 

23.57 

6.20 

15.35 

7.73 

10.19 

5.65 

26 

28.90 

30.95 

32.76 

30.42 

27.28 

28.27 

22.73 

6.25 

15.77 

7.85 

11.17 

5.57 

27 

28.90 

31.40 

32.10 

29.68 

27.32 

28.50 

21.56 

6.30 

15.90 

7.87 

12.25 

5.37 

28 

28.85 

31.94 

31.48 

28.58 

27.27 

29.37 

20.38 

6.40 

15.70 

8.54 

13.23 

5.20 

29 

2».70 

30.76 

27.4U 

27.10 

30.09 

19.07 

6.60 

15.40 

9.67 

13.75 

5.37 

30 

28.25 

30.65 

26.02 

26.90 

30.05 

17.95 

6.85 

14.95 

10.97 

14.00 

5.50 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

23.79 

25.52 

33.80 

30.76 

23.60 

26.43 

27.26 

9.73 

11.40 

11.80 

10.26 

8.58 

MAX 

28.90 

31.94 

35.53 

32.26 

27.32 

30.09 

31.23 

16.50 

15.90 

14.40 

14.00 

13.97 

MIN 

11.05 

21.85 

30.35 

26.02 

17.90 

24.85 

17.10 

6.20 

7.35 

7.73 

7.86 

5.20 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  TEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  20.21. 

HIGHEST  STAGE  IMS  35.62  AT  4:30  A.M.  ON  MAR  12. 
LOWEST  STAGE  WAS  4.60  ON  DEC  28. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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MISSISSIPPI  RIVER  AT  OONALOSOtlVULE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-06-30,  LONG.  90-59-15.  BAYOU  LAFOURCHE  FRESH  UATER  PUMPING  PLANT  AT  MILE  175. A 
{1962  SURVEY).  (STA.  0122009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,125,860  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 
STAGE,  23  FEET.  LOU  UATER  REFERENCE  PLANE,  1.33  FEET  ON  CAGE.  PRIOR  TO  JAN.  24,  1961,  GAGE 
UAS  ABOUT  0.2  MILE  DOWNSTREAM.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  UAS  MINUS  1.19  FEET,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JUNE  9,  1890  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  36.01  FEET  ON  MAY  15,  1927.  LOWEST,  MINUS  0.39  FOOT  ON  JAN.  12,  1918. 

EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

1 

6.24 

19.42 

23.70 

21.71 

17.40 

18.52 

21.55 

10.58 

4.29 

9.09 

7.23 

8.38 

2 

7.96 

18.77 

24.14 

21.42 

16.20 

18.31 

21.64 

9.97 

4.43 

8.77 

8.03 

7.92 

3 

9.74 

17.98 

24.64 

21.39 

14.80 

18.01 

21.87 

9.21 

4.83 

8.75 

7.84 

7.53 

4 

11.29 

17.12 

25.17 

21.57 

13.90 

17.88 

22.28 

8.64 

5.32 

8.67 

7.39 

7.34 

5 

12.52 

16.22 

25.36 

21.68  E 

13.40 

17.72 

22.56 

8.08 

5.94 

8.71 

7.22 

6.78 

6 

13.61 

15.51 

25.67 

21.91 

11.90 

17.76 

22.61 

7.72 

6.23 

8.95 

6.44 

6.25 

7 

14.39 

15.00 

25.76 

22.00 

11.20 

17.53 

22.48 

7.36 

6.12 

8.83 

6.33 

6.17 

8 

14.88 

14.65 

25.96 

22.02 

11.21 

17.62 

22.65 

7.53 

6.13 

8.55 

6.25 

6.73 

9 

15.05 

14.73 

26.19 

22.24 

11.84 

17.72 

22.76 

7.65 

6.01 

8.44 

5.50 

6.45 

10 

15.01 

13.45 

26.26 

22.31 

12.40 

18.07 

22.43 

7.35 

5.90 

8.21 

4.93 

5.85 

11 

14.84 

15.02 

26.29 

22.71 

13.40 

18.05 

22.33 

6.97 

6.06 

8.00 

4.91 

5.53 

12 

14.41 

15.29 

26.19 

22.86 

14.51 

18.11 

22.25 

6.64 

6.09 

8.30 

4.83 

5.45 

13 

14.30 

15.86 

26.21 

23.03 

15.23 

17.83 

21.92 

6.53 

6.23 

8.40 

5.11 

5.02 

14 

14.72 

16.30 

25.97 

23.00 

15.76 

17.62 

21.56 

6.20 

6.25 

8.70 

5.50 

4.88 

15 

15.36 

16.25 

25.72 

23.16 

16.14 

17.51 

21.25 

6.00 

6.21 

8.80 

5.50 

4.73 

16 

15.91 

16.14 

25.55 

23.31 

16.19 

17.29 

20.73 

5.70 

6.07 

8.79 

5.26 

4.17 

17 

16.53 

16.08 

25.40 

23.43 

16.66 

17.28 

20.59 

5.40 

6.07 

8.35 

4.66 

4.50 

18 

17.28 

16.32 

25.43 

23.51 

16.99 

17.21 

20.07 

5.00 

6.43 

8.09 

4.64 

4.42 

19 

18.12 

17.13 

25.24 

23.55 

17.89 

17.U 

19.41 

4.80 

6.81 

7.42 

4.68 

4.13 

20 

18.99 

18.20 

25.09 

23.51 

18.17 

17.95 

18.86 

4.50 

7.25 

6.57 

4.41 

3.80 

21 

19.71 

19.48 

25.05 

23.48 

18.69 

18.37 

18.38 

4.41 

7.81 

5.93 

4.48 

3.34 

22 

20.07 

20.39 

25.10 

23.32 

18.72 

18.79 

17.75 

4.53 

8.18 

5.28 

4.96 

3.37 

23 

20.39 

20.97 

25.04 

23.15 

18.73 

19.14 

17,17 

4.40 

8.59 

4.80 

4.92 

3.20 

24 

20.65 

21.65 

24.82 

22.82 

18.91 

19.39 

16.81 

4.09 

9.11 

4.30 

5.22 

2.45 

25 

20.67 

22.15 

24.41 

22.46 

19.03 

19.69 

16.15 

3.91 

9.87 

4.35 

5.69 

2.58 

26 

20.85 

22.51 

23.95 

21.92 

19.35 

19.90 

15.72 

3.82 

9.90 

4.48 

6.41 

2.69 

27 

20.94 

22.95 

23.47 

21.31 

19.36 

20.32 

14.78 

3.82 

9.92 

4.40 

7.28 

2.80 

28 

20.89 

23.43 

22.80 

20.25 

19.44 

20.71 

13.65 

3.75 

9.93 

4.96 

7.80 

2.70 

29 

20.80 

22.39 

19.43 

19.31 

21 .67 

12.63 

3.76 

9.78 

5.58 

8.10 

3.20 

30 

20.41 

22.16 

18.23 

19.06 

21.61 

11.69 

3.91 

9.55 

6.15 

8.60 

3.20 

6.99  - 

3.00 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

16.34 

17.82 

24.87 

22.22 

16.28 

18.50 

19.27 

6.01 

7.04 

7.28 

6.00 

4.79 

MAX 

20.94 

23.43 

26.29 

23.55 

19.44 

21.67 

22.76 

10.58 

9.93 

9.09 

8.60 

8.38 

MIN 

6.24 

13.45 

21.86 

18.23 

11.20 

17.21 

10.99 

3.75 

4.29 

4.30 

4.41 

2,45 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
E>EST!HATE0 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  UAS  13.84. 

HIGHEST  STAGE  UAS  26.44  AT  6:00  P.M.  ON  MAR  11. 

LOICST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  UAS  1.07  ON  DEC  23. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 


HISSISSI(>F>1  RIVER  AT  COLLEGE  POINT  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-59-4A,  LONG.  90-49-33.  COLLEGE  POINT  LANDING  AT  NILE  157.4  <1962  SURVEY). 
(STA.  0124010.) 

GAGE.  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,125,870  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 
STAGE,  17  FEET.  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE,  1.06  FEET  ON  CAGE.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS 
0.*?  FOOT,  NGVO. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  DEC.  18,  1879  TO  SEP.  30,  1885,  AND  DEC.  1,  1888  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  32.32  FEET  ON  MAY  15,  1927.  LOWEST,  MINUS  0.60  FOOT  ON  JAN.  12,  1918. 
EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JIM 

JUL 

AUG 

SEP 

ocr 

MOV 

DEC 

1 

5.00 

17.80 

21 .55 

19.60 

15.70 

16.70 

19.40 

10.70 

5.20 

8.30 

7.00 

7.70 

2 

7.10 

17.20 

22.00 

19.45 

14.60 

16.35 

19.45 

9.90 

5.50 

7.90 

7.35 

7.40 

3 

8.60 

16.45 

22.35 

19.40 

13.30 

16.10 

19.70 

9.20 

5.80 

7.60 

7.45 

7.10 

4 

10.10 

15.60 

22.70 

19.50 

12.05 

15.90 

20.20 

8.80 

6.10 

7.60 

7.30 

6.70 

5 

11.10 

14.80 

23.00 

19.75 

11.40 

15.80 

20.25 

8.50 

6.80 

7.70 

6.85 

6.30 

6 

12.20 

14.10 

23.25 

19.90 

10.90 

15.90 

20.20 

8.20 

6.80 

7.85 

6.40 

5.85 

7 

13.00 

13.50 

23.35 

19.95 

10.40 

15.75 

20.30 

7.90 

6.80 

7.80 

5.90 

5.70 

8 

13.20 

13.30 

23.40 

20.05 

9.90 

15.85 

20.30 

8.00 

6.80 

7.70 

5.80 

6.00 

9 

13.40 

13.30 

23.50 

20.10 

10.30 

16.00 

20.30 

8.00 

6.80 

7.50 

5.20 

6.10 

10 

13.50 

13.35 

23.70 

20.30 

10.90 

16.10 

20.30 

7.80 

6.75 

7.40 

4.80 

5.80 

11 

13.30 

13.45 

23.70 

20.60 

11.60 

16.10 

20.05 

7.50 

6.70 

7.30 

4.70 

5.10 

12 

12.90 

13.80 

23.65 

20.70 

12.20 

16.10 

19.85 

7.30 

6.70 

7.40 

4.80 

5.10 

13 

12.80 

14.30 

23.60 

20.80 

12.80 

16.00 

19.60 

7.10 

6.80 

7.40 

4.90 

4.80 

14 

12.90 

14.65 

23.40 

20.80 

13.30 

15.70 

19.40 

6.85 

6.80 

7.55 

5.20 

4.50 

15 

13.50 

14.70 

23.20 

20.90 

13.75 

15.75 

19.20 

6.55 

6.80 

7.70 

5.40 

4.40 

16 

14.20 

14.65 

23.00 

21.00 

14.00 

15.50 

19.00 

6.35 

6.80 

7.85 

5.10 

4.30 

17 

14.80 

14.60 

22.95 

21.10 

14.40 

15.50 

18.80 

6.00 

6.90 

7.70 

4.60 

4.30 

IS 

15.50 

14.70 

22.90 

21.20 

14.65 

15.50 

18.45 

5.75 

6.90 

7.45 

4.20 

4.20 

19 

16.40 

15.40 

22.75 

21.15 

15.80 

15.60 

18.00 

5.55 

7.35 

6.85 

4.25 

4.00 

20 

17.20 

16.50 

22.60 

21.15 

16.40 

16.10 

17.40 

5.50 

7.65 

6.10 

4.30 

3.70 

21 

17.70 

17.65 

22.60 

21.10 

16.70 

16.45 

16.70 

5.40 

8.10 

5.50 

4.45 

3.40 

22 

18.20 

18.60 

22.70 

21.05 

16.90 

16.80 

16.10 

5.60 

8.45 

4.90 

4.70 

3.30 

23 

18.60 

19.10 

22.60 

20.90 

16.95 

17.15 

15.60 

5.55 

8.70 

4.60 

4.70 

3.20 

24 

18.85 

19.70 

22.40 

20.60 

17.05 

17.50 

15.10 

5.10 

8.90 

4.40 

4.80 

2.60 

25 

18.90 

20.20 

22.10 

20.25 

17.25 

17.90 

14.60 

4.95 

9.20 

4.10 

5.00 

2.20 

26 

19.05 

20.50 

21.70 

19.85 

17.45 

18.10 

13.90 

4.85 

9.10 

4.25 

5.60 

2.50 

27 

19.10 

20.85 

21.20 

19.25 

17.50 

18.35 

13.00 

4.80 

9.00 

4.25 

6.60 

2.70 

28 

18.90 

21.25 

20.70 

18.50 

17.45 

18.70 

12.10 

4.75 

9.00 

4.40 

7.20 

2.70 

29 

18.95 

20.20 

17.60 

17.40 

19.60 

11.30 

4.75 

8.90 

5.00 

7.60 

3.10 

30 

18.70 

20.10 

16.65 

17.25 

19.50 

10.60 

4.90 

8.70 

5.95 

7.75 

3.30 

THE 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

14.71 

16.21 

22.47 

20.10 

14.43 

16.61 

17.41 

6.68 

7.36 

6.60 

5.67 

4.55 

MAX 

19.10 

21.25 

23.70 

21.20 

17.50 

19.60 

20.30 

10.70 

9.20 

8.30 

7.75 

7.70 

MIN 

5.00 

13.30 

19.80 

16.65 

9.90 

15.50 

10.60 

4.75 

5.20 

4.10 

4.20 

2.20 

DATS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  12.71. 

HIGHEST  STAGE  WAS  23.70  OH  MAR  10  AND  LATER  DATE(S). 
LOWEST  STAGE  HAS  1.90  ON  DEC  28. 


n 

DAILY  STAGE  FOR  1989 
MISSISSIPPI  RIVER  AT  RESERVE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-03-20,  LONG.  90-34-07.  WHARF  AT  MILE  138.7  (1962  SURVEY).  (STA,  0126006.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  GAtt  READ  BY  NATIONAL  WEATHER  SERVICE.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED) 

1,125,880  SQUARE  NILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL  STAGE,  15  FEET.  LOW  WATER  REFERENCE 
PLANE,  0.7  FOOT  ON  GAGE. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  1936  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  26.0  FEET  ON  JUNE  11,  1929.  LOWEST,  MINUS  O.t  FOOT  ON  FEB.  3,  1940. 


DAILY  SEVEN  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD 

(1983  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

4.44 

15.19 

18.40 

16.64 

13.30 

14.67 

16.57 

7.90 

3.42 

6.26 

5.68 

6.20 

2 

5.63 

14.66  E 

18.70 

16.46 

12.40 

14.17 

16.58 

7.30 

3.41 

6.40 

6.16 

6.00 

3 

6.97 

13.96 

19.31 

16.40 

11.20 

14.17 

16.58 

6.60 

3.61 

6.33 

6.24 

5.60 

4 

8.18 

13.42 

19.73 

16.53 

10.20 

13.59  E 

17.00 

6.30 

4.10 

6,31 

5.98 

5.20 

5 

9.06 

12.61 

19.98 

16.69  E 

9.70 

13.42  E 

17.10  E 

6.00 

4.10 

6.47 

5.65 

4.90 

6 

10.07 

12.00 

20.08 

16.79 

8.90 

13.42 

17.33 

5.80 

4.50 

6.64 

5.30 

4.50 

7 

10.61 

11.56 

20.19 

16.81 

8.30 

13.41 

17.33 

5.65 

4.63 

6.60 

4.90 

4.30 

8 

11.00 

11.27 

20.29 

16.88 

8.27 

13.50 

17.33 

5.82 

4.70 

6.49 

4.90 

4.70 

9 

11.20 

11.29 

20.43 

17.02 

8.63 

13.59 

17.33 

5.78 

4.71 

6.44 

4.30  E 

4.30 

10 

11.30 

11.27 

20.50 

17.10 

9.18 

13.80 

17.26 

5.62 

4.72 

6.31 

4.00 

4.10 

11 

11.10 

11.33 

20.44 

17.40 

9.68 

13.81 

17.09 

5.46 

4.79 

6.10  E 

3.60  E 

3.90 

12 

10.72 

11.56 

20.51  E 

17.50 

10.18 

13.71 

16.90 

5.37 

4.96 

6.20  E 

3.70 

4.20 

13 

10.62 

12.04 

20.47 

17.71 

10.67 

13.59 

16.83 

5.24 

5.11 

6.20  E 

3.70  E 

4.00 

14 

10.83 

12.40 

20.36 

17.61 

11.11 

13.42 

16.58 

4.83 

5.14 

6.50  E 

4.20  E 

3.90 

15 

11.39 

12.41 

20.11 

17.50 

11.39 

13.43 

16.33 

4.50 

4.98 

6.53 

4.50 

3.70 

16 

11.84 

12.34 

20.01 

17.43 

11.65 

13.43 

16.08 

4.30 

4.75 

6.46  E 

4.30 

3.60 

17 

12.38 

12.35 

19.86 

17.41 

11.84 

13.02 

15.75 

3.90 

4.52 

6.26  E 

3.90 

3.50 

18 

12.95 

12.56 

19.74 

17.41 

12.22 

13.17 

15.39 

3.70 

4.38 

5.77  E 

3.80 

3.60 

19 

13.76 

13.15 

19.61 

18.24 

12.85 

13.26 

14.89 

3.60 

4.54 

5.04  E 

3.70 

3.40 

20 

14.49 

14.10 

19.48 

18.22 

13.84 

13.60 

14.88 

3.60 

5.01 

4.52  E 

3.70 

3.10 

21 

15.22 

14.90 

19.52 

18.23 

14.17  E 

13.90 

14.50 

3.50 

5.36 

4.07 

3.70 

3.10 

22 

15.56  E 

15.70 

19.57 

18.37 

14.42  E 

14.20  E 

13.80 

3.40 

5.92 

3.77  E 

4.00  E 

2.70 

23 

15.85  E 

16.10 

19.55 

18.56 

14.42 

14.60  E 

13.40 

3.32 

6.29 

3.77  E 

3.90  E 

2.30 

24 

16.09  E 

16.60 

19.31 

18.75 

14.45 

14.90  E 

13.10 

3.21  E 

7.10 

3.57  E 

3.80  E 

1.80 

25 

16.14 

16.80 

18.97 

17.32 

14.67 

15.20 

12.40 

3.31  E 

7.60 

3.27  E 

4.20  E 

1.80 

26 

16.31 

17.00 

18.54 

16.84 

14.85 

15.50 

11.90 

3.41 

7.51 

3.33  E 

4. TO  E 

1.90 

27 

16.29 

17.20 

18.17 

16.34 

14.85 

15.80 

11.90 

3.51 

7.30 

3.31  £ 

5.30  E 

1.90 

28 

16.39  E 

18.00 

17.69 

15.67 

14.83 

16.10 

10.32 

3.42 

7.17 

3.66  £ 

5.80  E 

1.90 

29 

16.33  - 

17.17 

14.89 

14.81 

16.58 

9.42 

3.52 

7.08 

4.11  E 

6.10  E 

2.40 

30 

31 

16.00  - 
15.71  - 

17.05 

16.79 

13.94 

14.69 
14.67  - 

16.58 

8.66 

8.10 

3.43 
3.38  - 

6.70 

4.81 
5.40  - 

6.20  E 
. E 

2.40 

3.00 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

12.40 

13.71 

19.37 

17.09 

12.14 

14.18 

14.79 

4.67 

5.27 

5.38 

4.66 

3.61 

MAX 

16.39 

18.00 

20.51 

18.75 

14.85 

16.58 

17.33 

7.90 

7.60 

6.64 

6.24 

6.20 

MIN 

4.44 

11.27 

16.79 

13.94 

8.27 

13.02 

8.10 

3.21 

3.41 

3.27 

3.60 

1.80 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  365 
EsESTINATEO 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  10.58. 

HIGHEST  STAGE  WAS  20.67  AT  7:00  P.M.  ON  MAR  11. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  ESTIMATED  1.80  ON  DEC  24  AND  LATER  DATE(S). 


ooo  ooooo  ooooo  ooo<3o 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 
HISSISSIPHI  RIVER  AT  BONNET  CARRE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-59-55,  LONG.  90-26-35.  ON  LEFT  BANK  NEAR  LOWER  GUIDE  LEVEE  OF  BONNET  CARRE 
SPILLWAY  AT  NILE  127.1  (1962  SURVEY).  (STA.  0128007.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,125,890  SQUARE  NILES  (CONTRIBUTING).  8ANKFULL 
STAGE,  U  FEET.  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE.  0.68  FOOT  ON  GAGE.  THE  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEN 
CHANGE  SLIGHTLY  SEVERAL  TINES  DURING  PERIOD  OF  RECORD.  PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  WAS  0.08  FOOT, 
NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAR.  19,  1930  TO  1973,  1975  TO  1980,  1982  TO  DATE.  BUT  ONLY  ABOVE  TEN 
FEET  FOR  1953  TO  1984. 

EXTREMES.  HIGHEST,  23.79  FEET  (FROM  WATERMARK)  ON  JUNE  10,  1929.  LOWEST,  MINUS  0.62  FOOT  ON  JAN. 
24  AND  25.  1940.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  PRESENT  DATUM. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NVGD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

F 

13.50  F 

16.60 

14.92 

11.97  F 

12.60 

15.61 

7.18 

3.16 

5.94 

F 

4.62 

5.46 

2 

13.11 

16.95 

14.82 

11.11 

F 

12.60 

15.24 

7.20 

2.84 

5.88 

5.39 

5.21 

3 

F 

6.60 

12.48 

17.28 

14.77 

10.14 

F 

12.70 

F 

15.05 

7.01 

3.01 

5.66 

5.41 

4.92 

4 

7.25 

17.54 

14.93 

9.02 

15.65 

6.25 

3.43 

5.67 

5.17 

4.58 

5 

7.83 

17.83 

15.02 

8.68 

F 

11.85 

15.67 

6.09 

3.93 

5.78 

4.89 

4.28 

6 

7.67  F 

10.25  F 

18.00 

15.13 

7.90 

F 

11.95 

15.57 

4.39 

5.87 

F 

4.20 

4.09 

7 

9.06 

18.13 

15.17 

7.47 

F 

12.00 

15.43 

4.88 

4.35 

5.95 

3.93 

8 

F 

9.80 

18.30 

15.19 

7.45 

F 

12.10 

4.97 

4.40 

6.22 

4.23 

9 

9.64 

F 

10.00 

18.31 

15.32 

7.83 

4.84 

6.04 

F 

3.70 

3.87 

10 

9.83 

F 

10.00  F 

18.30 

15.43 

8.19 

F 

15.50 

4.80 

6.20 

3.30 

3.60 

11 

F 

9.50 

18.37 

15.67 

8.68 

15.51 

4.83 

4.48 

5.38 

3.15 

3.63 

’2 

9.57 

18.50 

15.72  F 

9.30  F 

12.25 

15.26 

4.93 

4.50 

5.23 

3.18 

3.54 

13 

9.35 

18.19 

15.86  F 

9.90 

F 

12.10 

15.31 

4.72 

4.51 

5.19 

3.34 

3.46 

14 

9.82 

10.81 

17.97 

15.91 

15.39 

4.67 

4.40 

5.58 

3.85 

F 

2.25 

15 

10.22 

10.89 

17.86 

16.01  F 

10.40 

F 

12.10 

4.15 

4.18 

5.41 

4.04 

F 

2.30 

16 

10.49 

17.77 

16.03  F 

10.40 

F 

11.75 

3.76 

3.98 

5.55 

3.80 

17 

9.84 

10.87 

17.59 

16.17  F 

10.60 

F 

11.80  F 

14.05 

3.62 

3.99 

5.56 

F 

2.50 

18 

11.49 

11.09 

17.74 

16.23  F 

11.15 

f 

13.75 

3.32 

4.23 

5.29 

3.15 

F 

2.55 

19 

F 

12.25 

11.66 

16.24  F 

11.65 

F 

13.30 

3.13 

4.71 

5.11 

3.04 

F 

2.60 

20 

F 

12.80 

12.47  F 

17.50 

16.19 

F 

12.85 

3.14 

4.92 

4.57 

2.94 

21 

13.48 

17.42 

16.18 

F 

12.70 

3.17 

4.99 

3.04 

F 

2.20 

22 

14.19 

17.50 

16.15  F 

13.00 

3.47 

5.69 

3.28 

23 

F 

14.00 

14.59 

17.55 

15.96 

12.86 

2.97 

5.84  F 

3.10 

24 

15.02 

17.47 

15.72 

13.13 

F 

11.50  F 

2.35 

6.27 

25 

F 

14.45 

15.32 

17.17 

15.40 

13.23 

F 

11.10 

3.27 

6.59  F 

2.90 

26 

F 

14.60 

15.71 

16.84 

14.96 

13.17 

F 

13.90  F 

10.60 

3.18 

6.82  F 

2.95 

27 

14.57 

15.98 

16.46 

14.49 

13.23 

F 

14.15 

F 

9.90 

3.02 

6.68  F 

2.85 

28 

14.63 

16.50 

16.10  F 

14.08 

13.26  F 

14.50 

F 

9.30 

3.05 

6.62 

29 

14.62 

. 

15.64 

13.45 

13.28 

F 

15.00 

F 

8.50 

3.02 

6.52 

F 

5.60 

F 

1.50 

30 

14.35 

> 

15.30 

12.55 

13.28 

15.14 

2.99 

6.30  F 

4.10 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

muM 

11.13 

12.75 

17.37 

15.32 

10.83 

12.85 

13.40 

4.23 

4.85 

5.09 

3.89 

3.59 

MAX 

14.63 

16.50 

18.50 

16.24 

13.28 

15.14 

15.67 

7.20 

6.82 

6.22 

5.60 

5.46 

MIN 

6.60 

9.80 

14.91 

12.55 

7.45 

11.75 

8.50 

2.35 

2.84 

2.85 

2.50 

1.50 

DAYS 

25 

21 

30 

30 

28 

17 

24 

30 

28 

26 

21 

19 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  299 

F»NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  9.75. 

HIGHEST  STAGE  WAS  18.63  AT  8:00  P.N.  ON  MAR  12. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  1.50  ON  DEC  29. 


DAILY  STAGE  fOS  1W 
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K1SSISSIPPI  RIVER  AT  NEW  ORLEANS  (CARROLLTON),  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-56-05,  LONG.  90-08-10.  CORPS  Of  ENGINEERS  DOCK  AT  MILE  102.8  (1962  SURVEY). 
(STA.  0130007.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AW  SiAff. 

GENERAL  INfORMATION.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,125,910  SQUARE  NILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 
STAGE,  11.0  FEET.  LOU  WATER  REFERENCE  PLANE,  0.48  FOOT  ON  GAGE.  NATURAL  FLOW  IS  AFFECTED  BY 
TIDES.  GAGE  PRIOR  TO  1957  WAS  AT  NILE  103.5. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JAN.  12,  1872  TO  CATE.  DISCHARGE,  INTEkBi iTENTLY,  1851,  1852,  1879  TO 
1950,  1969,  1971,  AW  1973  TO  DATE.  COMPUTED  DAILY,  1928  TO  1936  AW  1938  TO  1944. 

EXTREMES.  HIGHEST,  21.27  FEET  ON  APR.  25.  1922.  LOWEST,  MINUS  1.60  FEET  OR  DEC.  27,  1872. 

MAXIMUM,  1,557,000  CFS  WAS  OBSERVED  ON  MAY  18,  1927  (STAGE,  20.5),  AT  HERAUX,  LA.  (MILE  87.1). 
BUT  FLOW  WAS  AFFECTED  BY  ARTIFICIAL  CREVASSE  MADE  ON  APR.  29  AT  CAERNARVON,  LA.  (MILE  81.6} 
MINIMUM,  49,200  CFS  OBSERVED  ON  NOV.  1,  1939  (STAGE,  1.2). 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1986  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.94 

10.86  13.10  E 

11.90 

9.53 

10.30 

12.08 

5.87 

2.58 

4.67 

3.90 

4.38 

2 

3.56 

10.41  13.47  E 

11.90 

8.85 

10.12 

12.12 

5.28 

2.58 

4.63 

4.30 

4.19 

3 

4.50 

9.88  13.78 

11.83 

8.05 

9.90 

12.20 

4.80 

2.83 

4.36 

4.49 

3.95 

4 

5.32 

9.27  14.05 

11.95 

7.34 

9.73 

12.38 

4.60 

3.21 

4.42 

4.30 

3.73 

5 

5.98 

8.88  14.30 

12.07 

6.95 

9.55 

12.45 

4.25 

3.75 

4.57 

4.10 

3.45 

6 

6.72 

8.44  14.15 

12.13 

6.27 

9.50 

12.35 

4.08 

3.80 

4.78 

3.92 

3.21 

7 

7.08 

8.14  14.22 

12.15 

5.90 

9.49 

12.35 

4.20 

3.78 

4.83 

3.80 

3.05 

8 

7.42 

7.88  14.37 

12.20 

5.78 

9.60 

12.40 

4.33 

3.80 

4.79 

3.68 

3.21 

9 

7.55 

7.88  14.45 

12.20 

6.17 

9.60 

12.43 

4.48 

3.82 

4.87 

3.07 

2.78 

10 

7.75 

7.80  14.52 

12.30 

6.34 

9.74 

12.50 

4.46 

3.78 

4.67 

2.62 

2.50 

11 

7.55 

7.80  14.48 

12.55 

6.80 

9.77 

12.42 

4.30 

3.87 

4.46 

2.36 

2.43 

12 

7.28 

7.87  14.50 

12.60 

7.06 

9.80 

12.28 

4.25 

3.90 

4.44 

2.32 

2.53 

13 

7.13 

8.25  14.54 

12.77 

7.58 

9.72 

12.20 

4.23 

3.85 

4.31 

2.42 

2.36 

14 

7.30 

8.45  14.42 

12.83 

7.87 

9.55 

12.06 

3.95 

3.69 

4.46 

2.95 

2.25 

15 

7.59 

8.48  14.26 

12.94 

8.02 

9.65 

11.85 

3.70 

3.56 

4.59 

3.17 

2.35 

16 

7.84 

8.44  14.22 

12.95 

8.20 

9.37 

11.58 

3.44 

3.38 

4.55 

3.10 

2.47 

17 

8.17 

8.45  14.08 

13.04 

8.45 

9.27 

11.34 

3.15 

3.42 

4.60 

2.70 

2.45 

18 

8.62 

8.65  14.05 

13.05 

8.68 

9.25 

11.03 

2.83 

3.64 

4.55 

2.57 

2.53 

19 

9.22 

9.14  13.97 

13.05 

9.39 

9.57 

10.65 

2.69 

4.08 

4.21 

2.40 

2.37 

20 

9.88 

9.87  13.94 

13.01 

9.85 

9.60 

10.34 

2.75 

4.24 

3.61 

2.42 

2.00 

21 

10.61 

10.72  14.00 

13.00 

10.27 

9.90 

10.10 

2.78 

4.60 

3.23 

2.52 

1.62 

22 

10.90 

11.27  14.08 

12.94 

10.33 

10.10 

9.77 

3.12 

4.77 

2.95 

2.68 

1.44 

23 

11.19 

11.55  14.12 

12.75 

10.25 

10.50 

9.36 

3.15 

4.80 

2.75 

2.45 

0.95 

24 

11.50 

11.97  13.84 

12.66 

10.30 

10.69 

9.15 

2.93 

5.30 

2.60 

2.45  F 

0.55 

25 

11.47 

12.20  13.58 

12.37 

10.50 

11.00 

8.86 

2.98 

5.94 

2.34 

2.75 

0.62 

26 

11.66 

12.50  13.35 

12.00 

10.65 

11.23 

8.50 

2.95 

5.61 

2.39 

3.13 

0.75 

27 

11.58 

12.68  F  13.10 

11.64 

10.62 

11.46 

8.03 

2.95 

5.37 

2.25 

3.47 

0.95 

28 

11.70 

13.00  12.75 

11.13 

10.62 

11.79 

7.49 

2.69 

5.23 

2.56 

3.94 

0.87 

29 

11.66 

.  12.40 

10.64 

10.65 

12.27 

6.94 

2.68 

5.20 

2.79 

4.28 

1.45 

30 

11.42 

.  12.30 

10.00 

10.57 

12.22 

6.35 

2.56 

5.04 

3.28 

4.36 

1.73 

31 

10.49 

6.00 

3.66  ■ 

2.32 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

8.52 

9.67  13.82 

12.28 

8.66 

10.14 

10.63 

3.64 

4.11 

3.91 

3.22 

2.30 

MAX 

11.70 

13.00  14.54 

13.05 

10.65 

12.27 

12.50 

5.87 

5.94 

4.87 

4.49 

4.38 

MIN 

2.94 

7.80  12.10 

10.00 

5.78 

9.25 

6.00 

2.50 

2.58 

2.25 

2.32 

0.55 

DAYS 

31 

28  31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
E>ESTIHATEO  F«NOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STA«  FOR  THE  YEAR  WAS  7.56. 

HIGHEST  STAGE  WAS  14.77  AT  6:30  P.M.  ON  MAR  13. 
LOWEST  STAGE  WAS  0.36  ON  DEC  28. 


u 


DAILY  STAQE  FOR  1989 


MISSISSIPPI  RIVER  (lUU)  AT  HARVEY  LOCK  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-54-35,  LONG.  90-05-04.  ON  FOREBAY  LOCK  WALL  AT  MILE  98.3  (1962  SURVEY). 

(STA.  0132007.) 

GAGE.  WIRE  WEIGHT  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  BANKFULL  STAGE,  9.5  FEET.  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE,  0.35  FOOT  ON  GAGE. 
PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  WAS  AT  M.L.G. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JAN.  1,  1924  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  19.42  FEET  ON  APR.  24,  1927.  LOWEST,  MINUS  0.68  FOOT  ON  DEC.  17  AND  18,  1953. 
EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVO. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.60 

10.25 

12.45 

11.39 

9.20 

9.65 

11.59 

5.50 

2.35 

4.60 

3.35 

4.30 

2 

3.14 

9.79 

12.70 

11.29 

8.65 

9.50 

11.79 

4.54 

2.45 

4.45 

4.40 

4.00 

3 

4.13 

9.75 

13.20 

11.32 

7.60 

9.30 

11.51 

4.45 

2.55 

4.10 

4.50 

4.05 

4 

4.79 

9.00 

13.26 

11.37 

7.00 

9.10 

11.86 

4.35 

3.13 

4.05 

4.25 

4.15 

5 

5.42 

8.35 

13.27 

11.50 

6.50 

8.97 

11.79 

3.90 

3.45 

4.30 

3.85 

3.84 

6 

6.28 

8.10 

13.59 

11.60 

5.86 

9.00 

11.68 

3.81 

3.65 

4.50 

3.75 

3.30 

7 

6.66 

7.52 

13.66 

11.60 

5.38 

9.00 

11.73 

4.17 

3.60 

4.45 

3.50 

3.05 

8 

6.93 

7.42 

13.58 

11.70 

5.10 

9.05 

11.93 

4.15 

3.75 

4.55 

3.58 

3.15 

9 

7.45 

7.50 

13.71 

11.75 

5.74 

9.02 

11.80 

4.10 

3.65 

4.60 

3.01 

2.90 

10 

7.50 

7.35 

13.80 

11.66 

6.00 

9.26 

11.84 

4.00 

3.70 

4.65 

2.45 

2.50 

11 

6.90 

7.30 

13.70 

12.00 

6.20 

9.20 

11.75 

3.93 

3.50 

4.30 

2.05 

2.38 

12 

6.85 

7.52 

13.65 

12.01 

6.60 

9.34 

11.60 

3.80 

3.50 

4.15 

2.28 

2.15 

13 

6.85 

7.70 

13.68 

12.08 

6.98 

9.22 

11.80 

3.90 

3.45 

4.20 

2.45 

2.45 

14 

6.95 

8.05 

13.59 

12.28 

7.35 

9.05 

11.50 

3.70 

3.40 

4.40 

2.50 

2.46 

15 

7.20 

8.00 

13.56 

12.30 

7.62 

9.25 

11.45 

3.50 

3.20 

4.45 

3.20 

2.43 

16 

7.45 

7.96 

13.46 

12.28 

7.78 

8.90 

11.00 

3.14 

3.40 

4.44 

3.12 

2.55 

17 

7.90 

8.04 

13.40 

12.38 

7.90 

8.75 

11.78 

2.78 

3.46 

4.50 

2.70 

2.38 

IS 

8.30 

8.16 

13.30 

12.35 

7.95 

8.80 

10.50 

2.50 

3.45 

4.34 

2.46 

2.51 

19 

8.80 

8.70 

13.24 

12.50 

8.95 

8.80 

10.00 

2.46 

3.96 

4.10 

2.7C 

2.25 

20 

9.50 

9.39 

13.25 

12.50 

9.25 

9.20 

9.80 

2.70 

4.10 

3.76 

2.22 

2.01 

21 

10.20 

10.30 

13.18 

12.45 

9.65 

9.40 

9.56 

2.40 

4.34 

3.10 

2.35 

1.45 

22 

10.34 

10.85 

13.28 

12.40 

9.63 

9.54 

9.50 

3.16 

4.51 

2.74 

2.42 

1.35 

23 

10.62 

10.95 

13.25 

12.20 

9.75 

9.96 

8.84 

3.21 

4.63 

2.38 

2.31 

0.86 

24 

10.90 

11.28 

13.05 

11.97 

9.45 

10.10 

8.75 

2.57 

4.93 

2.45 

2.10 

0.84 

25 

10.95 

11.48 

12.95 

11.90 

9.80 

10.38 

8.48 

2.62 

5.47 

2.04 

2.40 

0.86 

26 

11.00 

11.60 

12.50 

11.36 

10.10 

10.63 

8.20 

2.55 

5.97 

2.00 

2.80 

0.82 

27 

10.85 

12.00 

12.25 

10.95 

9.98 

10.76 

8.10 

2.76 

5.12 

2.05 

3.30 

0.67 

28 

11.00 

12.45 

12.20 

10.50 

9.99 

11.14 

7.30 

2.17 

5.30 

2.09 

3.43 

0.73 

29 

11.02 

11.95 

10.06 

10.14 

11.64 

6.65 

1.  i 

4.95 

2.98 

4.40 

1.05 

30 

10.75 

11.65 

9.54 

10.02 

11.84 

6.00 

2.50 

4.80 

5.10 

4.30 

1.02 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

8.05 

9.17 

13.09 

11.71 

8.13 

9.59 

10.18 

3.34 

3.92 

3.70 

3.07 

2.26 

MAX 

11.02 

12.45 

13.80 

12.50 

10.14 

11.84 

11.93 

5.50 

5.97 

4.65 

4.50 

4.30 

MIN 

2.60 

7.30 

11.54 

9.54 

5.10 

8.75 

5.54 

1.95 

2.35 

2.00 

2.05 

0.67 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAIK  FOR  THE  YEAR  WAS  7.17. 

HIGHEST  STAGE  WAS  13.80  ON  MAR  10. 

LOWEST  STAGE  WAS  0.67  ON  DEC  27. 


DAILY  STAGE  FOR  ;989 
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MISSISSIPPI  RIVER  (IWW)  AT  INNER  HARBOR  NAVIGATION  CANAL  LOCK  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-57-46,  LONG.  90-01-45,  ON  HANDRAIL  OF  FOHEBAY  WALL  AT  NILE  92.7  (1962  SURVEY). 
(STA.  0134007.) 

GAGE.  WIRE  WEIGHT  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  BANKFULL  STAGE,  8.5  FEET.  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE,  0.15  FOOT  ON  GAGE. 
PRIOR  TO  1975  GAGE  2ERO  WAC  MINUS  20.48  FEET,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JAN.  1945  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  17.52  FEET  FROM  APR.  27  TO  29,  1945  AND  FEB.  10  AND  MAR.  4,  1950.  LOWEST, 
MINUS  0.48  FOOT  ON  DEC.  15,  1953  AND  JAN.  4,  1954.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1963  ADJ . ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

iUl 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

1 

2,70 

9.70 

11.65 

10.80 

8.00 

9.40 

10.90 

5.10 

2.30 

4.30 

3.20 

3.80 

2 

3.10 

9.40 

11.90 

10.60 

8.10 

9.20 

11.10 

5.90 

2.50 

4.30 

3.90 

2.90 

3 

3.90 

8.70 

12.20 

10.60 

7.20 

9.10 

10.80 

4.50 

2.60 

4.00 

4.20 

3.50 

4 

8.30 

12.40 

10.70 

6.60 

9.00 

11.20 

4.20 

3.00 

4.30 

3.90 

3.40 

5 

5.20 

7.80 

12.60 

10.90 

6.20 

8.60 

11.30 

3.80 

3.40 

4.20 

5.80 

3.20 

6 

5.80 

7.60 

12.60 

11.00 

5.40 

3.60 

11.20 

4.00 

3.50 

4.50 

3.20 

2.85 

7 

6.10 

7.00 

12.60 

10.90 

5.20 

8.70 

11.10 

4.00 

3.60 

4.50 

3.20 

2.70 

8 

6.50 

6.70 

12.80 

10.90 

5.20 

8.60 

11.20 

3.90 

3.50 

4.20 

3.40 

2.80 

9 

6.90 

7.50 

12.80 

11.00 

5.20 

8.60 

11.30 

4.20 

3.40 

4.40 

3.40 

2.3C 

10 

7.00 

6.80 

12.90 

11.00 

5.70 

9.00 

11.30 

4.10 

3.50 

4.40 

2.60 

2.30 

11 

6.60 

7.20 

12.80 

11.10 

6.00 

8.80 

11,20 

3.90 

3.40 

4.10 

2.50 

2.90 

12 

6.40 

7.00 

12.90 

11.30 

6.30 

8.80 

11.00 

3.80 

3.40 

4.20 

2.30 

2.20 

13 

6.40 

7.20 

13.00 

11.60 

6.70 

8.70 

11.00 

3.10 

3.60 

4.00 

2.20 

2.60 

14 

6.60 

7.50 

12.80 

11.60 

7.10 

8.70 

10,90 

3.80 

3.40 

4.10 

2.50 

2.00 

15 

6.60 

7.50 

12.70 

11.60 

7.30 

8.70 

10.70 

3.80 

3.30 

4.30 

2.90 

2.20 

16 

7.00 

7.60 

12.60 

12.00 

7.50 

8.60 

11.00 

3.20 

3.10 

4.30 

2.70 

2.10 

17 

7.10 

7.50 

12.60 

11.90 

7.70 

8.40 

10.20 

3.10 

3.30 

4.30 

2.40 

2.20 

18 

7.60 

7.70 

12.60 

11.90 

8.10 

8.50 

10.20 

2.40 

3.60 

4.20 

2.30 

2.30 

19 

8.10 

8.20 

12.40 

11.70 

8.60 

8.60 

9.70 

2.30 

3.60 

4.00 

2.30 

2.30 

20 

8.80 

8.90 

12.30 

11.60 

8.90 

9.00 

9.40 

2.50 

4.00 

3.20 

2.20 

1.70 

21 

9.40 

9.60 

12.40 

11.60 

9.30 

9.00 

9.10 

2.70 

3.70 

3.50 

2.40 

1.30 

22 

9.80 

10.10 

12.40 

11.60 

9.10 

9.60 

9.00 

3.70 

4.40 

2.60 

2.40 

1.50 

23 

10.00 

10.20 

12.50 

11.50 

9.20 

9.60 

8.50 

3.70 

4.60 

3.00 

2.50 

0.00 

24 

10.30 

10.50 

12.30 

11.40 

9,10 

9.80 

8,10 

2.70 

4.80 

3.00 

2.50 

1.40 

25 

10.30 

10.80 

12.20 

11.10 

9.40 

10.00 

8.00 

2.60 

5.50 

2.10 

2.40 

1.-30 

26 

10.50 

11.10 

11.90 

11.60 

9,60 

10.20 

7.40 

2.60 

5.20 

2.20 

2.60 

1.40 

27 

10.40 

11.30 

11.70 

10.80 

9.50 

10.40 

6.90 

2.70 

4.80 

1.90 

3.10 

0.80 

28 

10.40 

11.30 

10.00 

9.50 

10.70 

6.90 

2.40 

4.70 

2.20 

3.40 

0.40 

29 

10.40 

11.50 

10.20 

9.50 

10.60 

6.60 

2.40 

4.80 

2.30 

3.80 

1.30 

30 

10.10 

11.00 

9.00 

9,50 

11.20 

5.30 

2.30 

4.70 

2.80 

5,80 

1.50 

V  «  Ov 

2.30 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

7.66 

8.50 

12.30 

11.12 

7.75 

9.22 

9.60 

3.40 

3.77 

3.64 

2.93 

2.11 

MAX 

10.50 

11.30 

13.00 

12.00 

9.60 

11.20 

11.30 

5.90 

5.50 

4.50 

4.20 

3.80 

MIN 

2.70 

6.70 

10.80 

9.00 

5.20 

8.40 

5.00 

2.00 

2.30 

1.90 

2.20 

0.00 

DAYS 

30 

27 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  363 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  MAS  6.62. 

HIGHEST  STAGE  MAS  13.00  ON  MAR  13. 

LOWEST  STAGE  WAS  0.00  ON  DEC  23. 
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DAILY  STAGE  F0«  198« 

MISSISSIPPI  RIVER  AT  CHALWTTE.  LA. 

LOCATION.  LAT.  i.  :;6-42,  LONG.  90-00-12.  PIER  ON  UPSTREAM  END  OF  AMERICAN  SUGAR  REFINERY  WHARF, 
HEAR  CHALNETTE  SLIP,  AT  MILE  91.0  (1962  SURVEY).  (STA.  0136007.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AM)  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,125,920  SGUARE  NILES  (CONTRISUTINC).  BANKFULL 
STAGE,  8.0  FEET.  LOU  WATER  REFERENCE  PLANE.  0.08  FOOT  ON  GAGE.  GAGE  PRIOR  TO  MAY  17,  1951, 
WAS  0.3  MILE  DOWNSTREAM.  SUBTRACT  0.1  FROM  DAILY  STAGES  FROM  1954  TO  1964.  PRIOR  TO  1974 
GAGE  ZERO  WAS  MINUS  2.22  FEET,  NGVD. 


RECORDS  AVAILABLE. 

STAK, 

OCT.  23,  1923  TO  DATE. 

EXTREMES. 

HIGHEST, 

,  17.58  FEET  ON  APR 

.  25  AND 

26,  1927 

.  LOWEST,  MINUS  0.52  FOOT  ON  JAM. 

24  AM)  26, 

1940. 

EXTREMES 

HAVE  BEEN  ADJUSTED 

TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD 

(1983  M)J.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

UCN 

DEC 

1 

2.48 

9.40 

11.29 

10.30 

8.25 

9.02 

10.67 

5.23 

2.22 

4.03 

3.19 

3.83 

2 

3.00 

8  99 

11.60 

10.30 

7.74 

8.84 

10.70 

4.60 

2.12 

4.02 

3.88 

3.66 

3 

3.80 

8.50 

11.85 

10.25 

7.03 

8.77 

10.73 

4.15 

2.32 

3.80 

3.75 

3.40 

4 

4.50 

7.90 

12.07 

10.40 

6.49 

8.56 

10.85 

3.92 

2.78 

3.86 

3.50 

3.26 

5 

4.97 

7.70 

12.31 

10.48 

6.13 

8.40 

10.95 

3.69 

3.20 

4.00 

3.43 

3.00 

6 

5.67 

7.28 

12.20 

10.55 

5.42 

8.33 

10.81 

3.55 

3.29 

4.20 

3.38 

2.77 

7 

5.97 

7.00 

12.30 

10.52 

5.05 

8.27 

10.82 

3.60 

3.30 

4.27 

2.62 

8 

6.20 

6.75 

12.39 

10.53 

4.92 

8.46 

10.89 

3.78 

3.32 

4.23 

2.73 

9 

6.43 

6.76 

12.43 

10.50 

5.30 

8.34 

10.91 

3.83 

3.35 

4.42 

2.25 

10 

6.68 

6.68 

12.47 

10.59 

5.39 

8.50 

10.94 

3.74 

3.37 

4.23 

2.05 

11 

6.50 

6.65 

12.43 

10.84 

5.79 

8.52 

10.89 

3.65 

3.42 

4.02 

1.99 

12 

6.28 

6.75 

12.45 

10.85 

6.01 

8.50 

10.78 

3.64 

3.49 

3.99 

2.00 

13 

6.08 

7.10 

12.40 

11.00 

6.50 

8.48 

10.71 

3.60 

3.45 

3.83 

1.81 

14 

6.26 

7.27 

12.35 

11.00 

6.78 

8.32 

10.59 

3.50 

3.29 

3.94 

1.80 

15 

6.49 

7.30 

12.29 

11.19 

7.01 

8.45 

1Q.U 

3.29 

3.90 

1.90 

16 

6.64 

7.20 

12.20 

11.20 

7.20 

8.19 

10.13 

3.03 

3.80 

F  1.55 

2.11 

17 

6.98 

7.27 

12.11 

11.30 

7.45 

8.08 

9.90 

2.73 

3.84 

2.38 

2.10 

18 

7.38 

7.43 

12.10 

11.28 

7.69 

8.05 

9.72 

2.40 

3.90 

2.24 

2.13 

19 

7.94 

7.87 

12.00 

11.30 

8.39 

8.31 

9.40 

2.16 

3.60 

2.00 

20 

8.52 

8.59 

12.00 

11.20 

8.71 

8.50 

9.05 

2.25 

3.10 

2.02 

1.60 

21 

9.23 

9.30 

12.02 

11.21 

9.05 

8.75 

8.87 

2.37 

4.08 

2.80 

2.12 

1.21 

22 

9.45 

9.80 

12.05 

11.23 

9.09 

8.90 

8.55 

2.70 

4.18 

2.54 

2.28 

0.97 

23 

9.63 

9.93 

12.20 

11.05 

8.99 

9.19 

8.19 

2.80 

4.30 

2.35 

1.92  F 

0.97 

24 

9.90 

10.30 

11.91 

10.90 

8.99 

9.38 

8.04 

2.59 

4.79 

2.22 

1.95  F 

0.93 

25 

9.92 

10.48 

11.68 

10.65 

9.11 

9.62 

7.88 

2.67 

5.39 

2.00 

2.24  F 

0.94 

26 

10.13 

10.70 

11.50 

10.34 

9.27 

9.89 

7.53 

2.68 

5.04 

2.00 

2.59  F 

0.93 

27 

10.00 

10.94 

11.16 

10.00 

9.18 

10.12 

7.15 

2.65 

4.75 

1.83 

2.90  F 

0.95 

28 

10.08 

11.25 

10.90 

9.60 

9.19 

10.48 

6.67 

2.45 

4.65 

2.12 

3.39  F 

0.95 

29 

10.16  - 

10.62 

9.19 

9.26 

10.80 

6.20 

2.45 

4.65 

2.27 

3.72 

0.92 

30 

9.90  - 

10.56 

8.64 

9.24 

10.79 

5.65 

2.:; 

4.43 

2.68 

3.79 

0.96 

31 

9.59  - 

10.38 

9.20  -■ 

5.28 

2.20  ■ 

2.94 

1.65 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

7.31 

8.32 

11.88 

10.61 

7.54 

8.89 

9.35 

3.17 

3.72 

3.38 

2.81 

1.95 

MAX 

10,16 

11.25 

12.47 

11.30 

9.27 

10.80 

10.95 

5.23 

5.39 

4.42 

3.88 

3.83 

MIN 

2.48 

6.65 

10.38 

8.64 

4.92 

6.05 

5.28 

2.16 

2.12 

1.83 

1.55 

0.92 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

24 

31 

20 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  349 

F*HOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  6.72. 

HIGHEST  STAGE  WAS  12.71  AT  7:30  P.M.  ON  MAR  13. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  0.92  ON  DEC  29. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 


U 


MISSISSIPPI  RIVER  (IWU)  AT  ALGIERS  LOCK  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-S4-S0.  LONG.  B9-S8-20.  ON  FOREBAT  LOCK  WALL  AT  NILE  68.3  (1962  SURVEY). 

(STA.  0138004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  BANKFULL  STAGE,  7.S  FEET.  LOU  WATER  REFERENCE  PLANE,  0.08  FOOT  ON  CAGE.  PRIOR  TO 
1974  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  0.22  FOOT,  M.L.G. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAY  1.  1956  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  16.11  FEET  ON  APR.  7,  1973.  LOWEST,  MINUS  0.15  FOOT  ON  JAN.  19,  1981. 

EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.39 

9.04 

10.85 

9.92 

8.20 

8.61 

10.24 

5.10 

2.07 

3.85 

3.28 

3.32 

2 

2.87 

9.04 

11.15 

9.90 

7.63 

8.46 

10.31 

4.51 

2.09 

3.85 

3.61 

3.40 

3 

3.62 

8.15 

11.40 

9.91 

6.74 

8.33 

10.33 

3.95 

2.35 

3.50 

3.72 

3.00 

4 

4.38 

7.50 

11.63 

10.05 

6.12 

8.18 

10.U 

3.80 

2.70 

3.53 

4.20 

2.22 

5 

4.61 

7.30 

11.85 

10.12 

5.88 

8.01 

10.48 

3.60 

3.20 

3.68 

3.45 

2.01 

6 

5.31 

6.90 

11.69 

10.17 

5.15 

8.00 

10.40 

3.52 

3.28 

3.82 

3.26 

2.57 

7 

5.65 

6.62 

11.86 

10.19 

4.70 

7.98 

10.40 

3.60 

3.19 

3.87 

3.10 

2.55 

8 

5.90 

6.46 

11.88 

10.13 

4.55 

8.07 

10.47 

3.71 

3.20 

3.80 

3.20 

2.68 

9 

6.20 

6.50 

11.90 

10.12 

4.87 

8.02 

10.53 

3.81 

3.23 

3.r. 

2.80 

2.60 

10 

6.29 

6.40 

11.96 

10.11 

5.10 

8.18 

10.58 

3.21 

3.18 

3.70 

2.58 

2.54 

11 

6.08 

6.j2 

11.92 

10.36 

5.55 

8.17 

10.49 

3.05 

3.26 

3.52 

1.90 

2.31 

12 

5.80 

6.40 

11.92 

10.35 

5.65 

8.19 

10.35 

3.10 

3.18 

3.52 

1.88 

2.39 

13 

5.60 

6.72 

11.91 

10.45 

6.15 

8. 1C 

10.20 

2.90 

3.12 

3.45 

1.94 

2.19 

14 

5.70 

6.90 

11.85 

10.51 

6.40 

7.98 

10.09 

2.82 

3.08 

3.70 

2.27 

1.89 

IS 

5.97 

6.91 

11.75 

10.66 

6.62 

8.08 

9.93 

2.50 

2.95 

3.85 

2.59 

1.73 

16 

6.17 

6.90 

11.70 

10.77 

6.82 

7.82 

9.76 

2.74 

2.84 

3.90 

2.49 

1.70 

17 

6.50 

7.00 

11.63 

10.85 

7.03 

7.72 

9.57 

2.53 

2.89 

3.98 

1.98 

1.65 

18 

6.91 

7.05 

11.60 

10.89  F 

7.30 

7.73 

9.31 

2.23 

3.18 

3.88 

1.90 

1.71 

19 

7.51 

7.50 

11.53 

10.88 

7.75 

7.93 

9.00 

2.09 

3.57 

3.50 

1.89 

1.59 

20 

8.15 

8.20 

11.55 

10.78 

8.23 

8.12 

8.70 

2.19 

3.68 

2.90 

1.80 

1.48 

21 

8.97 

8.85 

11.59 

10.80 

8.56 

8.33 

8.50 

2.32 

3.92 

2.50 

1.95 

1.18 

22 

9.12 

9.37 

11.65 

10.80 

8.55 

6.56 

8.25 

2.72 

4.05 

2.24 

2.15 

1.04 

23 

9.30 

9.58 

11.77 

10.60 

8.58 

8.85 

7.90 

2.80 

4.04 

2.10 

2.05 

0.65 

24 

9.60 

9.88 

11.49 

10.45 

8.57 

9.10 

7.72 

2.49 

4.49 

1.90 

2.05 

0,05 

25 

9.55 

10.06 

11.29 

10.23 

8.62 

9.38 

7.54 

2.53 

5.30 

1.65 

2.28 

0.08 

26 

9.74 

10.33 

11.14 

9.95 

8.80 

9.60 

7.29 

2.47 

4.93 

2.00 

2.58 

0.44 

27 

9.60 

10.58 

10.82 

9.62 

8.78 

9.82 

6.89 

2.49 

4.49 

1.90 

2.95 

0.70 

28 

9.72 

10.88 

10.53 

9.40 

8.80 

10,10 

6.37 

2.20 

4.42 

2.20 

3.32 

1.01 

29 

9.77 

10.30 

9.03 

8.88 

10.36 

5.93 

2.15 

4.44 

2.40 

3.50 

1.20 

30 

9.56 

10.18 

8.62 

8.87 

10.38 

5.40 

2.00 

4.25 

2.85 

3.08 

1.90 

^  1 

THE  .• 

OkLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

6.96 

7.98 

11.43 

10.22 

7.r 

8.54 

8.98 

2.94 

3.49 

3.18 

2.66 

1.79 

MAX 

9.77 

10.88 

11.96 

10.89 

8.88 

10.38 

10.58 

5.10 

5.30 

3.98 

4.20 

3.40 

MIN 

2.39 

6.32 

9.98 

8.62 

4.55 

7.72 

5.06 

2.00 

2.07 

1.65 

1.80 

0.05 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 

F«NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  6.26. 

HIGHEST  STAGE  WAS  12.20  AT  7:30  P.M.  ON  MAR  13. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  0.05  ON  DEC  24. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 


MISSISSIPPI  RIVER  NEAR  SRAITHUAITE,  LA. 

LOCATIOM.  LAT.  29-51-43,  LONG.  89-58-21.  ON  DOCK  Of  AXAX  NICKEL  PLANT,  LEFT  BANK  AT  MILE  76.6 
<1962  SURVEY).  (STA.  0138604.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  BANKFUIL  STAGE,  7.0  FEET. 


RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  FEB.  26,  1977  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  12.32 

FEET  ON  MAY  30,  1984.  LOWEST 

,  MINUS 

0.40  FOOT  ON  JAN.  19,  1981. 

DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  EERO  IS  AT  NGVD  (1984  AOJ.) 

DAY 

JAN  FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG  SEP  OCT  NOV 

1 

9.54 

8.71 

7.25 

7.87 

8.33 

T 

2 

9.85 

8.68 

6.77 

7.73 

8.14 

3 

7.27 

10.00 

8.66 

6.20 

7.67 

7.68 

4 

6.84 

10.10 

8.85 

5.80 

7.52 

7.53 

5 

6.63 

10.41 

8.92 

5.59 

7.39 

7.42 

6 

6.28 

9.01 

4.93 

7.27 

7.34 

7 

6.23 

9.01 

4.60 

7.24 

6.86 

8 

5.98 

8.65 

4.51 

7.36 

6.50 

9 

6.09 

9.01 

4.73 

7.25 

6.38 

10 

5.93 

9.12 

4.71 

7.42 

5.97 

11 

5.83 

9.26 

5.04 

7.38 

5.83 

12 

5.83 

9.18 

5.21 

7.41 

5.86 

13 

6.17 

9.31 

5.64 

7.34 

5.78 

14 

6.28 

9.34 

5.86 

7.27 

5.88 

15 

6.29 

9.48 

6.06 

7.37 

5.63 

16 

6.30 

9.50 

6.23 

7.18 

5.88 

17 

6.28 

9.59 

6.48 

7.07 

5.55 

18 

6.40 

9.60 

6.66 

7.04 

5,58 

19 

6.80 

9.62 

7.28 

7.23 

5.54 

20 

7.40 

9.54 

7.48 

7.31 

5.42 

21 

8.00 

9.48 

7.80 

7.49 

5.34 

22 

8.40 

9.58 

7.75 

7.57 

5.72 

23 

8.70 

9.42 

7.60 

7.79 

5.25 

24 

8.90 

9.27 

7.63 

7.07 

5.11 

25 

8.85 

9.06 

7.75 

7.97 

5.50 

26 

9.10 

8.76 

7.89 

8.16 

27 

9.30 

8.51 

7.79 

8.41 

28 

9.50 

8.19 

7.80 

8.26 

29 

7.94 

7.92 

8.29 

1.68 

3C 

7.48 

7.92 

8.35 

2.12 

31 

7.96 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

7.14 

9.98 

9.03 

6.54 

7.58 

6.24 

2.02 

MAX 

9.50 

10.41 

9.62 

7.96 

8.41 

8.33 

2.27 

MIN 

5.83 

9.54 

7.48 

4.51 

7.04 

5.11 

1.68 

DAYS 

0  26 

5 

30 

31 

30 

25 

3  0  0  0 

THE  TOTAL  NUIWER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  150 

T>TEMPORARILY  INOPERATIVE 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  7.32. 

HIGHEST  STAGE  HAS  NOT  DETERMINED. 

LOWEST  STAGE  HAS  NOT  DETERMINED. 


DAILY  STAGE  FOA  1989 
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MISSISSIPPI  RIVER  AT  ALLIANCE.  LA. 

LOCATION.  LAT.  Z9-A1-07,  LONG.  89-58-11.  ON  UPSTREAM  END  OF  COKE  DOCK  OF  GULF  REFINERY,  RIGHT 
BANK  AT  MILE  62.5  (19^  SURVEY).  (STA.  0139004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  BANKFULL  STAGE,  7.0  FEET. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  APR.  2,  1977  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  10.33  FEET  ON  APR.  22,  1979.  LOWEST,  MINUS  0.21  FOOT  ON  JAN.  19,  1981. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1984  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JIM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.80 

6.59 

7.85 

7.21 

6.08 

6.40 

7.64 

4.20  F 

2.08 

3.00 

2.37 

2.69 

2 

1.95 

6.30 

8.12 

7.18 

5.70 

6.47 

7.65 

3.60 

1.86 

3.01  F 

2.45 

2.57 

3 

2.45 

5.95 

8.25 

7.16 

5.21 

6.49 

7.54 

3.29 

2.01 

2.75 

3.00 

2.44 

4 

2.96 

5.55 

8.43 

7.35  F 

4.94 

6.35 

7.59 

3.12 

2.39 

2.86 

2.85 

2.35 

5 

3.29 

5.49 

8.55 

7.39 

4.75 

6.24 

7.67 

2.90 

2.70 

3.02 

2.83 

2.23 

6 

3.85 

5.16 

8.39 

7.43 

4.17 

6.13 

7.60 

2.84 

2.81 

3.23 

2.84 

2.17 

7 

4.07 

5.03 

8.45 

7.44 

3.88 

6.13 

7.57 

2.97 

2.84 

3.35 

2.62 

2.03 

8 

4.35 

4.90 

8.52 

7.36 

3.74 

6.24 

7.65  F 

3.12 

2.85 

3.40 

2.78 

2.06 

9 

4.56 

4.99 

8.55 

7.36 

3.92 

6.08 

7.73 

5.31 

2.91 

3.69 

2.21 

1.41 

10 

4.80 

4.86 

8.64 

7.47 

3.89 

6.25 

7.83 

3.25 

2.99 

3.49 

1.72 

1.27 

11 

4.63 

4.83 

8.57 

7.57 

4.18 

6.20 

7.73 

3.20 

3.01 

3.25 

1.38 

1.18 

12 

4.50 

4.86 

8.57 

7.51 

4.30 

6.27 

7.66 

3.27 

3.05 

3.15 

1.30 

1.27 

13 

4.33 

5.12 

8.56 

7.66 

4.67 

6.26 

7.74 

3.29 

2.99 

2.95 

1.35 

1.12 

14 

4.35 

5.07 

8.47 

7.67 

4.74 

6.23 

7.63 

3.29 

2.75 

3.00 

1.83 

1.12 

15 

4.46 

5.08 

8.46 

7.80 

5.07 

6.34 

7.54 

3.06  F 

2.45 

2.99 

2.05 

1.53 

16 

4.50 

5.05 

8.40 

7.84 

5.21 

6.10 

7.35 

2.78 

2.90 

2.05 

1.55 

17 

4.70 

5.13 

8.37 

7.88 

5.43 

6.02 

7.20 

2.49 

3.00 

1.75 

1.66 

18 

4.93 

5.25 

8.35 

7.92 

5.60 

5.99 

7.04 

2.13 

3.05 

1.65 

1.76 

19 

5.33 

5.56 

8.33 

7.93 

6.08 

6.19 

6.80 

1.87 

2.89 

1.74 

1.66 

20 

5.75 

6.15 

8.30 

7.86 

6.20 

6.21 

6.59 

1.97 

2.34 

1.54 

1.30 

21 

6.55  F 

6.48 

8.35 

7.90  F 

6.32 

6.42 

6.44 

2.17  F 

3.16 

2.18 

1.65 

0.95 

22 

6.61 

8.44 

7.93  F 

6.28 

6.44 

6.24 

2.53 

3.44 

2.03 

1.76 

0.70 

23 

6.69  F 

6.89 

8.57 

7.78  F 

6.22 

6.63 

6.03 

2.59 

3.43 

1.90 

1.38 

0.25 

24 

6.90 

7.10 

8.35 

7.63  F 

6.48 

6.75 

6.00 

2.45 

3.90 

1.82 

1.35  F 

0.09 

25 

6.95 

7.16 

8.12 

7.43 

6.43 

6.97 

5.92 

4.50 

1.58 

1.56 

-0.14 

26 

7.17 

7.41 

8.04 

7.18 

6.53 

7.17 

5.75 

4.05 

1.58 

1.82 

-0.05 

27 

7.07 

7.64 

7.82 

6.96 

6.44 

7.38 

5.53 

3.73 

1.35 

1.98 

0.17 

28 

7.15 

7.85 

7.63 

6.73 

6.47 

7.60 

5.18 

3.61 

1.60 

2.24 

0.08 

29 

7.17  • 

7.45 

6.51 

6.62 

7.82 

4.88 

3.61 

1.65 

2.68 

0.70 

30 

7.02  - 

7.40 

6.17 

6.64 

7.77 

4.50 

3.40 

1.95 

2.70 

0,96 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

5.08 

5.83 

8.24 

7.44 

5.45 

6.52 

6.79 

2.90 

5.06 

2.62 

2.05 

1.30 

MAX 

7.17 

7.85 

8.64 

7.93 

6.66 

7.82 

7.83 

4.20 

4.50 

3.69 

3.00 

2.69 

MIN 

1.80 

4.83 

7.27 

6.17 

3.74 

5.99 

4.26 

1.87 

1.86 

1.35 

1.30 

•0.14 

DAYS 

31 

27 

31 

30 

31 

30 

31 

24 

25 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUffiER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  352 

F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  (CAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  4.82. 

HIGHEST  STAGE  WAS  8.86  AT  9:00  P.M.  ON  MAR  14. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.20  ON  DEC  25. 
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OARr  STAGE  FOR  1969 

MISSISSIPPI  RIVER  AT  WEST  POIHTE  A  LA  HACHE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-34-16,  LONG.  89-47-49.  ON  RIGHT  BANK  AT  PLACUCHINES  PARISH  UATER  INTAKE,  AT 
NILE  48.7  <1962  SURVEY).  (STA.  0140004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,129,940  SQUARE  NILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 
STAGE,  3.0  FEET.  LOU  UATER  REFERENCE  PLANE,  0.06  FOOT  ON  GAGE.  PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  WAS 
MINUS  0.06  FOOT,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  FEB.  24,  1926  TO  DATE.  DISCHARGE,  1927,  1929,  AND  1943. 

EXTREMES.  HIGHEST,  19.29  FEET  (NEAR  CREST  OF  HURRICANE)  ON  SEP.  9,  1969.  LOWST,  MINUS  1.06  FEET 
ON  JAN.  24  ANO  29.  1940.  EXTREME  STAGES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD.  MAXIMUM,  1,360,000 
CFS  OBSERVED  ABOVE  RELIEF  OUTLET  ON  APR.  29,  1927  (STAGE,  9.64  NGVD).  ON  THE  SAK  OAT, 

1,098,000  CFS  UAS  OBSERVED  BELOU  THE  OUTLET.  THE  RELIEF  OUTLET.  OH  THE  EAST  BANK,  EXTENDED  FROM 
ABOUT  MILE  33  TO  MILE  44.  FLOU  UAS  AFFECTED  BY  A  OtEVASSE  UHICH  OCCURRED  ON  APR.  23  AT  JUNIOR, 
LA.  (NILE  94),  ANO  BY  AN  ARTIFICIAL  CREVASSE  MADE  ON  APR.  29  AT  CAERNARVON,  LA.  (NILE  81.6). 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1984  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.98 

5.46 

6.50 

6.00 

5.23 

5.75 

6.64 

3.85 

1.75 

1.98 

2.25 

2 

1.62 

5.22 

6.70 

5.93 

4.89 

5.69 

6.67 

3.25 

1.65 

2.85 

2.34 

2.19 

3 

2.00 

4.90 

6.83 

5.93 

4.54 

5.65 

6.57 

2.97 

1.77 

2.65 

2.12 

4 

2.44 

4.59 

7.00 

6.15 

4.31 

5.55 

6.55 

2.80 

2.15  F 

2.15 

2.54 

2.07 

9 

2.74 

4.55 

7.10 

6.24 

4.23 

5.44 

6.54 

2.60 

2.48 

2.55 

1.97 

6 

3.29 

4.32 

6.93 

6.30 

3.68 

5.30 

6.50 

2.53 

2.58 

2.57 

1.93 

7 

3.42 

4.24 

7.00 

6.32 

3.41 

5.27 

6.47 

2.66 

2.60 

2.39 

1.77 

8 

3.70 

4.13 

7.09 

6.26 

3.27 

5.37 

6.50 

2.87 

2.63 

2.64 

1.82 

9 

3.92 

4.30 

7.14 

6.20 

3.46 

5.15 

6.58 

2.88 

2.67 

2.12 

1.15 

10 

4.17 

4.07 

7.20 

6.25 

3.33 

5.34 

6.68 

2.84 

2.72  F 

3.25 

1.56 

0.97 

11 

3.99 

4.03 

7.16 

6.40 

3.57 

5.27 

6.66 

2.82 

2.73 

3.06 

1.17 

0.87 

12 

3.93 

4.00 

7.10 

6.30 

3.65 

5.34 

6.62 

2.90 

2.73 

2.96 

1.02 

1.00 

13 

3.75 

4.24 

7.10 

6.40 

3.99 

5.36 

6.66 

2.96 

2.64 

2.73 

1.02 

0.84 

14 

3.72 

4.26 

7.07 

6.40 

3.97 

5.34 

6.59 

2.99 

2.40 

2.73 

1.40 

0.85 

19 

3.78 

4.23 

7.05 

6.53 

4.30 

5.49 

6.54 

2.79 

2.20 

2.67 

1.64 

1.10 

16 

3.75 

4.16 

6.99 

6.55 

4.45 

5.22 

6.36 

2.52 

2.02 

2.60 

1.64 

1.37 

17 

3.93 

4.25 

6.95 

6.60 

4.64 

5.18 

6.23 

2.17 

2.70 

1.49 

1.47 

18 

4.10 

4.40 

6.94 

6.65 

4.80 

5.17 

6.11 

1.82 

2.84 

1.47 

1.62 

19 

4.39 

4.69 

6.90 

6.67 

5.28 

5.30 

5.88 

1.55 

2.69 

1.57 

1.52 

20 

5.18 

6.90 

6.62 

5.31 

5.30 

5.73 

1.65 

2.82 

2.13 

1.44 

1.15 

21 

5.61 

7.01 

6.65 

5.55 

5.40 

5.54 

1.86 

3.12 

2.00 

1.55 

0.85 

22 

F  5.69 

7.08 

6.66 

5.49 

5.40 

5.38 

2.20 

1.89 

1.65 

0.65 

23 

5.67 

7.21 

6.53 

5.44 

5.55 

5.20 

2.27 

3.08 

1.78 

1.29 

0.14 

24 

F  5.90 

5.91 

6.98 

6.40 

5.36 

5.70 

5.21 

2.17 

1.70 

1.20 

-0.32 

29 

9.76 

5.93 

6.80 

6.25 

5.45 

5.88 

5.20 

2.34 

4.13 

1.46 

1.37 

-0.31 

26 

9.95 

6.14 

6.74 

6.05 

5.54 

6.05 

5.10 

2.37 

3.62 

1.47 

1.58 

-0.24 

27 

5.87 

6.36 

6.53 

5.85 

5.43 

6.27 

4.94 

2.37 

3.25 

1.24 

1.69 

-0.07 

28 

5.95 

6.54 

6.37 

5.68 

5.48 

6.49 

4.65 

2.16 

3.16 

1.44 

1.83 

-0.14 

29 

5.94 

6.24 

5.50 

5.66 

6.67 

4.45 

2.14 

3.25 

1.45 

2.32 

0.45 

30 

31 

5.84 

5.54 

6.17 
6.06  ■ 

5.25 

5.66 

5.75 

6.76 

4.14 

4.00 

1.94 
1.82  ■ 

3.14 

1.67 
1.80  • 

2.26 

0.75 

1.30 

THE  FOLLOUING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4.09 

4.90 

6.87 

6.25 

4.68 

5.59 

5.90 

2.49 

2.69 

2.22 

1.80 

1.07 

MAX 

5.95 

6.54 

7.21 

6.67 

5.75 

6.76 

6.68 

3.85 

4.13 

3.25 

2.65 

2.25 

MIN 

1.58 

4.00 

6.06 

5.25 

3.27 

5.15 

4.00 

1.55 

1.65 

1.24 

1.02 

-0.32 

DAYS 

27 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

25 

24 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  TEAR  UAS  349 

F>HOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEM  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  4.09. 

HIGHEST  STAGE  UAS  7.93  AT  MIDNIGHT  MAR  4. 
LOUEST  STAGE  UAS  MINUS  0.34  ON  DEC  24. 


DAILY  STACE  FOK  1989 
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HISSISSIP9I  RIVES  AT  PORT  SULPHUR,  LA. 

LOCATIOH.  LAT.  29-31-38,  LONG.  B9-A1-22.  MILE  39.3  (1962  SURVEY),  ON  RIGHT  BANK  AT  FREEPORT 
SULPHUR  (XMPANY.  (STA.  0U20O4.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  BANKFULL  STAGE.  3.0  FEET.  PRIOR  TO  1977  STAGES  HERE  PUBLISHED  AS  RECEIVED 
FROM  FREEPORT  SULPHUR  COMPANY. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  NOV.  22.  1933  TO  OCT.  10,  1937,  MOV.  10  TO  19,  1939.  AMD  AUC.  1,  19A0, 
TO  DATE. 

EXTREMES.  (FROM  1941  TO  DATE)  HIGHEST,  9.50  FEET  ON  MAR.  4  AND  LATER  OATES  IN  1950.  LOUEST, 
MINUS  0.60  FOOT  ON  JAN.  19,  1977. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1984  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.44 

5.02 

5.73 

5.11 

4.55 

5.13 

6.11 

3.69 

2.55 

1.63 

2.14 

2 

1.42 

4.77 

5.95 

4.98 

4.23 

5.08 

6.14 

3.00 

2.52 

1.93 

2.01 

3 

1.72 

4.44 

6.03 

5.08 

3.94 

5.05 

6.05 

2.75 

2.21 

2.28 

1.94 

4 

2.10 

4.22 

6.23 

5.30 

3.79 

4.98 

5.97 

2.59 

2.35 

2.13 

1.95 

5 

2.41 

4.23 

6.28 

5.35 

3.88 

4.89 

5.94 

2.36 

2.56 

2.22 

1.85 

6 

2.92 

4.01 

6,15 

5.49 

3.40 

4.69 

5.77 

2.27 

2.72 

2.31 

1.82 

7 

3.09 

4.00 

6.23 

5.44 

3.13 

4.70 

5.77 

2.42 

2.88 

2.18 

1.66 

8 

3.33 

3.85 

6.26 

5.45 

3.01 

4.85 

5.75 

2.59 

3.03 

2.48 

1.69 

3.48 

4.01 

6.33 

5.42 

3.14 

4.57 

5.84 

2.69 

3.43 

2.05 

0.98 

10 

3.76 

3.77 

6.42 

5.44 

3.00 

4.70 

5.94 

2.67 

3.20 

1.44 

0.82 

11 

3.61 

3.75 

6.39 

5.50 

3.23 

4.66 

5.92 

2.67 

2.95 

1.00 

0.76 

12 

3.56 

3.69 

6.35 

5.38 

3.27 

4.76 

5.91 

2.79 

2.87 

0.85 

0.97 

13 

3.38 

3.90 

6.35 

5.44 

3.59 

4.79 

5.92 

2.87 

2.60 

0.74 

0.79 

14 

3.34 

3.94 

6.32 

5.41 

3.58 

4.97 

5.90 

2.93 

2.56 

1.13 

0.81 

15 

3.43 

3.86 

6.31 

5.57 

3.88 

5.17 

5.89 

2.78 

2. a 

1.31 

1.09 

16 

3.31 

3.80 

6.21 

5.60 

4.01 

4.90 

5.71 

2.55 

2.32 

1.37 

1.36 

17 

3.48 

3.88 

6.15 

5.70 

4.20 

4.88 

5.64 

2.24 

2.38 

1.23 

1.47 

18 

3.63 

4.06 

6.13 

5.69 

4.37 

4.86 

5.57 

1.88 

2.49 

1.18 

1.60 

19 

3.88 

4.33 

6.11 

5.76 

4.85 

5.01 

5.37 

1.53 

2.42 

1.39 

1.47 

20 

4.30 

4.82 

6.07 

5.69 

4.81 

4.92 

5.23 

1.53 

1.89 

1.07 

21 

4.92 

5.23 

6.04 

5.74 

5.06 

5.02 

5.04 

1.74 

1.88 

1.49 

0.75 

22 

4.91 

5.28 

6.10 

5.75 

5.02 

5.01 

4.85 

1,98 

2.98 

1.77 

1.57 

0.53 

23 

4.88 

5.15 

6.23 

5.64 

4.93 

5.15 

4.68 

2.05 

3.04 

1.68 

1.19 

0.04 

24 

5.08 

5.32 

6.02 

5.52 

4.83 

5.25 

4,74 

2.05 

3.54 

1.65 

1.08 

-0.43 

25 

5.12 

5.34 

5.86 

5.37 

4.80 

5.37 

4.75 

2.26 

4.13 

1.42 

1.26 

•0.41 

26 

5.33 

5.58 

5.80 

5.17 

4.84 

5.50 

4.65 

2.39 

3.58 

1.40 

1.45 

-0.30 

27 

5.25 

5.80 

5.63 

5.04 

4.72 

5.72 

4.54 

2.45 

3.25 

1.12 

1.54 

-0.06 

28 

5.29 

5.80 

5.50 

4.89 

4.75 

5.90 

4.28 

2.28 

3.10 

1.33 

1.70 

-0.17 

29 

5.29  • 

5.40 

4.70 

4.96 

6.03 

4.14 

2.26 

3.15 

1,31 

2.18 

0.48 

30 

5.19  • 

5.33 

4.52 

4.94 

6.17 

3.89 

2.03 

2.92 

1.47 

2.13 

0.76 

35 

g  (IL 

1 .33 

THE  FOLLOUIMG  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3.80 

4.49 

6.04 

5.37 

4.19 

5.09 

5.35 

2.39 

3.30 

2.22 

1.60 

0.99 

MAX 

5.33 

5.80 

6.42 

5.76 

5.10 

6.17 

6.14 

3.69 

4.13 

3.43 

2.48 

2.14 

MIN 

1.42 

3.69 

5.20 

4.52 

3.00 

4.57 

3.81 

1.53 

2.92 

1.12 

0.74 

-0.43 

DATS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

9 

31 

29 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  TEAR  UAS  343 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  3.76. 

HIGHEST  STAGE  UAS  6.73  AT  11:00  P.M.  ON  MAR  4. 

LOUEST  STAGE  UAS  MINUS  0.44  ON  DEC  24  AND  LATER  OATE($). 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 
MISSISSIPPI  RIVER  AT  EMPIRE,  LA. 


LOCATION.  LAT.  29-23-25,  LONG.  89-35-45.  AT  ENTRANCE  TO  EMPIRE  LOCK  AT  MILE  29.5  (1962  SURVEY). 
(STA.  0144004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1.125,960  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 
STAGE,  1.0  FOOT.  LOU  WATER  REFERENCE  PLANE.  MINUS  0.21  FOOT  ON  GAGE. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1,  1960  TO  AUG.  17,  1969  AM)  JUL.  9,  1970  TO  DATE. 


EXTREMES 

.  HIGHEST,  10.92 

FEET,  FROM  WATERMARK 

LEFT  BY 

HURRICANE 

OF  AUG. 

17,  1969. 

LOWEST, 

MINUS 

1.23 

FEET  ON 

JAN.  19, 

1981. 

DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD 

(1984  AOJ.) 

DAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.31 

3.98 

4.75 

4.46 

4.05 

4.55 

5.30 

3.35 

1.70 

2.16 

1.30 

1.51 

2 

1.21 

3.75 

4.95 

4.32 

3.70 

4.56 

5.37 

2.75 

1.50 

2.10 

1.50 

3 

1.42 

3.46 

5.00 

4.33 

3.50 

4.48 

5.25 

2.53 

1.48 

1.83 

2.00 

4 

1.79 

3.27 

5.10 

4.60 

3.42 

4.42 

5.20 

2.35 

1.80 

1.92 

1.85  F 

1.15 

5 

1.94 

3.27 

5.24 

4.68 

3.45 

4.42 

5.15 

2.11 

1.98 

2.15 

1.98 

1.45 

6 

2.31 

3.15 

4.98 

4.76 

3.05 

4.29 

4.96 

2.00 

2.02 

2.30 

2.05 

1.55 

7 

2.49 

3.10 

5.10 

4.80 

2.85 

4.25 

4.92 

2.15 

2.17 

2.42 

2.00 

1.41 

a 

2.69 

3.00 

5.20 

4.70 

2.70 

4.30 

4.94 

2.35 

2.20 

2.63 

2.35 

1.49 

9 

2.90 

3.24 

5.23 

4.66 

2.80 

4.00 

5.00 

2.45 

2.29 

3.03 

1.95 

0.81 

10 

3.15 

3.05 

5.31 

4.70 

2.65 

4.13 

5.08  F 

2.50 

2.50 

2.89 

1.31 

0.58 

11 

3.33 

3.05 

5.26 

4.78 

2.80 

4.10 

5.09  F 

2.50 

2.53 

2.72 

0.90 

0.40 

12 

3.25 

3.05 

5.28 

4.65 

2.78 

4.18 

5.10  F 

2.60 

2.78 

2.60 

0.75 

0.55 

13 

2.92 

3.25 

5.30 

4.75 

3.09 

4.20 

5.11 

2.65 

2.31 

0.56 

0.40 

14 

2.87 

3.10 

5.29 

4.75 

3.10 

4.23 

5.09  F 

2.65 

2.29 

0.85 

0.50 

15 

2.90 

3.00 

5.20 

4.88 

3.30 

4.40 

5.05 

2.70 

2.00 

1.13 

0.80 

16 

2.79 

2.90 

5.15 

4.90 

3.41 

4.20 

4.91 

2.50 

1.79  F 

2.66 

1.15 

17 

2.90 

3.00 

5.10 

4.97 

3.65 

4.20 

4.90 

2.15 

1.78  F 

1.65 

1.30 

18 

3.07 

3.12 

5.08 

5.04 

3.80 

4.20 

4.85 

1.80 

1.97 

1.12 

1.40 

19 

3.19 

3.32 

5.05 

5.08 

4.25 

4.40 

4.65 

1.40 

1.90 

1.25 

1.29 

20 

3.50 

3.75 

5.07 

5.05 

4.15 

4.30 

4.45 

1.40 

1.55 

1.07 

0.94 

21 

4.04 

4.20 

5.18 

5.08 

4.38 

4.38 

4.32 

1.65  F 

2.02 

1.53 

1.22 

0.68 

22 

4.00 

4.22 

5.30 

5.10 

4.37 

4.31 

4.13 

1.80 

2.59 

1.50 

1.36 

0.52 

23 

3.99 

4.10 

5.39 

4.95 

4.23 

4.42 

4.00 

1.88 

2.64 

1.42 

1.07 

-0.01 

24 

4.10 

4.24 

5.20 

4.85 

4.17 

4.43 

4.07 

1.89 

3.19 

1.43 

0.90 

-0.49 

25 

4.18 

4.22 

5.10 

4.78 

4.21 

4.58 

4.10 

2.15 

3.74 

1.25 

0.94 

■0.52 

26 

4.38 

4.45 

5.10 

4.55 

4.26 

4.70 

4.09 

2.30 

3.22 

1.21 

1.17 

-0.46 

27 

4.30 

4.70 

4.95 

4.35 

4.08 

4.92 

4.00 

2.35 

2.92 

1.05 

1.18 

-0.27 

28 

4.38 

4.80 

4.85 

4.28 

4.13 

5.09 

3.82 

2.15 

2.82 

1.20 

1.15 

-0.37 

29 

4.39 

4.77 

4.15 

4.29 

5.20 

3.70 

2.20 

2.80 

1.15 

1.60 

0.30 

30 

4.31 

4.65 

3.96 

4.33 

5.35 

3.50 

1.99 

2.59 

1.15 

1.55 

0.52 

31 

3.99 

4.55 

4.42 

3.55 

1.85  - 

1.15  -- 

1.00 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 

MEAN  3.16  3.56  5.09  4.70  3.66  4.44  4.63  2.21  2.44  1.88  1.41  0.68 
MAX  4.39  4.80  5.39  5.10  4.42  5.35  5.37  3.35  3.74  3.03  2.66  1.55 
MIN  1.21  2.90  4.55  3.96  2.65  4.00  3.50  1.40  1.48  1.05  0.56  -  0.52 
DAYS  31  28  31  30  31  30  31  30  23  51  30  29 


THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  355 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  HAS  3.18. 

HIGHEST  STAGE  HAS  5.68  AT  8:00  P.M.  ON  MAR  4. 
LOWEST  STAGE  HAS  MINUS  0.54  OH  DEC  24. 


DART  STAGE  FOR  1989 
MISSISSIPPI  RtVEIt  AT  VENICE.  LA. 
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LOCATION.  LAT.  29-16-33.  LONG.  89-21-10.  ON  RIGHT  BANK  AT  MILE  10.7  <1962  SURVEY). 

(STA.  01A8004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  BANKFULL  STAGE.  1.0  FOOT.  LOW  WATER  REFERENCE  PLANE,  MINUS  0.36  FOOT  ON 
GAGE. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE.  FEB.  1944  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  9.11  FEET,  FROM  WATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  AUG.  17,  1969.  LOWEST,  MINOS 
0.77  FOOT  ON  DEC.  2S,  1989. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1984  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.10 

2.50 

5.02 

2.88 

2.81 

3.14 

3.68 

2.79 

1.55 

1.75 

1.03 

1.08 

2 

0.89 

2.37 

3.14 

2.87 

2.62 

3.20 

3.80 

2.18 

1.40 

1.71 

1.14 

1.09 

3 

1.01 

2.12 

3.24 

2.87 

2.53 

3.25 

3.67 

2.00 

1.44 

1.44 

1.52 

1.08 

4 

1.15 

1.97 

3.27 

3.07 

2.62 

3.20 

3.54 

1.90 

1.80 

1.53 

1.40 

1.15 

5 

1.24 

2.06 

3.34 

3.13 

2.87 

3.20 

3.44 

1.67 

2.00 

1.73 

1.55 

1.13 

6 

1.60 

1.95 

3.17 

3.19 

2.50 

2.95 

3.23 

1.65 

2.14 

1.90 

1.74 

1.30 

7 

1.68 

2.10 

3.27 

3.20 

2.30 

2.91 

3.19 

1.80 

2.30 

2.10 

1.68 

1.15 

8 

1.78 

2.00 

3.35 

3.13 

2.25 

3.15 

3.18 

1.97 

2.34 

2.28 

2.10 

1.17 

9 

1.96 

2.21 

3.33 

3.16 

2.32 

2.65 

3.27 

2.11 

2.36 

2.56 

1.70 

0.40 

10 

2.18 

1.97 

3.40 

3.06 

2.03 

2.78 

3.37 

2.13 

2.44 

2.55 

1.17 

0.26 

11 

2.10 

1.99 

3.34 

3.09 

2.04 

2.70 

3.39 

2.15 

2.46 

2.31 

0.70 

0.13 

12 

2.22 

1.90 

3.33 

2.97 

1.95 

2.80 

3.32 

2.34 

2.54 

2.22 

0.52 

0.32 

13 

2.04 

2.05 

3.32 

3.07 

2.23 

2.89 

3.46 

2.45 

2.46 

1.86 

0.38 

0.12 

14 

2.02 

1.95 

3.31 

3.07 

2.21 

2.90 

3.48 

2.56 

2.10 

1.80 

0.75 

0.03 

15 

1.98 

1.84 

3.31 

3.20 

2.34 

3.21 

3.49 

2.43 

1.77 

1.58 

0.95 

0.25 

16 

1.77 

1.78 

3.31 

3.21 

2.44 

2.89 

3.40 

2.25 

1.57 

1.40 

1.08 

1.18 

17 

1.79 

1.82 

3.28 

3.25 

2.56 

2.90 

3.39 

1.92 

1.45 

1.45 

0.93 

0.83 

18 

1.80 

1.97 

3.30 

3.30 

2.69 

2.93 

3.40 

1.55 

1.68 

1.63 

0.88 

1.06 

19 

1.94 

2.14 

3.26 

3.31 

3.17 

3.13 

3.24 

1.17 

2.10 

1.67 

1.18 

1.17 

20 

2.12  F 

2.67 

3.30 

3.32 

2.92 

3.00 

3.07 

1.29 

2.15 

1.23 

1.07 

0.83 

21 

2.48 

2.76 

3.37 

3.32 

3.19 

3.00 

2.94 

1.55 

2.40 

1.32 

1.15 

0.55 

22 

2.44 

2.70 

3.49 

3.37 

3.05 

2.93 

2.77 

2.03 

2.16 

1.34 

1.23 

0.34 

23 

2.37 

2.53 

3.61 

3.30 

2.96 

2.94 

2.67 

2.17 

2.18 

1.32 

0.92 

-0.08 

24 

2.47 

2.57 

3.43 

3.20 

2.87 

2.96 

2.77 

2.06 

2.57 

1.34 

0.78 

-0.53 

25 

2.61 

2.62 

3.36 

3.15 

2.78 

3.02 

2.84 

2.13 

3.01 

1.14 

0.87 

-0.62 

26 

2.76 

2.79 

3.36 

3.02 

2.73 

3.15 

2.90 

2.08 

2.64 

1.12 

0.97 

-0.54 

27 

2.70 

3.03 

3.27 

2.92 

2.58 

3.34 

2.95 

2.00 

2.32 

0.87 

0.94 

-0.36 

28 

2.75 

3.05 

3.22 

2.86 

2.64 

3.51 

2.89 

1.83 

2.18 

1.05 

0.80 

-0.52 

29 

2.80  - 

3.18 

2.78 

2.79 

3.53 

2.93 

2.13 

2.25 

0.92 

1.18 

0.10 

30 

2.72  - 

3.12 

2.65 

2.86 

3.68 

2.86 

1.64 

2.14 

0.93 

1.07 

0.31 

31 

2.47  - 

3.05  -- 

3.04 

3.02 

1.65 

0.90 

0.80 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.03 

2.26 

3.29 

3.10 

2.61 

3.06 

3.21 

1.99 

2.13 

1.58 

1.11 

0.49 

MAX 

2.80 

3.05 

3.61 

3.37 

3.19 

3.68 

3.80 

2.79 

3.01 

2.56 

2.10 

1.30 

WIN 

0.89 

1.78 

3.02 

2.65 

1.95 

2.65 

2.67 

1.17 

1.40 

0.87 

0.38 

-0.62 

DAYS 

51 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  363 

F«NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.24. 

HIGHEST  STAGE  WAS  3.86  AT  9:30  A.M.  ON  JUL  2. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.77  ON  DEC  23. 
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DAILY  STA»E  FOR  1989 

MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  OF  PASSES  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-08-5S,  LONG.  89-1S-03.  ON  RIGHT  BANK  AT  HEAD  OF  SOUTH  PASS,  0.6  RILE  DOWN¬ 
STREAM  FROM  ZERO  MILE  POINT.  (STA.  0154S04.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AW  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  (REVISED)  1,12S,97D  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL 
STAGE,  1.0  FOOT.  LOU  WATER  REFERENCE  PLANE,  MINUS  0.S6  FOOT  ON  GAGE.  THE  LOCATION  OF  GAGE 
HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL  TIMES  DURING  PERIOD  OF  RECORD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  NOV.  1875  TO  SEP.  16,  1947,  AW  MAR.  31,  1948  TO  DATE.  DISCHARC^, 
INTERMITTENTLY  FROM  1838  TO  DATE. 

EXTREMES.  (SINCE  JULY,  1930)  HIGHEST,  12.03  FEET,  FROM  WATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  AUG.  17, 
1969.  LOWEST,  MINUS  0.87  FOOT  ON  DEC.  25,  1989. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ . ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.13 

2.05 

2.30 

F 

1.39 

1.33 

0.65 

0.30 

2 

1.98 

1.83 

2.40 

F 

1.50 

1.27 

0.60 

0.24 

3 

2.00 

1.80 

2.43 

F 

1.36 

1.01 

0.90 

0.29 

4 

2.19 

2.02 

2.35 

1.35 

1.05 

0.78 

0.30 

5 

2.27 

2.25 

2.35 

1.21 

1.20 

0.95 

0.38 

6 

2.43 

1.92 

2.05 

1.12 

1.30 

1.17 

0.83 

7 

2.40 

1.80 

1.90 

1.30 

1.57 

1.20 

0.90 

8 

F 

2.50 

2.60 

1.70 

2.05 

F 

1.40 

F 

0.90 

F 

1.65 

1.60 

1.19 

9 

2.60 

1.65 

1.75 

F 

1.49 

F 

1.29 

F 

1.80 

1.48 

0.70 

10 

2.55 

1.40 

1.86 

1.55 

F 

0.85 

F 

1.81 

1.06 

0.53 

11 

2.54 

1.30 

1.85 

1.65 

F 

0.89 

f 

1.80 

0.66 

0.37 

12 

2.37 

1.20 

1.95 

1.85 

F 

1.40 

1.91 

0.47 

0.35 

13 

F 

2.80 

2.38 

1.50 

2.05 

F 

1.99 

F 

1.25 

F 

1.59 

0.25 

-0.20 

14 

2.37 

1.44 

2.13 

F 

1.38  F 

1.59 

0.15 

-0.30 

15 

2.47 

1.55 

F 

1.39 

F 

1.32 

1.18 

0.33 

0.03 

16 

2.47 

1.65 

1.90 

1.24 

0.95 

0.30 

0.20 

17 

2.54 

1.85 

1.63 

0.96 

0.86 

0.22 

0.58 

18 

2.56 

1.95 

1.20 

1.01 

1.05 

0.15 

0.70 

19 

2.63 

2.42 

0.85 

F 

1.11 

1.20 

0.57 

0.83 

20 

2.67 

2.08 

0.90 

1.25 

0.70 

0.59 

0.68 

21 

2.75 

2.35 

1.11 

1.49 

0.80 

0.75 

0.60 

22 

2.84 

2.22 

F 

1.31 

1.56 

0.87 

0.92 

0.57 

23 

2.76 

2.14 

1.38 

1.67 

0.93 

0.85 

0.15 

24 

2.68 

1.84 

1.40 

F 

1.85 

1.0C 

0.73 

0.05 

25 

2.60 

1.82 

1.67 

F 

1.76 

0.95 

0.69 

0.03 

26 

2.45 

1.80 

F 

1.49 

F 

1.47 

0.93 

0.95 

-0.10 

27 

2.36 

1.57 

F 

1.15 

1.90 

1.97 

0.70 

0.88 

0.01 

28 

F 

2.60 

2.15 

1.67 

F 

1.15 

F 

1.38 

1.83 

0.82 

0.51 

-0.09 

29 

2.45 

2.05 

1.88 

F 

1.95 

1.77 

1.34 

0.73 

0.68 

0.20 

30 

2.33 

1.89 

2.00 

F 

2.28 

1.71 

0.67 

0.43 

0.34 

0.91 

TNE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.47 

2.42 

1.83 

2.10 

1.76 

1.47 

1.37 

1.15 

0.72 

0.36 

MAX 

2.80 

2.84 

2.42 

2.43 

2.28 

2.13 

1.97 

1.91 

1.60 

1.19 

MIN 

2.17 

1.89 

1.20 

1.75 

1.15 

0.85 

0.85 

0.58 

0.15 

-0.30 

OATS 

0 

0 

6 

30 

31 

13 

5 

29 

23 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DATS  FOR  THE  TEAR  WAS  229 

F«HOT  AT  STATED  TINE 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.41. 

HI6WST  STAGE  WAS  NOT  DETERMIWD. 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.87  ON  DEC  25. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
SOUTHWEST  PASS  AT  MILE  9.2  (LA.> 
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LOCATION.  LAT.  29-01-40,  LONG.  89-20-10.  ON  LEFT  SANK  AT  CHEVRON  OIL  COMPANY  DOCK.  9.1  MILES  BELOW 
HEAD  OF  PASSES.  (STA.  0157504.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AMO  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  BANKFULL  STAGE,  1.0  FOOT. 

RECORDS  AVAILABLE.  NOV.  1971  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.94  FEET  (AFFECTED  BY  WIND)  ON  APR.  26,  1973.  LOWEST,  MINUS  1.03  FEET  ON  JAN. 
19,  1977. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY  JAN  FEB  MAR  APR 

HAY  JIM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.74 

3.98 

3.58 

2.45 

2.38 

1.66 

1.50 

2 

2.52 

4.17 

3,01 

2.27 

2.33 

1.76 

1.54 

3 

2.88 

3.97 

2.77 

2.09 

2.07 

2.14 

1.64 

4 

3.03 

3.77 

2.72 

2.34 

2.15 

2.14 

1.84 

5 

3.23 

3.62 

2.38 

2.45 

2.35 

2.32 

1.57 

6 

3.30 

3.18 

2.31 

2.46 

2.64 

2.59 

1.94 

7 

3.18 

3.13 

2.34 

2.52 

2.77 

2.56 

1.93 

8 

3.19 

3.07 

2.41 

2.56 

3.06 

2.87 

1.97 

9 

3.04 

3.01 

2.53 

2.69 

3.42 

2.69 

1.24 

10 

2.74 

3.09 

2.51 

2.96 

3.43 

2.14 

0.95 

11 

2.66 

3.03 

2.57 

3.00 

3.20 

1.61 

0.72 

12 

2.47 

3.09 

2.80 

3.26 

3.05 

1.38 

0.79 

13 

2.70 

3.27 

3.10 

3.23 

2.61 

1.09 

0.44 

14 

2.58 

3.35 

3.32 

3.00 

2.50 

1.38 

0.55 

15 

2.54 

3.42 

3.27 

2.66 

7.12 

1.64 

0.94 

16 

2.77 

3.32 

3.16 

2.28 

1.94 

1.97 

1.26 

17 

2.81 

3.58 

2.87 

1.92 

1.97 

1.81 

1.65 

18 

2.97 

3.65 

2.55 

1.91 

2.17 

1.71 

1.90 

19 

3.43 

3.61 

1.99 

1.97 

2.47 

2.03 

2.00 

20 

3.67 

1.96 

2.10 

1.91 

1.89 

1.70 

21 

3.28 

2.09 

2.41 

2.08 

2.02 

1.46 

22 

2.92 

2.34 

2.60 

2.12 

2.06 

1.29 

23 

2.75 

2.35 

2.58 

2.21 

2.00 

0.93 

24 

2.71 

2.46 

3.20 

2.26 

1.63 

0.45 

25 

2.72 

2.80 

3.62 

2.09 

1.61 

0.31 

26 

2.92 

2.94 

3.40 

2.03 

1.75 

0.32 

27 

3.19 

3.12 

3.13 

1.77 

1.57 

0.42 

28  2.95 

3.27 

2.86 

2.83 

1.96 

1.30 

0.23 

29  .  2.65 

3.52 

2.95 

2.95 

1.80 

1.65 

0.88 

30  .  2.56 

3.82 

3.62 

2.75 

2.82 

1.72 

1.37 

1.10 

3.80 

1 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

WAN  2.72 

2.88  3.82 

3.34 

2.69 

2.65 

2.33 

1.88 

1.19 

MAX  2.95 

5.43  3,82 

4.17 

3.58 

3.62 

3.43 

2.87 

2.00 

MIN  2.56 

2.47  3.82 

2.71 

1.96 

1.91 

1.69 

1.09 

0.23 

DAYS  0  0  0  3 

19  1 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  total  number  OF  OATS  FOR  THE  YEAR  HAS  207 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.41. 

HIGHEST  STAGE  WAS  4.17  AT  8:00  A.M.  ON  JUL  2. 
LOWEST  STAGE  WAS  0.14  ON  DEC  25. 
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DAILY  STAGE  FOB  1989 


MISSISSIPPI  RIVER  (SOUTHWEST  PASS)  AT  EAST  JETTY  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  28-55-38,  LONG.  89-29-12.  ON  RIGHT  BANK  AT  PILOTS  STATION.  ABOUT  18.2  MILES 
BELOW  HEAD  OF  PASSES.  (STA.  016700A  INSET.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  BMIKFULL  STAGE,  1.0  FOOT.  PRIOR  TO  MAT  24,  1975,  GAGE  WAS  LOCATED  ON  THE 
LEFT  BANK  APPROXIMATELY  1.4  MILES  DOWNSTREAM  FROM  PRESENT  LOCATION. 

RECORDS  AVAILABLE.  1926  TO  MOV.  5,  1973,  AND  MAY  24,  1975  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.59  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  27,  1985.  LOWEST,  MINUS  1.60  FEET 
ON  JAN.  25,  1940. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

KAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

1.30 

1.78 

1.86 

1.25 

1.92 

2.35 

3.00 

2.90 

2.09 

1.83 

2 

1.00 

1.70 

2.06 

1.30 

1.82 

2.56 

3.15 

2.25 

1.89 

1.63 

3 

1.00 

1.50 

2.08 

1.42 

2.03 

2.79 

2.96 

2.01 

1.73 

1.32 

4 

0.94 

1.00 

1.67 

1.70 

2.32 

2.89 

2.67 

1.97 

1.95 

1.25 

5 

0.74 

1.13 

1.65 

1.94 

2.55 

2.96 

2.64 

1.65 

2.07 

1.46 

6 

0.67 

0.90 

1.07 

2.21 

2.44 

2.85 

2.09 

1.70 

2.10 

1.62 

7 

0.80 

1.05 

1.22 

2.40 

2.35 

2.48 

2.04 

1.75 

2.15 

1.73 

8 

0.60 

0.88 

1.46 

1.43 

2.33 

2.60 

1.95 

1.86 

2.17 

1.97 

9 

0.54 

1.15 

1.70 

1.34 

2.18 

2.00 

1.89 

2.05 

2.30 

2  63 

10 

0.93 

1.30 

2.15 

1.02 

1.85 

1.95 

2.00 

2.03 

2.60 

2.79 

11 

0.85 

1.65 

2.00 

1.05 

1.84 

1.85 

1.95 

2.16 

2.61 

2.63 

12 

1.43 

1.95 

2.00 

1.42 

1.61 

1.95 

2.20 

2.40 

2.90 

2.48 

13 

1.34 

2.10 

2.05 

1.43 

1.85 

1.92 

2.40 

2.70 

2.84 

2.05 

14 

1.78 

1.70 

2.05 

1.44 

1.66 

2.06 

2.45 

2.87 

2.57 

1.93 

15 

1.65 

1.42 

2.00 

1.48 

1.75 

2.35 

2.55 

2.93 

2.27 

1.55 

16 

1.26 

1.01 

1.73 

1.45 

1.88 

2.13 

2.50 

2.76 

1.85  F 

2.52 

17 

1.42 

1.14 

1.53 

1.50 

2.08 

2.34 

2.68 

2.30 

1.52 

18 

1.05 

1.48 

1.55 

1.54 

2.15 

2.50 

2.75 

1.87 

1.45 

19 

1.05 

1.48 

1.54 

1.75 

2.55 

2.80 

2.60 

1.45 

1.45 

20 

0.97 

1.30 

1.65 

1.98 

2.30 

2.70 

2.52 

1.58 

1.60 

21 

0.98 

1.92 

1.94 

2.54 

2.67 

2.27 

1.75 

1.87 

22 

1.07 

2.05 

2.04 

2.49 

2.45 

1.86 

2.04 

2.00 

23 

0.83 

F  1.40 

2.37 

1.80 

2.45 

2.40 

1.75 

2.05 

2.00 

24 

0.75 

1.30 

2.24 

1.95 

2.33 

2.33 

1.90 

2.12 

2.83 

25 

1.10 

1.37 

2.23 

1.69 

2.20 

2.09 

1.95 

2.51 

3.19 

26 

1.30 

1.66 

2.32 

1.28 

2.00 

2.11 

2.30 

2.65 

2.88 

27 

1.25 

2.22 

2.14 

1.65 

1.56 

2.20 

2.57 

2.77 

2.65 

28 

1.67 

2.00 

2.02 

1.49 

1.52 

2.33 

2.65 

2.53 

2.40 

29 

1.51 

2.07 

1.70 

1.65 

2.45 

2.85 

2.57 

2.52 

30 

2.03 

1.91 

1.72 

1.78 

2.90 

3.00 

2.36 

2.36 

F 

1.40 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

WAN 

1.15 

1.44 

1.87 

1.61 

2.07 

2.40 

2.42 

2.22 

2.23 

1.96 

1.40 

MAX 

2.03 

2.22 

2.37 

2.40 

2.55 

2.96 

3.15 

2.93 

3.19 

2.79 

1.40 

MIN 

0.54 

0.88 

1.07 

1.02 

1.52 

1.85 

1.75 

1.45 

1.45 

1.25 

1.40 

DAYS 

31 

26 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

16 

1 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  288 

F*MOT  AT  STATED  TI1C 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.94. 

HIGHEST  STAGE  WAS  3.23  AT  7:30  A.M.  ON  JUL  2. 
LOWEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED. 


DAILY  STAGE  FQ«  19S9 
SOUTH  PASS  AT  PORT  EADS,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-00-53,  LONG.  89-09-57.  U.  S.  COAST  GUARD  UHARF,  10.8  MILES  DOUNSTREAH  FROM  HEAD 
OF  PASSES.  <STA.  0185002.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  BANKFULL  STAGE,  1.0  FOOT.  PRIOR  TO  APR.  24,  1967,  GAGE  WAS  LOCATED  2.2 
NILES  DOUNTTREAM  AT  MOUTH  OF  SOUTH  PASS. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  FEB.  15,  1939  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.50  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  9,  1965.  LOWEST,  MINUS  1.87  FEET  ON 
JULY  16,  1939. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

1.44 

1.91 

1.12 

1.72 

2.20 

2.84 

2.70 

1.92 

1.70 

0.75 

2 

1.19 

1.80 

1.00 

1.65 

2.36 

3.07 

2.07 

1.73 

1.43 

0.69 

3 

1.15 

1.66 

1.13 

1.77 

2.58 

2.68 

1.94 

1.54 

1.05 

1.01 

4 

1.10 

1.39 

2.06 

2.52 

2.45 

1.83 

1.75 

0.93 

0.87 

5 

0.84 

1.50 

2.30 

2.52 

2.20 

1.55 

1.75 

1.03 

1.16 

6 

0.77 

1.83 

2.17 

1.76 

1.50 

1.70 

1.10 

1.49 

7 

0.90 

1.90 

2.19 

1.82 

1.53 

1.70 

1.12 

1.58 

8 

0.80 

1.91 

2.10 

1.77 

1.75 

1.55 

1.35 

2.01 

9 

0.85 

1.88 

1.90 

1.83 

1.90 

1.80 

1.75 

1.76 

10 

1.10 

1.95 

1.47 

1.92 

1.90 

2.13 

1.90 

1.40 

11 

0.94 

1.80 

1.58 

1.90 

2.05 

2.13 

2.17 

0.94 

12 

1.46 

1.53 

1.22 

2.04 

2.27 

2.55 

2.35 

0.67 

13 

1.36 

1.51 

1.50 

F  1.50 

2.20 

2.60 

2.66 

2.14 

0.45 

14 

1.95  F 

1.70 

1.46 

1.34 

1.98 

2.20 

2.83 

2.55 

1.90 

0.60 

15 

1.69 

0.70 

1.57 

1.42 

2.30 

2.27 

2.74 

2.26 

1.45 

0.61 

16 

1.45 

0.39 

1.62 

1.58 

2.09 

2.25 

2.59 

1.98 

1.04 

0.60 

17 

1.58 

0.40 

1.66 

1.77 

2.26 

2.42 

2.34 

1.57 

0.64 

0.68 

18 

1.20 

0.77 

1.73 

1.92 

2.33 

2.55 

1.99 

1.19 

0.91 

0.59 

19 

1.35 

0.93 

1.85 

2.45 

2.62 

2.42 

1.53 

1.07 

0.95 

1.20 

20 

1.25 

1.25 

1.90 

2.09 

2.40 

2.20 

1.40 

1.08 

0.51 

1.10 

21 

1.40 

1.55 

2.12 

2.34 

2.27 

2.02 

1.48 

1.25 

0.84 

1.28 

22 

1.26 

1.35 

2.26 

2.26 

2.05 

1.67 

1.53 

1.30 

1.08 

1.37 

23 

0.95 

0.95 

2.19 

2.04 

2.15 

1.65 

1.55 

1.60 

1.29 

1.20 

24 

0.86 

0.97 

2.10 

1.82 

2.06 

1.89 

1.72 

2.35 

1.45 

1.01 

25 

1.29 

0.95 

2.05 

1.59 

1.85 

2.10 

2.00 

2.70 

1.49 

0.87 

26 

1.40 

1.87 

1.46 

1.95 

2.20 

P  25 

2.42 

1.46 

1.08 

27 

1.47 

F 

1.87 

1.77 

1.13 

2.12 

2.31 

9 

2.37 

1.20 

0.83 

28 

1.85 

1.50 

1.75 

1.14 

2.35 

2.45 

0 

2.33 

1.29 

0.36 

29 

1.65  - 

1.60 

1.66 

1,34 

2.42 

2.70 

.51 

2.34 

1.10 

0.60 

30 

2.10  - 

1.45 

1.53 

1.57 

2.77 

2.87 

2.28 

2.07 

0.91 

1  92  “ 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.31 

1.15 

1.55 

1.72 

1.77 

2.25 

2.24 

2.04 

1.91 

1.30 

0.99 

MAX 

2.10 

1.91 

1.87 

2.26 

2.45 

2.77 

3.07 

2.83 

2.70 

2.35 

2.01 

MIN 

0.77 

0.39 

1.36 

1.00 

1.13 

1.50 

1.65 

1.40 

1.07 

0.51 

0.36 

DAYS 

31 

15 

5 

30 

31 

23 

31 

31 

30 

31 

29 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

287 

f=not  at  stated  time 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.68. 

HIGHEST  STAGE  WAS  3.30  AT  8:40  P.M.  ON  NOV  IS. 
LOWEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 

OLD  RIVER  INFLOW  CHANNEL  NEAR  KNOX  LANDING,  LA. 

LOCATION.  LAT.  31-04-40,  LONG.  91-3S-49.  UPSTREAM  OF  STATE  HIGHWAY  15  BRIDGE  AT  OLD  RIVER  CONTROL 
STRUCTURE,  ABOUT  A  QUARTER  MILE  FROM  HEAD  OF  CHANNEL.  THE  HEAD  OF  CHANNEL  IS  AT  RIVER  NILE 
314.6  <1962  SURVEY)  ON  THE  MISSISSIPPI  RIVER.  THE  CHANNEL  IS  7.7  HUES  IN  LENGTH  AND  JOINS 
WITH  RED  RIVER  AT  MILE  3.6.  (STA.  0205011.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF<$). 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  ABOUT  1,124,700  SQUARE  MILES  (CONTRIBUTING).  BANKFULL  STAGE, 
51  FEET.  THE  MAIN  CHANNEL  STRUCTURE  CONSISTS  OF  ELEVEN  CATE  BAYS,  EACH  WITH  44-FOOT  CLEAR 
WIDTH  BETWEEN  PIERS.  THE  WEIR  CREST  ELEVATION  IS  TEN  FEET  ABOVE  NGVD  EXCEPT  FOR 
THREE  CENTER  BAYS  WHICH  HAVE  CREST  ELEVATION  OF  FIVE  FEET  BELOW  NGVD.  THE  OVERBANK 
STRUCTURE  CONSISTS  OF  73  GATE  BAYS,  EACH  WITH  44-FOOT  CLEAR  WIDTH  BETWEEN  PIERS.  THE  WEIR 
CREST  ELEVATION  IS  52.0  FEET,  NGVD.  THE  TOP  ELEVATION  OF  ALL  GATE  BAYS  IS  67.0  FEET,  NGVD. 

THE  MAXIMUM  DISCHARGE  CAPACITY  FOR  BOTH  STRUCTtffiES  IS  ABOUT  700,000  CFS. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAOE,  APR.  3,  1961  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  63.40  FEET  ON  HAY  31,  1983.  LOWEST,  9.10  FEET  ON  JAN.  8,  1964. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

CCT 

NOV 

DEC 

1 

28.20 

43.25 

50.45 

48.40 

40.85 

43.75 

48.70 

33.14 

21.65 

30.48 

29.40 

29.70 

2 

31.40 

42.20 

51.20 

48.17 

39.15 

43.30 

48.85 

32.12 

22.22 

30.19 

29.40 

29.20 

3 

34.20 

41.25 

51.90 

48.25 

37.33 

43.25 

49.60 

31.22 

23.09 

30.23 

28.50 

28.25 

4 

35.70 

40.20 

52.50 

48.60 

35.79 

42.85 

49.75 

30.43 

23.88 

29.50 

27.75 

27.20 

5 

36.60 

39.00 

52.90 

48.95 

35.30 

42.50 

49.80 

29.60 

24.45 

30.50 

26.60 

26.53 

6 

38.20 

38.20 

53.30 

49.10 

34.67 

42.85 

49.90 

29.10 

24.80 

30.40 

25.50 

26.02 

7 

38.60 

37.80 

53.50 

49.20 

34.95 

42.75 

50.00 

28.78 

25.65 

29.90 

24.60 

25.55 

8 

38.70 

38.00 

53.83 

49.20 

35.60 

42.80 

49.95 

28.17 

24.85 

29.38 

23.69 

26.60 

9 

38.50 

38.30 

54.09 

49.52 

36.80 

43.50 

49.79 

27,85 

24.70 

29.02 

23.20 

25.45 

10 

38.18 

38.50 

54.20 

49.80 

37.67 

43.55 

49.61 

27.49 

24.92 

29.02 

22.92 

24.22 

11 

37.75 

38.90 

54.20 

50.00 

38.35 

43.45 

49.50 

26.85 

25.45 

29.30 

22.82 

23.70 

12 

37.38 

39.50 

54.08 

50.18 

39.15 

43.20 

49.10 

26.34 

25.58 

29.40 

22.75 

23.47 

13 

37.86 

40.00 

53.85 

50.20 

39.68 

42.90 

48.80 

25.90 

25.75 

29,50 

22.72 

22.79 

14 

38.90 

40.04 

53,55 

50.35 

40.16 

42.70 

48.32 

25.30 

25.50 

29.54 

22.53 

22.05 

15 

39.75 

39.80 

53.20 

50.50 

40.44 

42.52 

47.80 

25.27 

25.20 

29.45 

22.17 

21.60 

16 

40.60 

39.75 

53.05 

50.65 

40.43 

42.50 

47.14 

24.52 

25.42 

29.13 

21.70 

21.22 

17 

41.34 

39.80 

53.00 

50.90 

40.83 

42.55 

46.55 

23.90 

25.30 

28.58 

21.54 

20.83 

18 

41.99 

40.40 

52.90 

50.85 

41.10 

42.95 

45.90 

23.22 

26.00 

27.84 

21.88 

20.60 

19 

43,00 

41.80 

52.80 

50.85 

43.25 

43.50 

44.87 

22.68 

26.85 

27.10 

22.30 

20.40 

20 

43.80 

43.40 

52.50 

50.70 

44.08 

«.10 

44.20 

21.70 

28.15 

25.90 

22.70 

20.10 

21 

44.40 

45.10 

52.55 

50.55 

44.30 

44.50 

43.50 

20.95 

29.38 

24.80 

23.10 

19.90 

22 

45.00 

46.30 

52.40 

50.35 

44.41 

44.80 

42.60 

20.50 

30.30 

24.20 

23.28 

19.87 

23 

45.60 

47.25 

52.20 

50.05 

44.70 

45.20 

41.80 

19.30  E 

31.45 

23.50 

23.50 

19.43 

24 

45.80 

48.05 

51.95 

49.55 

44.98 

45.50 

41.19 

19.90  E 

31.90 

22.90 

24.47 

18.98 

25 

45.90 

48.60 

51.52 

49.00 

45.20 

45.90 

40.37 

19.70 

32.25 

22.80 

25.73  E 

18.60 

26 

45.95 

49.15 

50.85 

48.20 

45.28 

46.40 

39.30 

19.90 

32.70 

22.70  E 

27.10 

18.00 

27 

45.95 

49.70 

50.05 

47.30 

45.21 

46.60 

38.03 

20.30 

32.78 

22.80 

28.60 

17.48 

28 

45.80 

50.00 

49.40 

46.10 

45.10 

47.20 

36.80 

20.30 

32.10  E 

24.25 

29.50 

17.53 

29 

45.40 

48-95 

44.40 

44.89 

48.10 

35.50 

20.60 

30.40  E 

26.05 

29.70 

17.30 

30 

44.78 

48.87 

42.70 

44.55 

48.40 

34.58 

20.60 

31.02 

27.70 

30.23 

17.09 

31 

44.20 

33.80 

17.13 

HO.OU 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

40.62 

42.29 

52.20 

49.09 

40.92 

44.14 

45.02 

24.73 

27.12 

27.57 

25.00 

22.-5 

MAX 

45.95 

50.00 

54.20 

50.90 

45.28 

48.40 

50.00 

33.14 

32.78 

30.50 

30.23 

29.  •'O 

MIN 

28.20 

37.80 

48.60 

42.70 

34.67 

42.50 

33.80 

19.30 

21.65 

22.70 

21.54 

17.09 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
E’ESTIHATED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  36.70. 

HIGHEST  stage  WAS  54.20  AT  2:30  A.M.  ON  MAR  10  AND  LATER  DATE(S). 
LOWEST  STAGE  WAS  16.90  ON  DEC  29  AND  LATER  DATE(S). 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 

OLD  RIVER  OUTFLOW  CHANNEL  NEAR  KNOX  UNDING,  LA. 

LOCATION.  LAT.  31-04-40,  LONG.  91-35-50.  DOWNSTREAM  OF  STATE  HIGHWAY  15  BRIDGE  AT  OLD  RIVER  CONTROL 
STRUCTIKE,  ABOUT  ONE  KILE  FROH  HEAD  OF  CHANNEL.  THE  HEAD  OF  CHANNEL  IS  AT  RIVER  MILE  314.6 
(1962  SURVEY)  ON  THE  MISSISSIPPI  RIVER.  THE  CHANNEL  IS  7.7  MILES  IN  LENGTH  AND  JOINS  WITH  RED 
RIVER  AT  MILE  3.6.  (STA.  0210011.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  A)«>  STAFF(S). 

DISCHARGE  RANIX.  FIVE  AND  A  HALF  NILES  DOWNSTREAM  FROM  OLD  RIVER  CONTROL  STRUCTURE. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  ABOUT  1,134,700  SOUARE  MILES  (CONTRIBUTING).  BANKfULL  STAGE, 

49  FEET.  THE  MAIN  CHANNEL  STRUCTURE  CONSISTS  OF  ELEVEN  GATE  BAYS,  EACH  WITH  44- FOOT  CLEAR 
WIDTH  BETWEEN  PIERS.  THE  WEIR  CREST  ELEVATION  IS  TEN  FEET  ABOVE  NGVD  EXCEPT  FOR 
THREE  CENTER  BAYS  WHICH  HAVE  CREST  ELEVATION  OF  FIVE  FEET  BELOW  NGVD.  THE  OVERBANK 
STRUCTURE  CONSISTS  OF  73  GATE  BAYS,  EACH  WITH  44-fOOT  CLEAR  WIDTH  BETWEEN  PIERS.  THE  WEIR 
CREST  ELEVATION  IS  52.0  FEET,  NGVD.  THE  TOP  ELEVATION  OF  ALL  CATE  BAYS  IS  67.0  FEET,  NGVD. 

THE  MAXIMUM  DISCHARGE  CAPACITY  FOR  BOTH  STRUCTURES  IS  ABOUT  700,000  CFS. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAR.  31,  1961  TO  DATE.  DISCHARGE,  1961  TO  DATE.  COMPUTED  DAILY,  SINCE 
1962. 

EXTREMES.  HIGHEST,  59.30  FEET  ON  MAY  15,  1973.  LOWEST,  1.32  FEET  OH  JULY  16,  1964  (GATES  CLOSED). 
MAXIMUM,  610,000  CFS  COMPUTED  FOR  NAY  19,  1973  (LOU  SILL  AND  OVERBANK  STRUCTURES  IN  OPERATION). 
MINIMUM,  NO  FL(A(  (GATES  CLOSED)  ON  VARIOUS  OCCASIONS. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  EERO  IS  AT  NGVD  (1976  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

13.85 

29.20 

38.80 

33.05 

24.98 

28.20 

33.00 

17.60 

13.58 

17.82 

17.30 

18.99 

2 

16.45 

28.20 

38.55 

33.38 

23.50 

27.90 

33.35 

17.80 

13.95 

17.75 

17.18 

18.48 

3 

19.55 

26.95 

38.60 

33.65 

22.30 

26.65 

33.62 

17.60 

14.20 

17.77 

17.62 

17.99 

4 

22.60 

25.25 

38.90 

33.20 

21.50 

26.05 

34.10 

17.15 

14.48 

17.30 

17.09 

17.33 

5 

24.42 

24.45 

39.10 

33.25 

20.60 

25.60 

34.30 

17.20 

14.85 

17.60 

16.72 

16.55 

6 

24.80 

23.90 

39.50 

33. '5 

20.58 

25.65 

33.92 

16.65 

16.65 

17.22 

15.88 

15.90 

7 

25.90 

23.75 

39.70 

33.80 

20.80 

26.25 

33.30 

16.05 

15.80 

17.11 

15.00 

16.02 

8 

25.85 

23.50 

39.90 

34.20 

21.68 

26.38 

32.73 

16.09 

15.69 

16.94 

13.90 

15.90 

9 

25.79 

23.60 

40.00 

34.10 

21.25 

26.00 

32.70 

15.50 

15.94 

16.85 

14.00 

15.70 

10 

25.55 

24.00 

40.32 

34.10 

21.80 

26.25 

32.70 

14.29 

16.05 

16.89 

13.95 

15.39 

11 

25.00 

24.80 

40.40 

34.50 

22.94 

26.55 

32.50 

13.90 

16.18 

16.62 

13.95 

15.19 

12 

24.60 

24.85 

40.39 

35. 2P 

23.68 

26.70 

32.12 

13.45 

16.01 

17.08 

13.90 

14.29 

13 

24.68 

24.85 

40.15 

35.85 

24.35 

26.20 

31.18 

13.20 

16.15 

17.23 

13.85 

13.98 

14 

24.22 

25.60 

40.30 

35.95 

24.75 

25.35 

30.86 

13.10 

16.01 

17.31 

13.80 

13.93 

15 

24.80 

25.90 

40.05 

36.25 

24.55 

26.10 

30.35 

12.90 

16.09 

17.20 

13.80 

13.04 

16 

25.72 

25.80 

39.70 

36.60 

25.45 

26.25 

29.84 

12.60 

15.35 

17.11 

13.52 

12.60 

17 

26.68 

25.75 

39.30 

36.10 

26.40 

26.90 

28.84 

12.80 

15.45 

16.71 

13.33 

12.34 

18 

28.38 

26.65 

39.40 

36.70 

27.38 

26.95 

27.79 

12.22 

15.50 

15.83 

13.53 

12.21 

19 

29.20 

27.20 

39.30 

36.95 

28.50 

26.70 

27.58 

11.10 

16.79 

14.85 

13.70 

12.42 

20 

29.99 

28.30 

39.12 

37.00 

28.00 

27.50 

26.29 

10.70 

18.12 

14.75 

14.10 

12.90 

21 

31.00 

30.50 

39.03 

36.70 

28.60 

28.30 

25.83 

10.45 

18.82 

14.39 

14.25 

12.40 

22 

30.90 

32.80 

39.00 

36.70 

29.04 

29.20 

25.00 

10.10 

20.20 

13.81 

14.40 

12.10 

23 

32.50 

34.50 

38.80 

36.55 

29.10 

29.95 

24.75 

10.40 

19.48 

12.94 

14.50  E 

11.50 

24 

33.05 

35.50 

38.40 

36.30 

29.25 

30.65 

23.94 

10.38 

19.70 

13.00 

14.95  E 

11.20 

25 

33.65 

36.50 

37.45 

35.45 

29.49 

30.75 

22.30 

10.80 

19.80 

12.40 

16.00  E 

11.25 

26 

33.75 

36.80 

37.15 

34.20 

29.65 

31.40 

20.93 

11.00 

19.50 

12.70 

16.74 

11.30 

27 

33.90 

37.10 

36.90 

32.44 

29.55 

31.55 

20.30 

11.25 

19.00 

14.32 

17.30 

10.60 

28 

33.50 

38.60 

35.50 

30.87 

29.38 

32.10 

19.30 

11.45 

19.09 

14.58 

17.90 

9.78 

29 

33.40 

34.40 

28.70 

29.31 

32.28 

19.40 

11.60 

18.85 

15.05 

18.93 

9.55 

30 

33.10 

33.90 

26.72 

29.00 

32.82 

18.60 

12.45 

18.15 

15.76 

18.85 

10.69 

30.80 

17.85 

10.79 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  t^LY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

27.34 

28.39 

38.58 

34.40 

25.68 

27.97 

28.05 

13.38 

16.85 

15.93 

15.33 

13.62 

MAX 

33.90 

38.60 

40.40 

37.00 

29.65 

32.82 

34.30 

17.80 

20.20 

17.82 

18.93 

18.99 

HIN 

13.85 

23.50 

33.90 

26.72 

20.58 

25.35 

17.85 

10.10 

13.58 

12.40 

13.33 

9.55 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
E«EST!MATEO 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  23.76. 

HIGHEST  STAGE  WAS  40.45  AT  10:30  P.M.  ON  MAR  10. 
LOWEST  STAGE  WAS  9.40  ON  DEC  28. 


DAILY  flow  fOR  1989 
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OLD  RIVER  OUTFLOW  CHANNEL  NEAR  KNOX  LANOtNG,  LA. - -CONT INUEO 
COMPUTED  DAILY  DISCHARCX  IN  THOUSAND  DAY  SECOND  FEET 


DAY 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

65 

173 

297 

188 

147 

106 

179 

40 

83 

141 

118 

152 

2 

89 

148 

292 

186 

129 

108 

178 

44 

86 

138 

128 

143 

3 

117 

133 

286 

184 

125 

92 

179 

45 

92 

136 

133 

138 

4 

162 

112 

289 

171 

118 

93 

173 

44 

97 

133 

127 

131 

5 

169 

103 

289 

172 

112 

93 

171 

50 

103 

137 

123 

122 

6 

168 

95 

289 

176 

114 

101 

155 

50 

109 

131 

111 

117 

J 

179 

94 

289 

185 

114 

113 

138 

51 

109 

131 

100 

113 

8 

180 

96 

297 

195 

114 

113 

124 

54 

109 

127 

91 

113 

9 

178 

101 

298 

197 

102 

106 

124 

49 

111 

126 

94 

112 

10 

174 

109 

300 

199 

108 

106 

123 

43 

113 

125 

93 

104 

11 

172 

121 

301 

209 

118 

104 

122 

43 

113 

126 

93 

105 

12 

165 

123 

300 

225 

123 

103 

114 

43 

112 

129 

93 

13 

150 

125 

299 

241 

127 

93 

102 

43 

115 

130 

93 

97 

14 

128 

137 

304 

247 

129 

85 

102 

44 

112 

132 

93 

96 

15 

128 

143 

299 

262 

131 

95 

96 

44 

108 

132 

93 

91 

16 

139 

143 

295 

263 

143 

98 

96 

46 

104 

130 

90 

87 

17 

151 

143 

287 

267 

151 

111 

88 

48 

104 

122 

90 

85 

18 

171 

155 

285 

278 

150 

113 

83 

45 

106 

112 

94 

85 

19 

175 

159 

285 

287 

137 

114 

87 

38 

122 

104 

96 

90 

20 

185 

168 

286 

291 

114 

128 

76 

38 

138 

103 

99 

92 

21 

203 

186 

287 

287 

113 

141 

75 

37 

149 

100 

101 

87 

22 

207 

214 

286 

286 

112 

155 

66 

40 

155 

95 

101 

87 

23 

221 

236 

286 

286 

108 

167 

65 

40 

149 

87 

104 

87 

24 

236 

250 

283 

283 

108 

181 

58 

41 

152 

83 

108 

86 

25 

249 

261 

275 

268 

110 

182 

41 

44 

152 

81 

121 

83 

26 

253 

264 

271 

250 

114 

184 

30 

52 

148 

83 

127 

79 

27 

255 

266 

266 

228 

115 

198 

31 

54 

150 

74 

133 

73 

28 

246 

294 

245 

205 

115 

196 

26 

59 

152 

91 

147 

68 

29 

245  ■ 

226 

183 

114 

188 

36 

65 

146 

101 

149 

67 

30 

241  - 

213 

163 

113 

186 

35 

73 

142 

108 

150 

72 

31 

206 

110 

36 

71 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

181 

163 

281 

229 

121 

128 

97 

48 

121 

115 

110 

98 

MAX 

255 

294 

304 

291 

151 

198 

179 

78 

155 

141 

150 

152 

MIN 

65 

94 

206 

163 

102 

85 

26 

37 

83 

74 

90 

67 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL 

NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

365 

TOTAL  FOR  YEAR  WAS  51,465,000  DSF. 

THE  MEAN  FLOW  FOR  THE  YEAR  WAS  141,000  DSF. 
MAXIMUM  DAILY  DISCHARGE  WAS  304,000  DSF  ON  MAR  14. 
MINIMUM  DAILY  DISCHARGE  WAS  26,000  DSF  ON  JUL  28. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 


OLD  RIVER  AUXILIARY  INFLOW  CHANNEL  NEAR  KNOX  LANDING,  LA. 

LOCATION.  LAT.  31-03-54,  LONG.  91-35-18.  STATE  HIGHWAY  15  BRIDGE  AT  OLD  RIVER  AUXILIARY  CONTROL  STRUCTURE, 
ABOUT  1-1/2  NILES  FRON  HEAD  OF  CHANNEL.  THE  HEAD  OF  CHANNEL  IS  AT  RIVER  NILE  312.0  (1962  SURVEY)  ON  THE 
NISSISSIPPI  RIVER.  THE  CHANNEL  IS  2.2  NILES  IN  LENGTH  AND  JOINS  WITH  OLD  RIVER  OUTFLOW  CHANNEL  ABOUT  ONE 
NILE  BELOW  HEAD.  (STA.  0220011.) 

GAGE.  AUTOHATIC  RECORDER  AND  STAFF(S). 

GENERAL  INFORNATION.  DRAINAGE  AREA,  ABOUT  1.124,700  SQUARE  NILE?  (CONTRIBUTING).  THE  AUXILIARY  STRUCTURE 
CONSISTS  OF  SIX  GATE  BAYS,  EACH  WITH  62-FOOT  CLEAR  WIDTH  BETWEEN  PIERS.  THE  WEIR  CREST  ELEVATION  IS  FIVE 
FEET  BELOW  NGVD.  THE  TOP  ELEVATION  OF  ALL  GATES  IS  70.0  FEET.  NCVD.  THE  NAXINUN  DISCHARGE  CAPACITY  IS 
ABOUT  374,000  CFS. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  DEC.  14,  1986  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  53.40  FEET  ON  NAR.  11,  1989.  LOWEST,  9.30  FEET  ON  JUL.  5,  1988. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ.  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

IK3V 

DEC 

1 

27.72 

42.90 

49.99 

47.80 

39.40 

43.55 

47.97 

32.15 

20.90 

28.52 

6  53 

29.13 

2 

30.80 

42.00 

50.82 

47.79 

38.80 

42.69 

48.15 

31.52 

21.67 

28.03 

28.^ 

28.68 

3 

33.30 

40.80 

51.45 

47.85 

36.70 

42.68 

48.90 

30.56 

22.40 

28.11 

28.0. 

.'7.93 

4 

35.00 

39.45 

51.99 

48.28 

34.90 

42.27 

49.02 

29.79 

23.08  F 

28.25 

27.25 

26.89 

5 

36.55 

38.25 

52.38 

48.50 

34.45 

42.05 

49.10 

28.90 

23.29 

28.12 

26.13 

26.09 

6 

37.75 

37.44 

52.35 

48.74 

33.87 

41.60 

49.23 

28.40 

24.00 

27.94 

25.16 

25.47 

7 

38.14 

37.13 

52.83 

48.80 

34.06 

42.10 

49.30 

28.08 

23.30 

27.49 

24.18 

25.08 

8 

38.20 

37.20 

53.10 

48.85 

34.82 

42.23 

49.28 

27.62 

24.21 

26.90 

23.58 

26.20 

9 

38.03 

37.65 

53.30 

49.10 

36.08 

43.00 

49.07 

27.30 

24.05 

26.54 

22.80 

24.85 

10 

37.80 

37.97 

53.22 

49.39 

36.98 

43.06 

48.86 

27.00 

24.02 

26.60 

22.60 

23.98 

11 

37.28 

38.40 

53.30 

49.50 

37.74 

42.98 

48.00 

26.40 

24.42 

29.50 

22.48 

23.40 

12 

37.00 

39.00 

53.25 

49.70 

38.49 

42.69 

48.40 

25.90 

24.78 

26.91 

22.40 

23.10 

13 

37.40 

39.55 

53.05 

49.70 

39.10 

42.38 

48.20 

25.49 

24.89 

27.10 

22.38 

22.49 

14 

38.40 

39.62 

52.70 

49.83 

39.60 

42.08 

47.70 

24.91 

25.16 

27.10 

22.19 

21.68 

15 

39.30 

39.45 

52.48 

49.90 

39.90 

41.86 

47.30 

22.92  F 

25.40 

27.10 

21.77 

21.29 

16 

39,95 

39.25 

52.50 

50.10 

39.85 

41.80 

46.65 

24.14 

25.35 

26.8C 

21.40 

20.90 

17 

40,67 

39.40 

52.40 

50.26 

40.21 

41.85 

46.00 

23.27 

25.40 

26.20 

21.30 

20.52 

18 

41,40 

40.00 

52.30 

50.20 

40.50 

42.30 

45,29 

22.91 

25.85 

26.35 

21.19 

20.28 

19 

42,40 

41.38 

52.00 

50.20 

42.74 

42.93 

44.25 

22.50 

26.33 

24.25 

21.65 

19.95 

20 

43,20 

42.99 

52.00 

50.10 

43.45 

42.60 

43.67 

21.60 

27.02 

23.74 

22.03 

19.75 

21 

43,80 

a. 60 

51.90 

50.00 

43.65 

43.85 

42.90 

20.90 

27.90 

21.70 

22.30 

19.70 

22 

44.48 

46.04 

51.65 

49.80 

43.79 

44.40 

42.10 

19.85 

28.80 

21.66 

22.60 

19.45 

23 

44.89 

46.75 

51.57 

49.60 

43.80 

W.S9 

41.35 

20.50 

30.00 

20.50 

22.98 

19.00 

24 

45.30 

47.43 

51.30 

49.20 

44.45 

44.80 

40.70 

19.82 

30.58 

20.50 

23.90 

18.55 

25 

45.30 

48.00 

50.85 

48.60 

44.64 

45.30 

39.50 

19.65 

30.95 

19.45 

25.10 

18  ‘ 

26 

45.40 

48.59 

50.25 

47.65 

44.73 

44.50 

38.85 

19.70 

31.00 

19.50 

26.50 

17.60 

27 

45.36 

49.14 

49.50 

46.50 

44.68 

44.33 

37.50 

19.45 

30.92 

18.87 

27.89 

17.30 

28 

45.30 

48.60 

48.92 

44.40 

44.50 

45.30 

36.30 

19.49 

50.10 

20.95 

28.70 

17.00 

29 

44.95 

48.43 

42.90 

44.30 

46.23 

34.90  E 

19.90  F 

29.50 

22.95 

29.25 

16.75 

30 

44.30 

48.30 

41.20 

43.97 

47.70 

33.89 

20.27 

29.08 

24.70 

29.38 

16.68 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

NEAN 

40.10 

41.75 

51.55 

48.48 

40.23 

43.32 

44.37 

24.24 

26.14 

25.09 

24.49 

21.75 

NAX 

45.40 

49.14 

53.30 

50.26 

44.73 

47.70 

49.30 

32.15 

31.00 

29.50 

29.38 

29.13 

NIN 

27.72 

J7.13 

47.90 

41.20 

33.87 

41  60 

33.22 

19.45 

20.90 

18.85 

21.19 

16.48 

DATS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

51 

30 

31 

THE  TOTAL  NUWER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
F>NOT  AT  STATED  TINE  E>ESTINATED 
THE  NEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  35.92. 

HIGHEST  STAGE  WAS  53.40  AT  6:30  A.N.  ON  NAR  11. 
LOWEST  STAGE  WAS  16.40  ON  DEC  29. 


DAILY  FLOW  FOB  1989 


JJ 


OLD  RIVER  AUXILIARY  INFLOW  CHANNEL  NEAR  KNOX  LANDING,  LA. --CONTINUED 
COMPUTED  DAILY  DISCHARGE  IN  THOUSAW)  DAY  SECOND  FEET 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

28 

62 

112 

72 

126 

38 

66 

u 

28 

95 

118 

64 

2 

50 

53 

110 

72 

53 

40 

66 

11 

28 

92 

54 

59 

3 

78 

49 

106 

71 

51 

37 

66 

12 

31 

91 

55 

56 

4 

66 

51 

107 

64 

49 

37 

66 

12 

34 

95 

53 

52 

5 

69 

43 

107 

65 

46 

37 

65 

16 

38 

100 

51 

51 

6 

68 

36 

107 

66 

43 

36 

57 

16 

37 

101 

42 

SO 

7 

72 

35 

107 

69 

43 

42 

51 

16 

37 

101 

42 

48 

8 

72 

36 

105 

73 

43 

42 

46 

17 

36 

96 

33 

47 

9 

71 

37 

106 

74 

43 

38 

46 

16 

35 

97 

40 

46 

10 

69 

38 

102 

74 

41 

38 

46 

11 

36 

96 

40 

44 

11 

68 

45 

103 

79 

44 

37 

45 

11 

36 

97 

40 

44 

12 

64 

46 

102 

82 

50 

37 

43 

11 

36 

101 

40 

41 

13 

57 

46 

102 

92 

47 

34 

29 

11 

35 

101 

40 

41 

14 

51 

52 

109 

94 

48 

32 

37 

13 

33 

103 

40 

42 

15 

51 

55 

110 

99 

49 

37 

37 

13 

34 

103 

41 

40 

16 

62 

55 

106 

99 

57 

40 

37 

15 

34 

101 

39 

57 

17 

75 

55 

105 

101 

59 

39 

28 

16 

34 

97 

39 

36 

18 

66 

55 

105 

103 

60 

40 

29 

13 

34 

97 

43 

36 

19 

66 

56 

105 

113 

53 

40 

31 

8 

40 

96 

u 

41 

20 

68 

63 

105 

113 

57 

47 

25 

8 

55 

95 

47 

38 

21 

73 

84 

105 

109 

56 

53 

25 

8 

69 

93 

48 

39 

22 

75 

80 

105 

109 

56 

57 

24 

12 

73 

88 

44 

39 

23 

90 

91 

105 

109 

36 

59 

24 

13 

73 

80 

46 

40 

24 

90 

96 

106 

108 

36 

65 

16 

14 

75 

83 

48 

40 

25 

91 

100 

106 

103 

42 

66 

13 

15 

75 

81 

59 

38 

26 

96 

101 

104 

113 

38 

66 

10 

14 

71 

83 

62 

36 

27 

95 

102 

102 

114 

39 

198 

10 

16 

93 

74 

65 

30 

28 

91 

110 

90 

160 

39 

196 

8 

21 

97 

91 

63 

33 

29 

91  - 

85 

162 

38 

188 

11 

21 

97 

101 

63 

33 

30 

89  - 

79 

142 

38 

69 

10 

24 

96 

108 

64 

34 

31 

42 

11 

33 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

72 

62 

103 

97 

49 

60 

35 

14 

51 

95 

50 

42 

MAX 

96 

110 

112 

162 

126 

198 

66 

26 

97 

116 

118 

64 

MIN 

28 

35 

79 

64 

36 

32 

8 

8 

28 

74 

33 

30 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
TOTAL  FOR  YEAR  WAS  22,265,000  DSF. 

THE  MEAN  FLOW  FOR  THE  YEAR  WAS  61,000  DSF. 

MAXIMUM  DAILY  DISCHARGE  WAS  198,000  DSF  ON  JUN  27. 

MINIMUM  OAIl*  DISCHARGE  WAS  6,000  DSF  ON  JUL  26,  AND  AUG  19  THRU  21. 
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OAUT  $TA6E  FOR  1909 


OLD  RIVER  AUXILIARY  OUYFLOU  CHARNEL  NEAR  KNOX  LANOINS,  LA. 

LOCATION.  LAT.  31-03-57,  LONC.  91-35-26.  STATE  HICHUAY  IS  MIDGE  AT  OLD  RIVER  AUXILIARY  CONTROL  STRUCTURE, 
ABOUT  1-1/2  MILES  FROM  HEAD  OF  CHANNEL.  THE  HEAD  OF  CHANNEL  IS  AT  RIVER  MILE  312.0  (1962  SURVEY)  OH  THE 
MISSISSIPPI  RIVER.  THE  CHANNEL  IS  2.2  MILES  IN  LENGTH  AND  JOINS  WITH  OLD  RIVER  OUTFLOW  CHANNEL  ABOUT  ONE 
MILE  BELOW  HEAD.  (STA.  0221011.) 

GAGE.  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  ABOUT  1,124,700  SCXJARE  NILES  (CONTRIBUTING).  THE  AUXILIARY  STRUCTLNIE 
CONSISTS  OF  SIX  GATE  BAYS  ,  EACH  WITH  62FOOT  CLEAR  WtOTH  BETWEEN  PIERS.  THE  WEIR  CREST  ELEVATION  IS  FIVE 
FEET  BELOW  NGVD.  THE  TOP  ELEVATION  OF  ALL  GATES  IS  70.0  FEET,  NCVD.  THE  MAXIMUM  DISCHARGE  CAPACITY  IS 
ABOUT  374,000  CFS. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  DEC.  14,  1986  TO  DATE. 

EXTREWS.  HIGHEST,  40.50  FEET  ON  MAR.  10,  1989  AMO  LATER  DAT£(S).  LOWEST,  6.45  FEET  ON  NOV.  11,  1987. 


DAILY  SEVEN  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  2ER0  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ .  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

13.80 

29.35 

38.80 

33.10 

26.00 

28.30 

33.10 

17.75 

13.60 

18.50 

18.60 

19.30 

2 

16.80 

27.70 

38.60 

33.30 

23.50 

27.90 

33.40 

17.90 

13.95 

18.50 

17.50 

18.90 

3 

20.00 

26.85 

38.60 

33.70 

22.50 

26.65 

33.90 

17.70 

14.30 

18.65 

17.90 

18.35 

4 

23.80 

25.10 

38.90 

33.30 

21.70 

26.05 

34.15 

17.30 

14.60 

18.70 

17.30 

17.60 

5 

25.00 

24.30 

39.30 

33.30 

20.70 

25.70 

34.40 

17.30 

15.30 

18.90 

16.90 

16. TO 

6 

25.10 

23.60 

39.50 

33.50 

20.70 

25.70 

33.90 

16.75 

15.80 

18.50 

16.00 

16.10 

7 

26.00 

23.50 

39.80 

33.80 

20.90 

26.30 

33.30 

16.10 

15.85 

18.25 

15.20 

16.20 

8 

26.10 

23.40 

40.00 

34.20 

21.70 

26.40 

32.60 

16.10 

15.75 

18.10 

14.00 

16.10 

9 

25.95 

23.50 

40.00 

34.00 

21.30 

26.00 

32.70 

15.40 

15.75 

18.00 

14.20 

15.90 

10 

25.50 

23.85 

40.50 

34.10 

21.90 

26.40 

32.60 

14.40 

15.80 

18.10 

14.05 

15.60 

11 

25.30 

24.75 

40.50 

34.50 

23.00 

26.70 

32.60 

13.95 

16.15 

18.10 

14.00 

15.30 

12 

24.85 

24.85 

40.40 

35.00 

23.80 

26.80 

32.00 

13.30 

16.00 

18.00 

14.00 

14.40 

13 

24.70 

24.80 

40.30 

35.80 

24.35 

26.20 

31.10 

13.00 

16.20 

18.10 

13.90 

13.90 

14 

24.30 

25.50 

40.30 

36.00 

24.45 

25.40 

30.85 

13.30 

16.10 

18.00 

13.80 

14.00 

15 

24.90 

25.80 

40.00 

36.40 

24.40 

26.10 

30.45 

12.90 

15.90 

17.90 

13.80 

12.90 

16 

25.80 

25.80 

39.90 

36.40 

25.30 

26.30 

29.95 

12.50 

15.70 

18.10 

13.50 

13.05 

17 

26.80 

25.70 

39.40 

36.10 

26.30 

27.00 

28.85 

12.90 

15.80 

17.80 

13.50 

12.75 

18 

28.50 

26.50 

39.30 

36.70 

26.80 

27.00 

27.90 

12.30 

15.70 

17.00 

14.10 

12.50 

19 

29.35 

27.00 

39.20 

37.00 

28.50 

27.10 

27.70 

11.20 

16.90 

16.30 

14.30 

12.40 

20 

30.10 

28.30 

39.10 

37.10 

28.10 

28. M 

26.30 

10.80 

18.50 

16.20 

14.40 

13.10 

21 

31.35 

30.50 

39.10 

36,90 

28.50 

28.60 

25.80 

10.50 

19.30 

15.35 

14.50 

12.30 

22 

31.55 

32.90 

38.90 

36,70 

29.00 

29.40 

25.05 

10.70 

20.00 

15.00 

14.60 

12.50 

23 

32.40 

34.60 

38.70 

36.60 

29.00 

30.00 

24.80 

10.50 

19.60 

14.30 

14.70 

11.80 

24 

33.20 

35.70 

38.30 

36.50 

29.10 

30.80 

24.00 

10.30 

19.80 

14.40 

15.20 

11.40 

25 

33.90 

36.60 

37.50 

35.50 

29.50 

30.90 

22.40 

10.80 

20.00 

13.80 

16.30 

11.45 

26 

33.90 

36.90 

37.30 

34.20 

29.65 

31.00 

21.00 

10.50 

19.80 

14.20 

17.00 

11.50 

27 

34.00 

37.20 

36.90 

32.80 

29.50 

31.80 

20.55 

11.50 

19.70 

15.90 

17.80 

10.80 

28 

29 

33.65 

33.40 

38.70 

35.50 

31.20 

29.50 

29.35 

29.30 

32.30 

32.45 

19.50 

19.60 

11.10 

11.60 

19.90 

19.50 

16.30 

16.80 

18.90 

19.20 

9.TO 

9.50 

33.90 

30 

33.20 

27.50 

29.10 

32.90 

18.90 

12.40 

18.75 

17.50 

19.20 

11.10 

31 

31.60 

33.70 

28.70 

18.05 

13.10 

11.20 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

27.57 

28.33 

38.61 

34.49 

25.70 

28.07 

28.11 

13.41 

17.00 

17.15 

15.61 

13.82 

MAX 

34.00 

38.70 

40.50 

37.10 

29.65 

32.90 

34.40 

17.90 

20.00 

18.90 

19.20 

19.30 

MIN 

13.80 

23.40 

33.70 

27.50 

20.70 

25.40 

18.05 

10.30 

13.60 

13.80 

13.50 

9.50 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  23.96. 

HIGHEST  STAGE  HAS  40.50  ON  MAR  10  AND  LATER  DATE(S). 
LOWEST  STAGE  HAS  9.50  ON  DEC  29. 
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DAILY  STAGE  FOR 

1989 

OLD  RIVER  AT  TORRAS,  LA.  (LOCK  FOREBAY) 

LOCATION. 

LAT.  31-CKI-03, 

LONG.  91- 

40-12. 

IN  NAVIGATION  CHANNEL,  ON  SIDE  OF  LXK 

WALL 

AT  ENTRANCE  TO  LOCK  CHAMBER.  THE  HEAD  OF  NAVIGATION  CHANNEL  IS  AT  RIVER  MILE 

304.0 

(1962  SURVEY)  ON  THE  MISSISSIPPI 

RIVER. 

(STA.  0272511.) 

GAGE.  WIRE  WEIGTH. 

KNERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  MAR. 

18,  1963.  GAGE  WAS 

IN  NATURAL  CHANNEL  OF  LOWER  OLD 

RIVER  AND  EERO  OF  GAGE 

WAS  1.11 

FEET  HIGHER  THAN  PRESENT  DATUM. 

RECORDS  AVAILABLE 

.  STAGE 

JAN.  1, 

1903  TO  DATE. 

EXTREMES. 

HIGHEST.  61.6  FEET  ON  HAY  IS.  1927.  LOWEST 

,  3.3  FEET  ON  NOV. 

4,  1939. 

EXTREMES 

HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  PRESENT  DATUM. 

DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  HGVD  (1976  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

24.90 

41.65 

48.75 

46.25 

38.90 

41.62 

46.40 

30.70 

19.70 

27.90 

26.35 

27.60 

2 

28.35 

40.70 

49.30 

46.30 

37.35 

41.20 

46.70 

29.85 

19.90 

27.75 

26.65 

27,35 

3 

31.40 

39.45 

50.25 

46.25 

35.55 

40.95 

46.90 

28.90 

20.95 

27.70 

26.85 

26.50 

4 

33.10 

38.25 

50.90 

46.35 

33.85 

40.70 

47.20 

27.80 

21.75 

27.90 

26.00 

25.60 

5 

34.80 

37.10 

51.20 

46.75 

33.05 

40.40 

47.50 

26.90 

22.50 

27.90 

24.60 

24.55 

6 

35.85  E 

36.40 

51.50 

47.05 

32.45 

40.60 

47.80 

26.30 

22.50 

27.75 

23.55 

23.85 

7 

36.25 

35.90 

51.80 

47.10 

32.45 

40.55 

47.60 

25.90 

23.20 

27.50 

22.45 

23.35 

8 

36.40 

35.70 

52.05 

47.25 

33.05 

40.50 

47.60 

25.60 

23.50 

26.90 

21.90 

24.20 

9 

36.30 

35.70 

52.25 

47.45 

34.18 

41.18 

47.40 

25.40 

23.90 

26.50 

21.20 

23.35 

10 

36.00 

36.30 

52.40 

47.85 

35.08 

41.40 

47.25 

25.10 

24.20 

26.30 

21.15 

22.45 

11 

35.60 

36.70 

52.50 

48.00 

36.00 

41.06 

47.10 

25.00 

24.20 

26.50 

20.90 

21.80 

12 

35.40 

37.25 

52.35 

48.20 

36.75 

41.05 

46.85 

24.10 

23.80 

26.70 

20.65 

21.55 

13 

35.50 

37.80 

52.20 

48.25 

37.40 

40.60 

46.45 

24.00 

23.60 

26.80 

20.80 

20.85 

14 

36.55 

38.00 

52.00 

48.40 

37,95 

40.40 

46.15 

23.20 

23.70 

27.00 

20.65 

20.45 

15 

37.45 

37.90 

51.65 

48.55 

38.30 

40.27 

45.85 

22.75 

23.65 

27.00 

20.20 

19.80 

16 

37.95 

37.70 

51.40 

48.75 

38.25 

40.15 

45.05 

22.40 

22.90 

26.70 

20.10 

19.40  ! 

17 

38.70 

37.65 

51.00 

49.00 

38.95 

40.15 

44.52 

21.85 

23.00 

26.30 

19.60 

19.10 

18 

39.85 

38.20 

50.95 

49.10 

38.90 

40.55 

43.70 

21.00 

23.90 

25.50 

19.30 

18.85 

19 

40.65 

39.40 

50.90 

49.05 

40.25 

41.15 

42.72 

21.05 

24.20 

24.50 

19.15 

18.75  j 

20 

41.70 

41.10 

50.85 

48.95 

41.75 

41.60 

42.00 

20.10 

25.55 

23.40 

20.00 

18.50  ’ 

21 

42.30 

43.15 

50.50 

48.80 

42.05 

42.10 

41.35 

19,35 

26.70 

22.35 

20.60 

18.40 

22 

43.10 

44.30 

50.45 

48.65 

42.15 

42,55 

40.50 

18.82 

27.40 

21.50 

20.90 

18.20 

23 

43.60 

45.35 

50.20 

48.30 

42.45 

42.90 

40.00 

18.45 

28.55 

20.65 

21.20 

17.60 

24 

43.85 

46.15 

50.20 

48.20 

42.70 

43.25 

38.90 

18.30 

29.40 

19.95 

21.80 

17.40 

25 

43.95 

46.75 

49.90 

47.70 

42.95 

43.75 

38.30 

18.45 

29.35 

20.00 

22.30 

17.00 

26 

44.10 

47.30 

49.25 

47.10 

42.95 

44.15 

37.30 

18.50 

29.70 

19.90 

24.60 

16.80 

27 

U.25 

48.00 

48.40 

45.70 

42.92 

44.30 

36.00 

18.45 

30.20 

19.95 

25.90 

16.60 

28 

43.90 

48.30 

47.70 

44.20 

42,52 

44.80 

34.60 

18.70 

29.70 

21.25 

26.75 

16.50 

29 

43.55  - 

47.05 

42.65 

42.40 

45.95 

33.25 

19.05 

29.10 

23.45 

27.50 

16.00 

30 

43.15  - 

46.75 

40.80  E 

42.20 

46.20 

32.10 

19.35 

28.40 

24.10 

27.80 

15.35 

31 

42.35  - 

46.35 

42.02 

31.45 

19.50  - 

25.72 

15.55 

THE  FOLIOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

38.41 

40.29 

50.42 

47.23 

38.64 

41.87 

42.79 

22.74 

24.97 

24.95 

22.71 

20.43 

HAX 

44.25 

48.30 

52.50 

49.10 

42.95 

46.20 

47.80 

30.70 

30.20 

27.90 

27.80 

27.60 

WIN 

24.90 

35.70 

46.35 

40.80 

32.45 

40.15 

31.45 

18.30 

19.70 

19.90 

19.15 

15.35 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE  YEAR  WAS 

365 

E^STIHATED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  34.58. 

HIGHEST 

STAGE  WAS  52.50  ON  MAR  11 

LOWEST 

STAGE  WAS 

15.35  ON  DEC  30. 

DAILY  STAGE  FOR  1989 


jr 


OLD  RIVER  AT  TORRAS,  LA.  (LOCK  TAILBAY) 

LOCATION.  LAT.  31-00-12,  LONG.  91-40-2S.  IN  NAVIGATION  CHANNEL  LOCK  WALL  AT  ENTRANCE  TO  LOCK  CHAMBER. 
TNE  HEAD  OF  NAVIGATION  CHANNEL  IS  AT  RIVER  MILE  304.0  (1962  SURVEY)  ON  THE  MISSISSIPPI  RIVER. 

(STA.  0275011.) 

GAGE.  WIRE  UEIGTH. 

DISCHARGE  RANGE.  0.8  NILE  DOUNSTREAM  FROM  GAGE. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAR.  18,  1963  TO  DATE.  DISCHARGE,  1963  AND  1964. 

EXTRE1«S.  HIGHEST,  57.60  FEET  ON  MAY  14  AND  UTER  DATES  IN  1973.  LOUEST,  1.2  FEET  OH  JULY  16, 

1964. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  2ER0  IS  AT  NGVO  (1976  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APft 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

11.95 

27.15 

35.30 

31.10 

23.75 

26.96 

31.00 

16.75 

9.50 

13.70  E 

12.25 

13.75 

2 

14.60 

25.75 

35.25 

31.40 

21.50 

26.30 

31.40 

16.75 

10.00 

13.80 

12.35 

13.50 

3 

17.30 

25.20 

35.30 

31.65 

20.60 

25.35 

31.90 

16.60 

10.25 

13.55 

12.65 

13.15 

4 

20.50 

23.60 

35.65 

31.55 

19.55 

24.85 

32.10 

16.00 

10.50 

13.10 

12.10 

12,50 

5 

21.90 

22.70 

35.70 

31.40 

18.55 

24.50 

32.70 

15.60 

10.55 

13.75 

11.80 

11.65 

6 

22.15 

22.30 

36.20 

31.60 

18.55 

24.45 

32.70 

15.20 

11.05 

13.50 

11.15 

11.25 

7 

22.55 

21.85 

36.30 

31.95 

18.55 

24.80 

31.80 

14,70 

11.20 

13.40 

10.10 

11.10 

8 

22.70 

E  21.85 

36.55 

32.25 

19.67 

24.95 

31.50 

14.40 

11.20 

13.00 

9.45 

11.20 

9 

22.60 

21.90 

36.70 

32.20 

19.40 

24.54 

31.30 

14.20 

11.20 

13.00 

9.35 

10.80 

10 

22.10 

22.25 

36.85 

32.10 

20.15 

25.00 

31.25 

13.40 

11.20 

12.90 

9.05 

10.65 

11 

22.25 

22.75 

36.95 

32.30 

21.13 

25.18 

31.25 

12.60 

11.50 

12.90 

8.95 

10.40 

12 

22.00 

22.90 

36.90 

32.65 

21.80 

25.55 

30.55 

12.05 

11.50 

12.80 

9.20 

9.85 

13 

21 .95 

22.65 

36.75 

33.20 

22.25 

25.15 

29.90 

11.85 

11.70 

13.00 

9.15 

9.20 

14 

22.05 

23.00 

36.80 

33.25 

22.60 

24.05 

29.65 

11.50 

11.80 

13.20 

9.10 

9.60 

15 

22.70 

23.65 

36.60 

33.45 

22.55 

24.70 

29.22 

11.20 

11.50 

13.10 

9.10 

8.85 

16 

23.50 

23.45 

36.45 

33.30 

23.20 

25.05 

28.72 

10.70 

11.20 

12.80 

8.70 

8.40 

17 

24.15 

23.40 

36.00 

33.05 

23.95 

25.55 

27.55 

10.20 

11.25  E 

12.50 

8.40 

7.80 

18 

26.00 

23.90 

35.90 

33.35 

24.70 

25.45 

26.75 

10.15 

11.00  E 

11.80 

8.40 

7.95 

19 

26.80 

24.90 

35.75 

33.70 

26.00 

25.80 

26.50 

9.38 

12.10  E 

11.10 

8.30 

7.95 

20 

27.70 

25.60 

35.60 

33.75 

27.10 

26.30 

25.25 

9.15 

13.15  E 

11.00 

9.00 

8.50 

21 

28.50 

27.90 

35.55 

33.65 

27.30 

26.80 

24.65 

8.40 

14.05 

10.40 

9.50 

8.30 

22 

28.85 

30.05 

35.30 

33.50 

27.60 

27.60 

23.95 

8.32 

14.50 

9.90 

9.80 

8.00 

23 

29.50 

31.60 

35.20 

33.00 

27.70 

28.00 

23.40 

8.30  E 

14.65 

9.00 

10.00 

7.70 

24 

30.10 

32.70 

35.15 

32.85 

27.90 

28.50 

22.60 

8.20  E 

14.95 

9.05 

10.00 

6.90 

25 

30.70 

33.38 

34.55 

32.60 

28.10 

28.90 

21.60 

8.25 

15.25 

8.50 

10.90 

6.80 

26 

30.60 

33.80 

34.20 

31.30  E 

28.00 

28.65 

20.20 

8.00 

15.27 

8.50 

11.70 

6.70 

27 

30.55 

34.00 

33.80 

30.25 

28.26 

29.55 

19.60 

8.05 

14,65 

9.75 

12.35 

6.70 

28 

30.40 

35.10 

32.75 

28.85 

28.10 

29.90 

18.90 

8.25 

15.00 

10.15 

13.20 

6.60 

29 

30.10 

32.00 

27.45 

27.90 

30.35 

18.80 

8.25 

14.20 

11,05 

14.00 

6.10 

30 

29.95 

31.60 

25.40 

27.78 

30.70 

17.85 

8.90 

14.10 

11.15 

14.05 

6.70 

31 

28.75 

31.05 

27.45 

17.20 

7.45 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

24.69 

26.05 

35.31 

31.93 

23.92 

26.45 

26.83 

11.44 

12.33 

11.85 

10.47 

9.23 

MAX 

30.70 

35.10 

36.95 

33.75 

28.26 

30,70 

32.70 

16.75 

15.27 

13.80 

14.05 

13.75 

MIN 

11.95 

21.85 

31.05 

25.40 

18.55 

24.05 

17.20 

8.00 

9.50 

8.50 

8.30 

6.10 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
E<ESTIMATED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  20.84. 

HIGHEST  STAGE  UAS  36.95  ON  MAR  11. 

LOUEST  STAGE  UAS  6.10  ON  DEC  29. 
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DAILY  STAGE  fOt  1909 


ATCMAFALAYA  RIVER  AT  BARRRE  LANDING.  LA. 

LOCATION.  LAT.  31-00-AS,  LONG.  91-A4-2S.  ON  LEFT  SANK  OF  OLD  RIVER  OF^Pteilk  NUUIn  OF  RED  RiVtR, 

AT  HEAD  Of  ATCHAFALAYA  RIVER.  <STA.  0301511.) 

GAGE.  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  USUALLY  READ  BETWEEN  SEVEN  AM)  NINE  A.N.  DRAINAGE  AREA  NOT  DETERHINED. 
BANKFULL  STAGE,  48  FEET.  MEAN  LOU  WATER  STAGE.  7.1  FEET.  STAGE  IS  AFFECTED  BY  THE  DIVERSION  OF 
WATER  FROM  MISSISSIPPI  RIVER  THROUGH  OLD  RIVER  OUTFLOW  CHANNEL.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS 
3.81  FEET  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JUNE  IS,  1880  TO  DATE.  DISCHARGE,  1851,  1858,  1873,  1879  TO  1882, 

AND  1885. 

EXTREMES.  HIGHEST,  61.51  FEET  ON  MAY  14,  1927.  LOWEST,  0.96  FOOT  ON  JULY  16,  1964.  EXTREMES  HAVE 
BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 

MEAN  24.93  26.17  35.50  32.02  24.06  26.54  26.96  11.62  12.62  12.10  10.67  9.29 
MAX  30.75  35.30  37.10  33.85  28.40  30.95  32.70  16.80  15.75  14.00  14.00  14.05 
MIN  12.45  22.00  31.60  25.70  18.75  24.20  17.15  8.25  9.60  8.65  8.60  6.10 
DAYS  31  28  31  30  31  30  31  31  30  31  30  31 


THE  TOTAL  WJMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
E>ESTINATED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  20.99. 

HIGHEST  STA«  WAS  37.10  ON  MAR  11. 

LOWEST  STAGE  WAS  6.10  ON  DEC  29. 
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DAILY  STAGE  FOR  1969 
ATCHAFALATA  RIVER  AT  SIMMESFORT,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-58-57,  LONG.  91-47-54.  ON  RAILUAT  MIDGE  NEAR  RIGHT  RANK,  4.9  NILES  (1963  SURVEY) 
FROM  HEAD  OF  RIVER.  THE  HEAD  OF  ATCHAFALATA  RIVER  IS  AT  THE  CONFLUENCE  OF  RED  ANO  LOUER  OLD 
RIVERS.  (STA.  03045128.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  WIRE  UEIGNT. 

DISCHARGE  RANGE.  AflOUT  THREE  AND  A  HALF  NILES  DOUNSTREAM  FROM  BRIDGE. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA,  NOT  INCLUDING  MISSISSIPPI  RIVER,  ABOUT  87,570  SQUARE  MILES 
(CONTRIBUTING).  BANKFULL  STAGE,  46  FEET.  MEAN  LOW  WATER  STAGE,  6.9  FEET.  THE  DISCHARGE  IS 
COMPOSED  OF  RED  RIVER  FLOW  AMD  CONTROLLED  DIVERSION  OF  THE  MISSISSIPPI  RIVER  (MILE  314.6) 

THROUGH  OLD  RIVER  OUTFLOW  CHANNEL.  EERO  OF  GAGE  PRIOR  TO  DEC.  1904  WAS  3.81  FEET,  HGVD.  FROM 
1905  TO  1975  GAGE  EERO  WAS  5.73  FEET,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  HAY  1,  1887  TO  NAT  IS.  1892,  AMD  DEC.  1,  1903  TO  DATE  (MO  RECORD  OF 
STAGES  BELOW  30  FEET  FROM  JAN.  16,  1915  TO  NOV.  1919,  AND  BELOW  34  FEET  FROM  DEC.  1919  TO 
1927).  DISCHARGE,  1851  INTERMITTENTLY  TO  DATE.  COMPUTED  DAILY,  SINCE  1928. 

EXTREMES.  HIGHEST,  59.13  FEET  ON  HAY  16,  1927.  LOWEST,  0.7D  FOOT  ON  OCT.  17,  1976.  MAXIMUM, 

781,000  CFS  OBSERVED  OH  NAY  12,  1973  (STAGE  54.43  HGVD).  MINIMUM,  10,500  CFS  COMPUTED  FOR 
JUNE  24.  1964  (STAGE.  1.41  HGVD).  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  HGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1966  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAT 

JUN 

iUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

10.64 

25.06 

32.65 

29.08 

21.79 

24.83 

29.00 

15.35 

7.98 

12.20 

11.14 

12.35 

2 

13.00 

23.70 

32.80 

29.36 

19.70 

24.52 

29.40 

15.30 

8.47 

12.14 

10.79 

12.02 

3 

15.40 

23.11 

32.80 

29.68 

18.80 

23.40 

29.95 

15.04 

8.70 

12.15 

11.10 

11.41 

4 

18.60 

21.60 

33.10 

29.30 

17.92 

22.95 

30.18 

14.43 

8.79 

11.96 

10.72 

10.78 

5 

19.80 

20.84 

33.40 

29.30 

17.00 

22.42 

30.48 

14.32 

9.13 

12.23 

10.48 

10.13 

6 

20.16 

20.42 

33.65 

29.50 

16.93 

22.78 

30.15 

13.73 

9.80 

11.99 

9.78 

9.61 

7 

20.87 

20.23 

33.79 

29.65 

17.19 

22.90 

29.70 

13.07 

9.95 

11.83 

9.15 

9.81 

8 

20.88 

20.05 

34.00 

29.95 

18.10 

22.95 

29.20 

13.03 

9.67 

11.60 

8.15 

9.79 

9 

20.80 

20.07 

34.20 

29.85 

17.86 

22.76 

29.20 

12.45 

9.83 

11.40 

8.20 

9.40 

10 

20.36 

20.30 

34.36 

29.75 

18.50 

23.12 

29.20 

11.47 

9.99 

11.39 

7.89 

9.20 

11 

20.20 

20.98 

34.41 

29.90 

19.40 

23.52 

28.80 

11.03 

10.22 

11.44 

8.05 

9.05 

12 

19.97 

20.98 

34.38 

30.33 

19.90 

23.62 

28.60 

10.68 

10.11 

11.52 

7.95 

8.46 

13 

20.26 

20.96 

34.30 

30.75 

20.45 

23.05 

27.80 

10.32 

10.32 

11.69 

7.91 

7.90 

14 

20.25 

21.10 

34.32 

30.79 

20.55 

22.40 

27.70 

10.10 

10.31 

11.79 

7.89 

8.00 

15 

20.86 

21.30 

34.18 

31.00 

20.47 

23.05 

27.24 

9.70 

10.19 

11.54 

7.90 

7.50 

16 

21.65 

21.20 

34.05 

30.60 

21.10 

23.11 

26.79 

9.38 

9.75 

11.50 

7.53 

7.20 

17 

22.40 

21.10 

33.63 

30.72 

22.00 

23.67 

25.80 

9.49 

9.82 

11.21 

7.11 

6.7D 

18 

23.90 

21.80 

33.60 

31.05 

22.73 

23.73 

24.90 

8.99 

9.78 

10.45 

■’.50 

6.60 

19 

24.70 

22.31 

33.50 

31.25 

24.80 

23.74 

24.65 

8.19 

10.60 

9.56 

7.52 

6.70 

20 

25.38 

23.48 

33.35 

31,22 

24.84 

24.60 

23.40 

7.71 

11.76 

9.21 

7.89 

7.10 

21 

26.32 

25.68 

33.20 

31.00 

25.22 

24.82 

22.95 

7.35 

12.54 

9.18 

8.05 

6.78 

22 

26.50 

27.74 

33.12 

30.90 

25.65 

25.52 

22.25 

7.39 

13.58 

8.85 

8.05 

6.43 

23 

27.04 

29.19 

33.16 

30.80 

25.92 

25.90 

22.05 

7.21 

13.35 

7.88 

8.15 

6.00 

24 

27.67 

30.15 

32.80 

30.67 

25.91 

26.48 

21.33 

7.07 

13.50 

7.80 

8.58 

5,70 

25 

28.23 

30.89 

32.19 

29.97 

26.18 

26.55 

19.90 

7.07 

13.71 

7.29 

9.58 

5.80 

26 

28.22 

31.16 

31.89 

28.99 

26.28 

26.50 

18.58 

6.90 

13.40 

7.28 

10.37 

5.82 

27 

2$.25 

31.36 

31,50 

27.85 

26.19 

27.45 

18.20 

6.84 

13.09 

8.60 

10.83 

5.60 

28 

29 

28.06 

32.44 

30.55 

30.00 

26.60 

26.01 

28.10 

17.20 

17.20 

7.09 

7.05 

13.30 

12.52 

8.98 

9.31 

11.90 

12.26 

5.12 

4.68 

29.49 

31 

26.60 

25.60 

15.65 

7.90 

11.03 

6.24 

29.38 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

22.66 

23.90 

32.96 

29.61 

22.09 

24.52 

24.96 

10.10 

10.89 

10.49 

9.15 

7.85 

MAX 

28.25 

32.44 

34.41 

31.25 

26.28 

28.78 

30.48 

15.35 

13.71 

12.23 

12.26 

12.35 

MIN 

10.64 

20.05 

29.38 

23.32 

16.93 

22.40 

15.65 

6.84 

7.98 

7.28 

7.11 

4.68 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  19.07. 

HI6I«ST  STAGE  WAS  34.49  AT  4:30  P.M.  ON  MAR  10. 
LOWEST  STAGE  WAS  4.67  ON  DEC  29. 


0/llLY  flow  FOR  1969 


ATCHAFALAYA  RIVER  AT  SIHMSPORT,  LA. - -CONT INUED 
OmiTED  DAILY  DISCHARGE  IN  THOUSAND  DAY  SECOND  FEET 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

150 

328 

458 

375 

252 

305 

360 

172 

108 

161 

149 

162 

2 

178 

308 

458 

380 

223 

299 

367 

172 

114 

160 

144 

157 

3 

207 

287 

458 

383 

213 

283 

374 

168 

116 

161 

148 

151 

4 

248 

257 

465 

377 

202 

277 

381 

163 

117 

158 

145 

144 

5 

266 

248 

470 

377 

192 

268 

384 

162 

120 

162 

142 

136 

6 

271 

242 

473 

380 

191 

268 

378 

155 

125 

159 

132 

131 

7 

282 

238 

475 

385 

193 

275 

372 

148 

127 

157 

126 

132 

8 

282 

236 

481 

387 

203 

276 

363 

149 

125 

154 

114 

132 

9 

281 

236 

482 

387 

201 

275 

363 

146 

127 

152 

114 

128 

10 

274 

239 

483 

387 

208 

279 

362 

143 

127 

152 

110 

127 

11 

272 

247 

486 

391 

219 

285 

362 

138 

130 

152 

112 

124 

12 

268 

248 

483 

397 

227 

284 

354 

136 

128 

153 

111 

117 

13 

272 

247 

482 

404 

234 

277 

340 

132 

132 

154 

111 

111 

14 

272 

253 

483 

405 

236 

266 

336 

129 

152 

156 

111 

112 

15 

282 

255 

481 

407 

235 

266 

330 

126 

130 

154 

111 

107 

16 

293 

254 

481 

404 

243 

267 

323 

122 

125 

153 

108 

103 

17 

305 

253 

472 

404 

262 

274 

308 

122 

127 

151 

102 

97 

18 

328 

286 

473 

410 

272 

274 

293 

117 

125 

142 

107 

96 

19 

332 

293 

472 

413 

302 

275 

290 

109 

133 

131 

107 

97 

20 

344 

309 

467 

41' 

303 

285 

272 

104 

146 

127 

111 

102 

21 

359 

341 

466 

410 

310 

292 

266 

99 

153 

123 

114 

98 

22 

365 

374 

465 

412 

317 

301 

257 

100 

163 

123 

114 

95 

23 

370 

399 

462 

410 

318 

309 

255 

99 

167 

111 

114 

89 

24 

380 

416 

454 

404 

322 

323 

244 

97 

170 

110 

119 

87 

25 

388 

429 

437 

378 

326 

321 

227 

97 

173 

104 

129 

88 

26 

388 

435 

427 

361 

327 

319 

210 

96 

176 

104 

140 

89 

27 

389 

438 

417 

340 

326 

332 

206 

96 

173 

119 

145 

85 

28 

384 

456 

400 

321 

323 

343 

194 

98 

175 

124 

157 

80 

29 

381  - 

387 

299 

322 

348 

193 

98 

168 

128 

161 

75 

30 

377  - 

379 

275 

318 

354 

187 

102 

166 

136 

159 

86 

31 

176 

THE  1 

FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

308 

305 

457 

383 

262 

293 

301 

126 

140 

141 

126 

111 

MAX 

369 

456 

486 

414 

327 

354 

384 

172 

176 

162 

161 

162 

MIN 

150 

236 

378 

275 

191 

266 

176 

96 

108 

104 

102 

75 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  IMS  36S 
TOTAL  FOR  YEAR  MAS  69,790,000  DSF. 

THE  MEAN  FLOU  FOR  THE  YEAR  VAS  2A6,000  DSF. 
MAXIMJM  DAILY  DISCHARGE  HAS  486,000  DSF  ON  MAR  11. 
MINIMUM  DAILY  DISCHARGE  (MS  75,000  DSF  ON  DEC  29. 
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DAILY  STAGE  FOR 


ATCHAFALAYA  RIVER  AT  •KLVILLE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-41-26,  LONG.  91-44-10.  TEXAS  AM)  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE  29. S  MILES  (1963  SURVEY), 
FROM  HEAD  OF  RIVER.  (STA.  03060128.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  UIRE  WEIGHT  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA  NOT  DETERMINED.  BANKFULL  STAGE,  41  FEET.  MEAN  LOW  WATER  STAGE 
6.3  FEET.  PRIOR  TO  1973  GAGE  ZERO  WAS  0.1B  FOOT,  NGVD. 

RECORDS  available.  STAGE,  188S  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  46.98  FEET  ON  MAY  14  TO  16,  1927.  LOWEST,  0.80  FOOT  ON  JAN.  19,  1981. 

EXTREieS  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  a.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

7.4 

20.4 

26.6 

23.2 

17.7 

19.9 

23.2 

11.9  E 

5.7 

9.0 

8.0 

8.9 

2 

9.3 

19.1  E 

26.6 

23.5 

16.0 

19.6 

23.5 

11.9  E 

6.1 

9.0  E 

7.7 

8.8 

3 

11.4 

18.7 

26.7 

23.8 

15.1 

18.7 

23.9 

11.6  E 

6.2 

8.9 

7.9 

8.4 

4 

13.8 

17.7  E 

27.0  E 

23.5 

14.4 

18.3 

24.2 

11.2  E 

6.3 

8.8 

7.8 

8.0 

5 

15.4 

17.0  E 

27.2 

23.6  E 

13.6 

17.9 

24.4 

10.9  E 

6.6 

8.9 

7.8 

7.5 

6 

15.9 

16.5 

27.4 

23.6 

13.4 

17.9 

24.2 

10.5  E 

6.9 

8.8 

7.1 

6.9 

7 

16.3  E 

16.3 

27.4 

23.8 

13.4 

18.2 

23.9 

10.0 

7.0 

8.6 

6.6 

7.0 

8 

E  16.4 

16.1  E 

27.6 

24.0 

14.0 

18.2 

23.6 

9.8 

6.9 

8.5 

6.0 

7.1 

9 

16.3 

16.0 

27.8 

24.0 

14.0 

18.0 

23.5 

9.4 

6.9 

8.3 

5.9 

6.7 

10 

16.0 

16.1 

27.9 

23.9 

14.4 

18.2 

23.5 

8.6 

7.0 

8.2 

5.6 

6.6 

11 

15.8 

16.6 

28.1 

24.0 

15.0 

18.5 

23.5 

8.3 

7.2 

8.3 

5.7 

6.5 

12 

15.6 

16.7 

28.1 

24.3  E 

15.5 

18.7 

23.2 

7.8 

7.2 

8.3 

5.7 

6.2 

13 

15.8 

16.7 

28.0 

24.7 

15.7 

18.3 

22.5 

7.6 

7.4 

8.4 

5.7 

5.6 

14 

16.0 

17.0 

28.0 

24.7 

15.9 

17.8 

22.3 

7.5  E 

7.4 

8.6 

5.7 

5.5 

15 

16.3 

17.1 

27.8 

25.0 

15.9 

18.3 

21.9 

7.4 

7.3 

8.4 

5.8 

5.4 

16 

17.0 

17.1 

27.6  E 

24.8 

16.3 

18.3 

21.6 

6.9 

7.0 

8.5 

5.5 

5.0 

17 

17.6 

17.0 

27.2 

24.7 

17.0 

18.6 

20.8 

6.9 

7.0 

8.3 

4.9 

4.6 

18 

18.8 

17.4 

27.2 

25.0 

17.6 

18.7 

20.0 

6.7 

6.9 

7.8 

5.3 

4.5 

19 

19.6 

17.8 

27.1 

25.1 

19.1 

18.7 

19.8 

5.9  E 

7.5 

7.0 

5.3 

4.6 

20 

20.2 

18.6 

27.0 

25.2 

19.5 

19.2 

18.7 

5.6  E 

8.5 

6.7 

5.4 

4,7 

21 

21.0 

20.4 

26.9 

25.0 

19.8 

19.6 

18.2 

5.3  E 

9.1 

6.5 

5.6  E 

4.6 

22 

21.2 

22.2 

26.8 

24.9 

20.1 

20.1 

17.7 

5.3  E 

9.6 

6.3 

5.7 

4.2 

23 

21.6  E 

23.4 

26.7 

24.8 

20.2 

20.5 

17.5 

5.2 

9.6 

5.6 

5.7 

3.7 

24 

22.1  E 

24.2 

26.4 

24.7 

20.6 

20.9 

17.0  E 

5.0 

9.7 

5.5 

5.9 

3.6 

25 

22.7  E 

24.9 

26.0 

24.2 

20.8 

21.0 

15.8  E 

5.0 

9.7 

5.1 

6.6 

3.6 

26 

22.7  E 

25.2 

25.7 

23.4 

20.9 

21.0 

14.8  E 

4.9  E 

9.6 

5.1 

7.2 

3.8 

27 

22.8  E 

25.5 

25.5 

22.4 

20.8 

21.7  E 

14.5  E 

4.8  E 

9.4 

5.8 

7.7 

3.6 

28 

22.6  E 

26.4 

24.6 

21.5 

20.7 

22.2 

13.6  E 

5.0 

9.7 

6.3 

8.4 

3.6 

29 

22.4  -• 

23.9 

20.3 

20.6 

22.6 

13.4  E 

5.0 

9.3 

6.6 

8.8 

3.6 

30 

22.3  - 

23.6 

18.8 

20.5 

22.9 

13.0  E 

5.2 

9.2 

7.1 

8.7 

3.5 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

17.9 

19.2 

26.7 

23.8 

17.4 

19.4 

20.0 

7.5 

7.8 

7.6 

6.5 

5.5 

MAX 

22.8 

26.4 

28.1 

25.2 

20.9 

22.9 

24.4 

11.9 

9.7 

9.0 

8.8 

8.9 

MIN 

7.4 

16.0 

23.6 

18.8 

13.4 

17.8 

12.3 

4.8 

5.7 

5.1 

4.9 

3.5 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  363 
E<‘ESTIMATED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  14.9. 

HIGHEST  STAGE  WAS  28.1  ON  MAR  11  AND  LATER  DATE(S). 
LOWEST  STAGE  WAS  3.5  ON  DEC  30. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 


4J 


ATCHAFALAYA  RIVER  AT  KROT2  SPRINGS,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-32-07,  LONG.  91-44-48.  ON  RIGHT  BANK  AT  TENNECO  OIL  COMPANY  WHARF,  41.3  MILES 
(1963  SURVEY)  FROM  HEAD  OF  RIVER  ANO  1,000  FEET  DOWNSTREAM  FROM  MISSOURI  PACIFIC  RAILROAD  BRIDGE. 
(STA.  0307512B.> 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA  NOT  DETERMINED.  BANKFULL  STAGE,  37  FEET.  MEAN  LOW  WATER 
STAGE,  6.1  FEET.  2ER0  OF  GAGE,  FROM  193S  THRU  1943  AND  1950  WAS  MINUS  20.00  FEET,  NGVD,  1944 
THRU  1949  MINUS  0.03  FOOT.  NGVD.  1951  TO  DATE  ZERO,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  1912  TO  DATE.  DISCHARGE,  OCT.  1934  TO  SEPT.  1964  IN  REPORTS  OF 
U.S.  GEOLOGICAL  StAVEY. 

EXTREMES.  HIGHEST,  38.5  FEET  ON  MAY  15,  1927.  LOWEST,  0.90  FOOT  ON  OCT.  18,  1976. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  <1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

6.65 

17.88 

23.20 

20.54 

15.57 

17.52 

20.39 

10.70 

5.06 

8.07 

7.17 

7.92 

2 

8.26 

16.90 

23.30 

20.65 

14.08 

17.34 

20.68 

10.70 

5.39 

8.00 

7.01 

7.87 

3 

10.10 

16.49 

23.30 

20.95 

13.35 

16.56 

21.01 

10.40 

5.54 

7.91 

7.03 

7.55 

4 

12.25 

15.52 

23.55 

20.73 

12.80 

16.20 

21.28 

10.00 

5.64 

7.80 

6.98 

7.04 

5 

13.41 

14.93 

23.78 

20.73 

12.17 

15.82 

21.42 

9.90 

5.89 

7.98 

6.78 

6.63 

6 

13.90 

14.62 

23.99 

20.70 

11.91 

15.82 

21.29 

9.50 

6.30 

7.88 

6.37 

6.20 

7 

14.40 

14.46 

24.01 

20.89 

11.88 

16.03 

21.10  F 

9.07 

6.45 

7.77 

5.99 

6.29 

8 

14.52 

14.30 

24.20 

21.07 

12.35 

16.09 

20.78 

8.80 

6.34 

7.63 

5.47 

6.46 

9 

14.52 

14.22 

24.30 

21.03 

12.30 

15.95 

20.75  F 

8.39 

6.40 

7.42 

5.31 

6.09 

10 

14.28 

14.30 

24.43 

20.95 

12.70 

16.09 

20.71 

7.82 

6.43 

7.41 

5.10 

5.94 

11 

14.15 

14.71 

24.50 

21.05 

13.18 

16.38 

20.68 

7.48 

6.60 

7.42 

5.18 

5.82 

12 

13.90 

14.80 

24.52 

21.26 

13.60 

16.49 

20.39 

7.18 

6.52 

7.50 

5.12 

5.63 

13 

14.11 

14.75 

24.50 

21.55 

13.96 

16.19 

19.85 

6.88 

6.65 

7.55 

5.11 

5.00 

14 

14.15 

15.06 

24.55 

21.63 

14.15 

15.73 

19.80 

6.69 

6.80 

7.67 

5.22 

5.00 

15 

14.55 

15.20 

24.25 

21.80 

14.09 

16.23 

19.42 

6.42 

6.65 

7.59 

5.31 

4.87 

16 

15.10 

15,14 

24.10 

21,65 

14.45 

16.20 

19.10 

6.10 

6.35 

7.65 

5.04 

4.52 

17 

15.68 

15.05 

23. VO 

21.59 

15.09 

16.45 

18.44 

6.05 

6.33 

7.59 

4.53 

4.20 

18 

16.70 

15.40 

23.82 

21.80 

15.62 

16.48 

17.73 

5.79 

6.23 

7.09 

4.78 

4.09 

19 

17.41 

15.77 

23.72 

21.94 

17.07 

16.48 

17.47 

5.19 

6.71 

6.28 

4.75 

4.18 

20 

17.99 

16.49 

23.64 

21.95 

17.35 

17.00 

16.56 

4.81 

7.45 

5.83 

4.91 

4.28 

21 

18.65 

17.94 

23. ?0 

21.78 

17.58 

17.23 

16.17  F 

4.77 

7.98 

5.80 

5.04 

4.21 

22 

18.80 

19.53 

23.50 

21.70 

17.83 

17.69 

15.65 

4.80 

8.54 

5.71 

5.08 

3.90 

23 

19.29 

20.60 

23.44 

21.64 

17.97 

18.02 

15. 4'.' 

4.88 

8.62 

5.09 

5.14  E 

3.40 

24 

19.75 

21.30 

23.15 

21.60 

18.12 

18.38 

15.05 

4.68 

8.67 

4.97 

5.27 

2.98 

25 

20.20 

21.85 

22.75 

21.19 

18.27 

18.46 

14.18 

4.64 

8.74 

4.62 

5.90 

3.25 

26 

20.20 

22.14 

22.50 

20.50 

18.38 

18.50 

13.25 

4.49 

8.69 

4.55 

6.49 

3.40 

27 

20.28 

22.35 

22.35 

19.67 

18.32 

19.10 

12.88 

4.47 

8.48 

5.28 

6.92 

3.28 

28 

20.00 

23.02 

21.74 

18.84 

18.23 

19.68 

12.17 

4.52 

8.63 

5.62 

7.61 

3.08 

29 

19.89 

21.22 

17.82 

18.15 

19.90 

12.05 

4.54 

8.38 

5.97 

7.87 

3.04 

30 

19.75 

20.91 

16.57 

18.05 

20.18 

11.60 

4.72 

8.22 

6.42 

7.82 

3.48 

THE  I 

'OLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

15.86 

16.95 

23.40 

20.86 

15.37 

17.14 

17.69 

6.75 

7.02 

6.81 

5.88 

4.96 

MAX 

20.28 

23.02 

24.55 

21.95 

18.38 

20.18 

21.42 

10.70 

8.74 

8.07 

7.87 

7.92 

MIN 

6.65 

14.22 

20.80 

16.57 

11.88 

15.73 

11.00 

4.47 

5.06 

4.55 

4.53 

2.98 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
E*ESTIMATED  F>NOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  13.20. 

HIGHEST  STAGE  WAS  24.59  AT  7:00  P.M.  ON  MAR  13  AND  LATER  DATE<S>. 
LOWEST  STAGE  WAS  2.76  ON  DEC  28. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 


ATCHAFALAYA  RIVER  AT  ATCHAFALAYA,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-20-46,  LONG.  91-43-18.  ON  RIGHT  BANK  59.3  NILES  (1963  SURVEY)  FRON 
l«AO  OF  RIVER.  (STA.  03090120.) 

GAGE.  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS. 

GENERAL  INFORHATION.  DRAINAGE  AREA  NOT  DETERMINED.  BANKFULL  STAGE,  28  FEET.  MEAN  LOU  UATER 
STAGE,  5.6  FEET.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  0.16  FOOT,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JAN.  1,  1931  TO  DATE.  FROM  FEB.  1951  TO  DEC.  1958,  GAGE  MAS  ABOUT 
0.8  MILE  UPSTREAM.  DISCHARGE,  INTERMITTENTLY,  1945  TO  1950  AND  1955  TO  1979. 

EXTREMES.  HIGHEST,  30.22  FEET  ON  MAY  5,  1950.  LOWEST,  0.40  FOOT  ON  JAN.  17,  1981.  EXTREMES  HAVE 
BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD 

<1983  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR  MAY 

JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

6.0 

15.0 

19.0 

17.3  13.5 

14.7  16.9 

9.8 

4.8 

7.1 

6.0 

6.8 

2 

7.0 

14.5 

19.1 

17.2  12.5 

14.5  17.1 

9.6 

4.9 

7.0 

6.1 

6.7 

3 

8.5 

14.0 

19.2 

17.4  11.8 

14.3  17.4 

9.5 

5.0 

6.9 

6.0 

6.7 

4 

E 

10.0 

13.5 

19.4 

17.3  11.4 

14.2  17.6 

9.1 

5.2 

6.9 

5.9 

6.5 

5 

11.0 

12.9 

19.4 

17.3  10.5 

13.7  17.7 

8.9 

5.4 

6.9 

5.8 

5.8 

6 

11.6 

12.7 

19.5 

17.3  10.4 

13.4  17.8 

8.6 

5.5 

6.9 

5.6 

5.5 

7 

11.9 

12.5 

19.6 

17.4  10.4 

13.7  17.7 

8.3 

5.6 

6.8 

5.5 

5.4 

8 

12.0 

12.3 

19.7 

17.5  10.6 

13.8  17.6 

8.0 

5.7 

6.9  E 

5.0 

5.6 

9 

12.1 

12.1 

19.8 

17.4  10.8 

13.7  17.3 

7.8 

5.7 

6.9  E 

4.9 

5.5 

10 

12.0 

12.3 

19.9 

17.3  10.9 

13.8  17.3 

7.4 

5.6 

6.9  E 

4.6 

5.2 

11 

11.9 

12.5 

19.9 

17.5  11.0 

13.9  17.2 

6.9 

5.6 

6.8  E 

4.6 

5.0 

12 

11.8 

12.5 

20.2 

17.6  11.5 

13.9  17.0 

6.7 

5.7 

6.8 

4.7 

4.8 

13 

12.1 

12.6 

20.0 

17.7  11.8 

13.7  16.8 

6.5 

5.8 

6.8 

4.6 

4.7 

14 

12.0 

12.6 

19.0 

17.9  11.9 

13.7  16.6 

6.3 

5.8 

6.8 

4.5 

4.6 

15 

E 

12.3 

12.7 

19.9 

17.9  11.9 

13.8  16.5 

6.0 

5.8 

6.7 

4.5 

4.5 

16 

E 

12.8 

12.7 

19.7 

18.0  12.0 

13.8  16.3 

5.8 

5.8 

6.7 

4.5 

4.2 

17 

E 

13.2 

12.7 

19.5 

17.8  12.4 

13.9  15.9 

5.6 

5.8 

6.7 

4.3 

3.9 

18 

E 

14.0 

12.9 

19.5 

18.0  12.9 

14.0  15.5 

5.4 

5.7 

6.2 

4.2 

3.6 

19 

E 

14.6 

13.1 

19.4 

17.9  13.9 

14.2  15.0 

5.2 

5.8 

5.8 

4.2  E 

3.7 

20 

E 

15.0 

13.7 

19.3 

18.0  14.4 

14.3  14.6 

5.0 

6.0 

5.4 

4.2  E 

3.7 

21 

E 

15.6  E 

14.8 

19.3 

18.0  14.5 

14.5  14.1 

4.7 

6.6 

5.3 

4.4  E 

3.7 

22 

E 

15.8  E 

16.0 

19.3 

17.9  14.6 

14.7  13.8 

4.6 

7.2 

5.2 

4.5  E 

3.1 

23 

E 

16.1  E 

16.9 

19.3 

17.8  14.7 

14.9  13.6 

4.6 

7.5 

4.9 

4.6  E 

2.7 

24 

E 

16.4  E 

17.4 

19.1 

17.6  14.9 

15.1  13.5 

4.6 

7.7 

4.7 

4.7  E 

2.4 

25 

E 

16.8  E 

17.9 

18.9 

17.3  15.2 

15.3  12.9 

4.5 

7.7 

4.5 

4.9  E 

2.4 

26 

E 

16.8 

18.1 

18.6 

16.7  15.2 

15.5  12.0 

4.4 

7.5 

4.3 

5.2 

2.9 

27 

E 

16.9 

18.3 

18.4 

16.3  15.2 

15.7  11.6 

4.3 

7.5 

4.3  E 

5.7 

2.9 

28 

E 

16.7 

18.6 

18.2 

15.9  15.2 

16.2  11.0 

4.3 

7.5 

4.6 

6.4  E 

2.6 

29 

E 

16.7  -- 

17.9 

15.5  14.9 

16.5  10.6 

4.3 

7.2 

5.0 

6.8  E 

2.7 

30 

E 

16.6  -- 

17.6 

14.5  14.9 

16.6  10.4 

4.5 

7.0 

5.3 

6.8  E 

2.8 

THE  ! 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

I«AN 

13.3 

14.2 

19.2 

17.3  12.9 

14.5  15.1 

6.3 

6.2 

6.1 

5.1 

4.3 

MAX 

16.9 

18.6 

20.2 

18.0  15.2 

16.6  17.8 

9.8 

7.7 

7.1 

6.8 

6.8 

MIN 

6.0 

12.1 

17.4 

14.5  10.4 

13.4  10.0 

4.3 

4.8 

4.3 

4.2 

2.4 

DAYS 

31 

28 

31 

30  31 

30  31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
E=ESTINATED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  IMS  11.2. 

HIGHEST  STAGE  MAS  20.2  ON  MAR  12. 

LOUEST  STAGE  UAS  2.4  ON  DEC  24  AND  LATER  DATE(S). 
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AICHAFALAYA  RIVER  AT  BUTTE  LA  ROSE.  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-16-57,  LONG.  91-41-17.  ON  RIGHT  BANK  64.8  NILES  <1963  SURVEY)  FRON  HEAD  OF 
RIVER,  600  FEET  NORTH  OF  BOAT  LAUNCHING  RAMP.  (STA.  03120120.) 

GAGE.  WIRE  UEIGHT  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA  NOT  DETERMINED.  BANKFULL  STAGE,  18  FEET.  MEAN  LOU  WATER 
STAGE,  5.17  FEET.  PRIOR  TO  OCT.  17.  1967,  GAGE  WAS  LOCATED  ON  LEFT  BANK.  PRIOR  TO  1975  GAGE 
ZERO  UAS  MINUS  0.30  FOOT,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAY  29,  1928  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  27.28  FEET  ON  MAY  23,  1973.  LOWEST,  0.33  FOOT  ON  «T.  17,  1976.  EXTREMES  HAVE 
BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD 

(1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JIM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5.20 

14.07 

17.40 

15.90 

12.65 

13.60 

15.54 

8.95 

3.85 

6.10 

5.40 

5.88 

2 

6.40 

13.37 

17.52 

15.95 

11.55 

13.44 

15.75 

8.90 

3.92 

6.12 

5.36 

5.84 

3 

7.70 

13.05 

17.55 

16.02 

11.00 

13.10 

15.98 

8.54 

4.24 

6.00 

5.25 

5.54 

4 

9.20 

12.40 

17.75 

16.00 

10.50 

12.80 

16.20 

8.28 

4.32 

5.95 

5.25 

5.18 

5 

10.10 

11.75 

17.94 

16.02 

10.12 

12.57 

16.39 

8.10 

4.50 

5.92 

5.15 

4.95 

6 

10.55 

11.65 

18.03 

16.00 

9.80 

12.60 

16.30 

7.75 

4.75 

6.08 

4.90 

4.60 

7 

10.90 

11.57 

18.10 

16.05 

9.67 

12.65 

16.21 

7.40 

4.95 

5.94 

4.63 

4.70 

8 

11.07 

11.30 

18.13 

16.10 

9.81 

12.65 

16.04 

7.25 

4.90 

5.82 

4.32 

4.72 

9 

11.07 

11.20 

18.28 

16.15 

9.84 

12.55 

16.03 

6.91 

4.75 

5.55 

4. 1C 

4.45 

10 

10.95 

11.23 

18.39 

16.02 

10.00 

12.5P 

16.00 

6.45 

4.90 

5.65 

3.88 

4.50 

11 

10.90 

11.40 

18.42 

16.10 

10.25 

12.75 

16.10 

6.10 

5.02 

5.65 

3.93 

4.52 

12 

10.73 

11.47 

18.43 

16.20 

10.52 

12.84 

16.10 

5.85 

4.94 

5.70 

3.94 

4.30 

13 

10.87 

11.46 

18.43 

16.40 

10.75 

12.68 

15.85 

5.62 

4.98 

5.70 

3.95 

4.16 

14 

10.95 

11.62 

18.38 

16.40 

10.95 

12.45 

15.51 

5.43 

5.19 

5.71 

4.10 

3.90 

15 

11.20 

11.71 

18.30 

16.56 

10.90 

12.re 

15.30 

5.23 

5.00 

5.60 

4.20 

3.90 

16 

11.58 

11.64 

18.24 

16.48 

11.07 

12.72 

15.00 

5.04 

4.86 

5.66 

3.69 

3.45 

17 

11.98 

11.60 

18.06 

16.42 

11.42 

12.82 

14.70 

4.95 

4.81 

5.75 

3.35 

3.20 

18 

12.65 

11.80 

18.02 

16.53 

11.72 

12.87 

14.20 

4.81 

4.82 

5.35 

3.67 

3.15 

19 

13.19 

12.00 

17.97 

16.62 

12.65 

12.87 

13.90 

4.35 

5.08 

4.75 

3.67 

3.20 

20 

13.64 

12.40 

17.87 

16.50 

13.00 

13.07 

13.50 

4.06 

5.60 

4.15 

3.72 

3.23 

21 

14.08 

13.37 

17.82 

16.58 

13.20 

13.31 

13.10 

3.84 

6.00 

4.12 

3.82 

3.20 

22 

14.29 

14,48 

17.85 

16.50 

13,50 

13.55 

12.77 

3.96 

6.38 

4.35 

3.84  E 

2.60 

23 

14.64 

15.27 

17,87 

16.40 

13.65 

13.80 

12.48 

3.98 

6.55 

4.02 

3.72  E 

2.30 

24 

14.89 

15.60 

17.67 

16.40 

13.80 

14.02 

12.20 

3.84 

6.50 

3.68 

3.87  E 

1.90 

25 

15.28 

16.33 

17.40 

16.12 

13.96 

14.20 

11.62 

3.79 

6.52 

3.54 

4.33 

1.80 

26 

15.34 

16.59 

17.30 

15.78 

14.04 

14.20 

11.04 

3.65 

6.55 

3.44 

4.80 

2.36 

27 

15.40 

16.78 

17.13 

15.28 

14.05 

14.52 

10.64 

3.60 

6.40 

3.74 

5.19 

2.36 

28 

15.28 

17.20 

16.78 

14.80 

14.04 

14.90 

10.10 

3.60 

6.50 

4.22 

5.65 

2.20 

29 

15.20 

16.43 

14.17 

13.91 

15.22 

9.95 

3.60 

6.52 

4.56 

5.80 

2.25 

30 

15.12 

16.29 

13.35 

13.88 

15.40 

9.56 

3.62 

6.25 

4.89 

5.76 

2.35 

31 

14.67 

16.15 

13.80 

9.14 

3.85 

5.20 

3.25 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

12.10 

13.02 

17.74 

15,99 

11.94 

13.32 

13.97 

5.53 

5.32 

5.13 

4.45 

3.1 

MAX 

15.40 

17.20 

18.43 

16.62 

14.05 

15.40 

16.39 

8.95 

6.55 

6.12 

5.80 

5. 

MIN 

5.20 

11.20 

16.15 

13.35 

9.67 

12.45 

9.14 

3.60 

3.85 

3.44 

3.35 

1. 

DATS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
E-ESTIMATED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  10.17. 

HIGHEST  STAGE  UAS  18.43  OH  MAR  12  AND  LATER  DATE(S>. 
LOWEST  STAGE  UAS  1.80  ON  DEC  25. 
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BAYOU  LA  Raff>£  AT  LAKE  LONG  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-13-29,  LONG.  91-35-18.  TOWER  ON  RIGHT  BANK  OF  BAYOU  LA  ROMPE  400  FEET  UPSTREAM 
OF  LAKE  LONG.  (STA.  03210120  ' 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1945  AND  1959  TO  1962.  DAILY,  JAN.  1971  TO 
MAR.  14,  1973  AND  OCT.  24,  1974  TO  DATE. 

EXTREMES.  (FROM  1971  TO  DATE)  HIGHEST,  22.84  FEET  ON  APR.  18,  1975.  LOWEST,  1.50  FEET 
ON  NOV.  11,  1987. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO  (1976  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

5.89 

13.97 

17.00 

15.66 

12.74 

13.48 

15.30 

9.40 

4.80 

6.82  F 

6.09 

6.56 

2 

6.95 

13.39 

15.67 

11.77 

13.37 

15.47 

9.35 

4.93 

6.79 

6.07 

6.53 

3 

8.19 

13.15 

15.76 

11.25 

13.05 

15.69 

9.08 

5.01 

6.73 

5.97 

6.28 

4 

9.53 

12.53 

15.73 

10.83 

12.80 

15.90 

8.77 

5.07 

6.65 

5.98 

5 

10.33 

12.13 

15.74 

10.50 

12.58 

16.04 

8.60 

5.26 

6.74 

5.92  F 

5.57 

6 

10.74 

11.86 

15.71 

10.18 

12.62 

15.98 

8.30 

5.57 

6.72 

5.71 

5.39 

7 

11.02 

11.73 

15.74 

10.02 

12.65 

15.91 

7.95 

5.67 

6.63 

5.42 

5.45 

8 

11.18 

11.55  F 

17.70 

15.82 

10.15 

12.70 

15.77 

7.83 

5.65 

6.51 

5.14 

5.67 

9 

11.18 

11.44 

15.84 

10.15 

12.61 

15. *9 

7.48 

5.70 

6.34 

5.20 

10 

11.08 

11.45 

15.78 

10.30 

12.63 

15.68 

7.07 

5.67 

6.37  F 

4.66 

5.22 

11 

11.07 

11.65 

15.80 

10.50 

12.77 

15.66 

6.76 

5.78 

6.37 

4.77 

5.24 

12 

10.95 

11.68 

15.90 

10.72 

12.83 

15.52 

6.53 

5.76 

6.43 

4.76 

5.10 

13 

11.06 

11.65 

16.06 

10.92 

12.68 

15.22 

6.33 

5.80 

6.45 

4.77 

4.52 

14 

11.16 

11.80 

16.12 

11.08 

12.47 

15.31 

6.17 

5.93 

6.51  F 

4.82 

4.63 

15 

11.37 

11.88  F 

17.85 

16.23 

11.07 

12.82 

15.05 

5.99 

5.80 

6.52  F 

4.92 

4.60 

16 

11.69 

11.86 

17.82 

16.16 

11.23 

12.74 

14.83 

5.80 

5.56 

6.60  F 

4.82 

4.20 

17 

12.04 

11.80 

17.65 

16.14 

11.55 

12.84 

14.51 

5.72 

5.55 

6.60 

3.98 

18 

12.63 

11.97 

17.58 

16.22 

11.85 

12.85 

14.09 

5.55 

5.57 

6.18 

3.93 

19 

13.13 

12.17 

17.54 

16.29 

12.70 

12.85 

13.82 

5.13 

5.87 

5.53 

4.01 

20 

13.54 

F  12.45 

17.46 

16.30 

12.96 

13.05 

13.45 

4.87 

6.34 

5.14  F 

4.52 

3.98 

21 

13.90 

17.44 

16.25 

13.12 

13.23 

13.10 

4.68 

6.73 

5.17 

4.62 

3.95 

22 

14.12 

F  14.38 

17.43 

16.18 

13.33 

13.47 

12.73 

4.75 

7.10 

5.13 

4.64 

3.56 

23 

14.59 

15.05 

17.37 

16.14 

13.45 

15.68 

12.53 

4.87 

7.24 

4.70 

4.62 

2.98 

24 

14.68 

15.54 

17.26 

16.10 

13.62 

13.90 

12.28 

4.70 

7.14 

4.60 

4.65  F 

2.72 

25 

14.99 

16.00 

17.04 

15.88 

13.73 

13.98 

11.78 

4.66 

7.22 

5.04 

3.08 

26 

15.05 

16.26 

16.90 

15,53 

13.83 

14.04 

11.24 

4.55 

7.24  F 

4.28 

5.53 

3.24 

27 

15.11 

16.46 

16.84 

15.09 

13.85 

14.37 

10.90 

4.54 

7.10 

5.90 

3.17 

28 

15.02 

16.85 

16.45 

14.64 

13.81 

14.90 

10.44 

4.53 

7.20 

6.37 

3.08 

29 

14.99 

16.17 

14.07 

13.76 

15.05 

10.25 

4.55 

7.07 

6.52 

3.23 

30 

14.90 

16.04 

13.37 

13.71 

15.17 

9.92 

4.66 

6.91 

6.43 

3.50 

13.61 

9.53 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

i  TABLE  ABOVE 

MEAN 

12.14 

13.06 

17.13 

15.73 

12.01 

13.27 

13.86 

6.26 

6.07 

6.10 

5.33 

4.43 

MAX 

15.11 

16.85 

17.85 

16.30 

13.85 

15.17 

16.04 

9.40 

7.24 

6.82 

6.52 

6.56 

MIN 

5.89 

11.44 

15.87 

13.37 

10.02 

12.47 

9.53 

4.53 

4.80 

4.28 

4.52 

2.72 

DAYS 

31 

27 

19 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

25 

26 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

341 

F=MOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE 

:  FOR  Th£  YEAR  HAS 

10.34. 

HIGHEST 

STAGE 

(FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS 

17.86  AT 

2:15  PM. 

ON  M'" 

15. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  2.72  ON  DEC  24. 
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WHISKEY  BAY  PILOT  CHANNEL  BELOW  HEAD  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-23-35,  LONG.  91-39-"'.  TOWER  ON  RIGHT  BANK,  600  FEET  BELOW  JUNCTION  WITH 
ATCHAFALAYA  RIVER,  55.4  NILES  (1963  SURVEY)  FRON  HEAD  OF  ATCMAFALAYA  RIVER  VIA  AICHAFALAYA 
BASIN  MAIN  CHANNEL.  (STA.  0324012D.) 


GAGE.  AUTOHAT  I C  RECORDER  AND  STAFF. 


RECORDS 

;  AVAILABLE. 

DEC.  6 

,  irs  TO 

JUN.  20 

1,  1973  AND 

JAN.  9, 

1976  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST 

,  30.00 

FEET  ON  MAY  22,  1973.  LOWEST,  0.48 

FOOT  ON  OCT.  17, 

1976. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG  SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

6.00 

17.67 

13.86 

15.13 

9.87 

7.11 

6.33 

6.77 

2 

7.33 

F 

17.77 

12.69 

14.97 

9.80 

7.12 

6.24 

6.71 

3 

8.78 

F 

17.95 

12.10 

14.45 

9.51 

7.04 

6.19 

6.40 

4 

10.55 

17.83 

11.57 

14.17 

9.14 

6.95 

6.17 

5.96 

5 

11.52 

17.85  F 

11.13 

13.95 

8.97 

7.08 

6.05 

5.67 

6 

11.93 

17.84 

10.88 

13.96 

8.63  F  5.83 

7.02 

5.71 

5.33 

7 

12.33 

17.84  F 

10.86 

14.05 

8.21 

6.91 

5.42 

5.42 

8 

12.51 

18.03 

11.01 

14.12 

8.10 

6.77 

5.03 

5.60 

9 

12.50 

F 

20.75 

18.04 

11.00 

13.98 

7.65 

6.60 

4.87 

5.20 

10 

12.34 

20.89 

17.97 

11.24 

14.06 

7.14 

6.62 

4.64 

5.16 

11 

12.27 

20.94 

18.02 

11.36 

14.25 

6.81 

6.62 

4.75 

5.12 

12 

12.07 

20.95 

18.20 

11.86 

14.34  F 

17.43  F 

6.60 

6.67 

4.73 

4.94 

13 

12.25 

20.90 

18.45 

12.15 

14.12 

17.16 

6.72 

4.73 

4.36 

14 

12.30 

20.88 

18.47 

12.33 

13.80 

17.25 

6.79 

4.84 

4.46 

15 

12.<i1 

20.75 

18.62 

12.27 

14.23 

16.94 

6.77 

4.97 

4.41 

16 

13.02 

20.63 

18.50 

12.54 

14.15 

16.65 

6.82 

4.62 

4.00 

17 

13.46 

F  13.09 

20.39 

18.46 

13.03 

14.32 

16.20 

6.77 

4.14 

3.73 

18 

14.28 

13.37 

20.35 

18.60 

13.45 

14.33 

15.65 

6.35 

4.45 

3.67 

19 

14.87 

13.65 

20.33 

18.71 

14.53 

14.34 

15.33 

5.61 

4.20 

3.75 

20 

15.35 

14.17 

20.20 

18.74 

14.79 

14.63 

14.75 

5.22 

4.33 

3.78 

21 

15.95 

15.36 

20.17 

18.62 

15.00 

14.87 

14.40 

F  7.09 

5.23 

4.43 

3.73 

22 

16.15 

16.60 

20.15 

18.55 

15.22 

15.20 

’48 

5.17 

4.45 

3.32 

23 

16.45 

F  17.22 

20.09 

18.47 

15.35 

15.47 

4.67 

4.44 

2.76 

24 

16.80 

19.90 

18.42 

15.50 

15.74 

7.55 

4.58 

4.57 

2.50 

25 

17.26 

19.57  F 

18.60 

15.64 

15.80  F 

12.68 

7.64 

4.28 

5.10 

2.87 

26 

17.30 

19.40 

17.60 

15.73 

15.85 

7.64 

4.22 

5.57 

3.02 

27 

17.36 

19.22 

16.94 

15.72 

16.30 

7.47 

4.74 

5.95 

2.95 

28 

17.17 

18.74  F 

16.35 

15.66 

16.88 

11.08 

7.60 

5.07 

6.52 

2.83 

29 

17.06 

18.35 

15.53 

15.57 

17.00 

10.92 

7.40 

5.37 

6.72 

2.89 

30 

16.94 

18.14 

14.63 

15.50 

17.11 

10.50 

7.28 

5,73 

6.63 

3.25 

17.99 

15.36 

3.93 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

13.56 

14.78 

19.99 

17.91 

13.39 

14.85 

14.47 

8.57  7.32 

6.09 

5.23 

4.34 

MAX 

17.36 

17.22 

20.95 

18.74 

15.73 

17.11 

17.43 

9.87  7.64 

7.15 

6.72 

6.77 

NIN 

6.00 

13.09 

17.99 

14.63 

10.86 

13.80 

10.04 

6.60  5.83 

4.22 

4.14 

2.50 

DAYS 

30 

7 

23 

30 

31 

30 

15 

12  11 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  281 

F=NOT  AT  STATED  TINE 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  11.55. 

HIGHEST  STAGE  WAS  20.97  AT  1:30  A.N.  JN  MAR  12. 
LOWEST  STAGE  WAS  2.45  ON  DEC  24. 


u 

DAILY  STAGE  FOR  1989 

BLIND  TENSAS  CUT  BELOU  UPPER  GRAND  RIVER  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-14-26,  LONG.  91-33-S4.  ON  RIGHT  BANK,  ABOUT  300  FEET  BELOW  JUNCTION  WITH  U>P£R 
GRAND  RIVER,  68.4  MILES  (1963  SURVEY)  FROM  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA  ATCNAFALAYA 
BASIN  MAIN  channel.  (STA.  03315120.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AM)  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  DEC.  9,  1958  TO  JUNE  30,  19«)  AND  OCT.  2,  1974  TO  DATE.  PRIOR  TO  NOV, 
1964,  GAGE  WAS  ON  LEFT  BANK.  DISCHARGE,  1952  TO  1942,  AW)  INTERMITTENTLY,  1944  TO  1950,  1955 
TO  1%1,  AND  1968  TO  1979. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  23.80  FEET  ON  APR.  8,  1975.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD)  0.97  FOOT  ON  JUNE  24,  1964. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NCVD  (1976  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5.38 

13.32  16.30 

14.96 

12.13 

12.86 

14.63 

8.77 

4.27 

6.27 

5.50 

5,97 

2 

6.45 

12.n  16.37 

15.00 

11.14 

12.76 

14.78 

8.75 

4.40 

6.25 

5.47 

5.94 

3 

7.65 

12.47  16.47 

15.12 

10.64 

12.41 

14.98 

8.45 

4.44 

6.17 

5.38 

5,69 

4 

9.04 

11.93  16.63 

15.05 

10.23 

12.18 

15.19 

8.13 

4.53 

6.10 

5.39 

5,30 

5 

9.83 

11.55  16.75 

15.00 

9.93 

11.96 

15.30 

7.95 

4.72 

6.20 

5.33 

5.11 

6 

10.18 

11.30  16.83 

15.00 

9.57 

12.01 

15.26 

7.66 

5.02 

6.  *.9 

5.08 

4.79 

7 

10.45 

11.15  16.88 

15.02 

9.42 

12.04 

15.17 

7.32 

5.13 

6.10 

4.84 

4.88 

8 

10.63 

10.99  16.95 

15.10 

9.58 

12.12 

15.03 

7.18 

5.10 

5.95 

4.56 

5.10 

9 

10.64 

10.88  17.05 

15.11 

9.58 

11.98 

14.97 

6.85 

5.15 

5.80 

4.34 

4.85 

10 

10.55 

10.88  17.13 

15.05 

9.73 

12.00 

14.95 

6.45 

5.13 

5.85 

4.13 

4,77 

11 

10.55 

11.06  17.17 

15.09 

9.95 

12.14 

14.94 

6.15 

5.23 

5.83 

4.22 

4.78 

12 

10.40 

11.09  17.18 

15.20 

10.20 

12.20 

14.80 

5.89 

5.22 

5.88 

4.18 

4.65 

13 

10.52 

11.06  17.17 

15.36 

10.40 

12.06 

14.52 

5.71 

5.25 

5.90 

4.21 

4.07 

14 

10.60 

11.21  17.23 

15.40 

10.57 

11.85 

14.60 

5.57 

5.37 

5.95 

4.35 

4.15 

15 

10.82 

11.29  17.12 

15.54 

10.54 

12.15 

14.33 

5.39 

5.26 

5.96 

4.49 

4.12 

16 

11.11 

11.25  17.03 

15.46 

10.72 

12.07 

14.13 

5.20 

5.01 

6.04 

4.14 

3.72 

17 

11.44 

11.20  16.93 

15.44 

11.03 

12.17 

13.82 

5.12 

5.00 

6.03 

3.67 

3.51 

18 

12.00 

11.38  16.85 

15.55 

11.36 

12.20 

13.39 

4.93 

5.02 

5.64 

3.95 

3.W 

19 

12.45 

11.56  16.80 

15.65 

12.25 

12.20 

13.13 

4.53 

5.32 

4.99 

3.88 

3.54 

20 

12.85 

11.95  16.75 

15.64 

12.47 

12.39 

12.80 

4.28 

5.77 

4.62 

3.95 

3.49 

21 

13.27 

12.76  16.73 

15.60 

12.64 

12.59 

12.44 

4.12 

6.15 

4.63 

4.05 

3.47 

22 

13.47 

13.74  16.70 

15.54 

12.85 

12.82 

12.14 

4.20 

6.51 

4.60 

4.07 

3.07 

23 

13.75 

14.36  16.65 

15.52 

12.95 

13.02 

11.89 

4.32 

6.60 

4.17 

4.04 

2.50 

24 

14.00 

14.85  16.54 

15.47 

13.08 

13.23 

11.65 

4.16 

6.53 

4.07 

4.11 

2.27 

25 

14.32 

15.35  16.30 

15.25 

13.20 

13.31 

11.13 

4.10 

6.60 

3.82 

4.57 

2.62 

26 

14.35 

15.58  16.17 

14.90 

13.28 

13.37 

10.58 

4.00 

6.64 

3.75 

4.97 

2.77 

27 

14.40 

15.77  16.07 

14.39 

13.27 

13.70 

10.26 

3.99 

6.50 

4.17 

5.32 

2.70 

28 

14.33 

16.22  15.75 

13.95 

13.22 

14.17 

9.77 

3.97 

6.62 

4.47 

5.77 

2.62 

29 

14.30 

.  15.46 

13.38 

13.19 

14.34 

9.62 

3.99 

6.45 

4.73 

5.93 

2.72 

30 

14.23 

.  15.32 

12.70 

13.15 

14.50 

9.27 

4.12 

6.37 

5.04 

5.84 

3.07 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

11.54 

12.46  16.59 

15.05 

11.46 

12.63 

13.17 

5.66 

5.51 

5.37 

4.66 

3.98 

MAX 

14.40 

16.22  17.23 

15.65 

13.28 

14.50 

15.30 

8.77 

6.64 

6.27 

5.93 

5.97 

MIN 

5.38 

10.88  15.15 

12.70 

9.42 

11.85 

8.88 

3.97 

4.27 

3.75 

3.67 

2.27 

DAYS 

31 

28  31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  9.82. 

HIGHEST  STAGE  UAS  17.24  AT  1:45  P.M.  ON  MAR  11  AND  LATER  DATE(S). 
LOUEST  STAGE  WAS  2.18  ON  DEC  24. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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BAYOU  CHENE  BELOW  BAYOU  CHENE  CUT  {LA.> 

LOCATION.  LAY.  30-07-30,  LONG.  91-29-58.  NEAR  SOUTH  BANK  OF  BAYOU  CHENE  CUT.  (SIA.  03420120.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JAN.  23,  1976  TO  HAT  24,  1989. 

EXTREMES.  HIGHEST,  19.36  FEET  ON  APR.  26,  1979.  LOWEST,  MINUS  0.04  FOOT  ON  NOV.  12,  1987. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  2ER0  IS  AT  NCVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

1 

F 

12.20  F 

14.75 

13.68 

2 

12.64 

14.85  F 

13.69 

3 

12.90 

14.93  F 

13.80 

4 

15.07 

F 

9.49 

5 

F 

8.98 

15.17  F 

13.68 

9.30 

6 

8.60 

15.20 

13.67 

8.93 

7 

8.34 

15.27 

8.77 

8 

8.16 

15.30  F 

13.77 

8.85 

9 

8.19  F 

9.96 

15.40 

13.79 

8.87 

10 

8.24 

9.93 

15.47  F 

13.75 

8.96 

11 

10.05 

15.51  F 

13.80 

9.05 

12 

10.10 

15.53 

13.85 

9.25 

13 

F 

9.62 

10.11 

15.54 

9.42 

14 

10.25 

15.56 

9.57 

15 

10.30 

15.53 

9.58 

16 

10.35 

15.43 

9.72 

17 

10.30 

15.37 

10.05 

18 

F 

10.98 

10.44 

15.32 

10.34 

19 

10.58 

15.26  F 

14.10 

11.06 

20 

10.93 

15.21 

11.27 

21 

11.64 

15.17 

11.40 

22 

12.44 

15.16 

11.57 

23 

13.00 

15.11 

11.67 

24 

13.37 

15.03 

11.80 

25 

F 

13.08 

13.73  F 

14.85 

T 

26 

13.15 

F 

13.56 

27 

13.15 

28 

13.19 

29 

13.20  - 

30 

13.25  - 

. F 

13.98 

31 

F 

13.50  - 

13.85  - 

JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

10.91 

11.26 

15.14 

13.76 

9.95 

MAX 

13.50 

13.73 

15.56 

14.10 

11.80 

MIN 

8.16 

9.93 

13.85 

13.56 

8.77 

DAYS 

IS 

20 

27 

12 

21 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  95 
F=NOT  AT  STATED  TIME  T=TEMPORAR I LY  INOPERATIVE 

THE  WAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  12.33. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  15.57  AT  4:00  A.M.  ON  MAR  14. 
LOWEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED. 
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DAILY  STAGS  FOK  1909 


CHICOT  PASS  AT  WEST  FOtK  CHICOT  PASS  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30'03-39,  LONG.  91-29-00.  TOWER  ON  RIGHT  BANK  83.0  MILES  (1963  SURVEY)  FROM  HEAD 
OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA  ATCHAFALAYA  BASIN  MAIN  CHANNEL.  (STA.  0346509.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  10,  1959  TO  JUNE  30.  1973  AND  JULY  11.  1974  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  20.70  FEET  ON  MAY  26,  1973.  LOWEST,  1.73  FEET  ON  OCT.  18,  1967. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

6.10 

12.85 

15.14 

14.28 

11.95 

11.56 

13.91 

9.27 

5.40 

7.04 

6.35 

6.71 

2 

6.98 

12.44 

15.24 

14.30 

11.20 

11.63 

14.07 

9.14 

5.46 

7.03 

6.37 

6.68 

3 

7.98 

12.20 

15.31 

14.36 

10.77 

11.86 

14.20 

8.87 

5.47 

6.94 

6.23 

6.56 

4 

9.05 

11.72 

15.43 

14.30 

10.45 

11.87 

14.38 

8.57 

5.56 

6.88 

6.27 

6.14 

5 

9.79 

11.40 

15.56 

14.29 

10.25 

11.73 

14.45 

8.42 

5.74 

6.97 

6.27 

5.99 

6 

10.18 

11.20 

15.55 

14.25 

9.86 

11.72 

14.42 

8.15 

6.04 

6.99 

6.04 

5.73 

7 

10.40 

11.05 

15.63 

14.29 

9.70 

11.73 

14.36 

7.85 

6.13 

6.90 

5.87 

5.81 

8 

10.59 

10.90 

15.67 

14.34 

9.78 

11.84 

14.26 

7.74 

6.11 

6.76 

5.64 

5.95 

9 

10.57 

10.78 

15.77 

14.35 

9.82 

11.72 

14.20 

7.45 

6.15 

6.63 

5.37 

5.55 

10 

10.51 

10.77 

15.85 

14.32 

9.87 

11.70 

14.19 

7.15 

6.12 

6.68 

5.18 

5.60 

11 

10.53 

10.93 

15.87 

14.32 

9.94 

11.82 

14.17 

6.90 

6.21 

6.66 

5.27 

5.66 

12 

10.40 

10.95 

15.89 

14.40 

10.14 

11.85 

14.07 

6.73 

6.18 

6.73 

5.27 

5.52 

13 

10.49 

10.96 

15.90 

14.55 

10.32 

11.76 

13.85 

6.58 

6.22 

6.73 

5.30 

5.00 

14 

10.55 

11.10 

15.93 

14.60 

10.48 

11.60 

13.95 

6.47 

6.34 

6.75 

5.47 

5.12 

IS 

10.70 

11.15 

15.90 

14.69 

10.47 

11.88 

13.72 

6.31 

6.18 

6.80 

5.62 

5.12 

16 

10.95 

11.13 

15.85 

14.65 

10.60 

11.78 

13.54 

6.19 

5.95 

6.90 

5.20 

4.67 

17 

11.21 

11.08 

15.78 

14.68 

10.85 

11.85 

13.29 

6.14 

5.95 

6.89 

4.80 

4.57 

18 

11.65 

11.20 

15.70 

14.70 

11.10 

11.85 

12.95 

5.89 

5.98 

6.53 

5.08 

4.49 

19 

12.07 

11.36 

15.67 

14.73 

11.77 

11.85 

12.73 

5.54 

6.27 

5.92 

4.99 

4.61 

20 

12.41 

11.70 

15.63 

14.75 

11.97 

12.00 

12.47 

5.34 

6.62 

5.59 

5.03 

4.48 

21 

12.67 

12.36 

15.60 

14.70 

11.87 

12.15 

12.15 

5.21 

6.91 

5.64 

5.12 

4.49 

22 

12.85 

13.12 

15.60 

14.65 

11.71 

12.34 

11.90 

5.33 

7.21 

5.60 

5.15 

4.58 

23 

13.10 

13.57 

15.54 

14.64 

11.60 

12.52 

11.70 

5.48 

7.27 

5.26 

5.05  F 

3.75 

24 

13.35 

13.95 

15.46 

14.61 

11.50 

12.70 

11.53 

5.32 

7.16 

5.18 

5.12  F 

3.75 

25 

13.59 

14.32 

15.30 

14.45 

11.40 

12.80 

11.13 

5.23 

7.27 

4.89 

5.55 

3.74 

26 

13.65 

14.53 

15.20 

14.19 

11.31 

12.85 

10.66 

5.16 

7.33 

4.84 

5.88 

3.89 

27 

13.70 

14.70 

15.10 

13.84 

11.30 

13.12 

10.40 

5.16 

7.21 

5.23 

6.17 

3.85 

28 

13.64 

15.04 

14.89 

13.47 

11.35 

13.65 

10.03 

5.14 

7.28 

5.52 

6.62 

3.81 

29 

13.63  • 

14.70 

13.05 

11.36 

13.70 

9.85 

5.13 

7.17 

5.73 

6.65 

3.95 

30 

13.57  - 

14.56 

12.47 

11.40 

13.77 

9.59 

5.25 

7.08 

5.99 

6.56 

4.23 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

11.30 

12.09 

15.47 

14.31 

10.89 

12.17 

12.75 

6.53 

6.40 

6.28 

5.65 

5.00 

MAX 

13.70 

15.04 

15.93 

14.75 

11.97 

13.77 

14.45 

9.27 

7.33 

7.04 

6.65 

6.71 

KIN 

6.10 

10.77 

14.43 

12.47 

9.70 

11.56 

9.25 

5.13 

5.40 

4.84 

4.80 

3.74 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

365 

FsMOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  9.89. 

HIGHEST  STAGE  WAS  15.93  AT  8:00  A.M.  ON  MAR  14. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  3.57  ON  DEC  28. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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CHICOT  PASS  NEAR  MYETTE  POINT  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-53-33,  LONG.  91-26-U.  ON  RIGHT  BANK,  3/4  NILE  ABOVE  NYETTE  POINT,  95.4  NILES 
(1963  SURVEY)  FRON  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA  ATCHAFALAYA  BASIN  NAIN  CHANNEL. 

(STA.  03S4010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  NAR.  27,  1963  TO  DATE.  DISCHARGE,  INTERMITTENTLY,  1935  TO  1950,  1955 
TO  1961,  AND  1968  TO  1979. 

EXTREMES.  HIGHEST,  17.80  FEET  ON  NAY  24.  1973.  LOUEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  0.06  FOOT 
(DATE  UNDETERMINED)  IN  1976. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1981  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

nay 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

4.62 

10.36 

11.93 

11.42 

9.60 

9.86 

11.15 

7.52 

4.26 

5.60 

5.03 

5.23 

2 

5.31 

10.05 

12.07 

11.42 

9.04 

9.83 

11.26 

7.39 

4.25 

5.59 

5.10 

5.30 

3 

6.09 

9.86 

12.24 

11.46 

8.71 

9.70 

11.40 

7.10 

4.24 

5.50 

4.90 

5.10 

4 

6.88 

9.50 

12.34 

11.45 

8.44 

9.52 

11.57 

6.83 

4.33 

5.44 

5.00 

4.83 

5 

7.51 

9.23 

12.44 

11.40 

8.29 

9.37 

11.60 

6.70 

4.49 

5.53 

5.03 

4.75 

6 

7.88 

9.04 

12.43 

11.41 

7.87 

9.37 

11.62 

6.45 

4.76 

5.58 

4.86 

4.50 

7 

S.OS 

12.42 

11.40 

7.66 

9.33 

11.60 

6.20 

4.85 

5.50 

4.67 

4.57 

8 

8.17 

12.46 

11.45 

7.67 

9.39 

11.50 

6.10 

4.85 

5.36 

4.56 

4.74 

9 

8.17 

12.53 

11.45 

7.74 

9.33 

11.47 

5.87 

4.88 

5.23 

4.27 

4,30 

10 

8.16 

12.60 

11.40 

7.67 

9.28 

11.47 

5.65 

4.84 

5.32 

4.11 

4.37 

11 

8.22 

12.64 

11.36 

7.76 

9.35 

11.45 

5.42 

4.90 

5.30 

4.18 

4.50 

12 

8.13 

12.65 

11.45 

7.96 

9.39 

11.38 

5.30 

4.87 

5.33 

4.18 

4.40 

13 

8.15 

12.65 

11.57 

C.11 

9.35 

11.21 

5.17 

4.82 

5.32 

4.23 

3.87 

U 

8.20 

12.68 

11.63 

8.21 

9.28 

11.38 

5.09 

5.00 

5.38 

4.43 

4.00 

15 

8.31 

12.69 

11.65 

8.20 

9.47 

11.16 

4.96 

4.89 

5.47 

4.59 

4.07 

16 

8.50 

12.65 

11.70 

8.30 

9.34 

11.00 

4.85 

4.64 

5.59 

4.15 

3.75 

17 

8.70 

12.60 

11.69 

8.50 

9.37 

10.85 

4.80 

4.64 

5.58 

3.76 

18 

9.02 

12.56 

11.65 

8.70 

9.39 

10.62 

4.63 

4.68 

5.37 

4.04 

19 

9.37 

12.52 

11.69 

9.25 

9.37 

10.44 

4.31 

4.88 

4.70 

3.94 

20 

9.66 

12.48 

11.64 

9.45 

9.45 

10.22 

4.16 

5.13 

4.39 

3.94  F 

3.20 

21 

9.82 

12.45 

11.67 

9.57 

9.58 

9.95 

4.07 

5.46 

4.46 

4.00 

22 

10.11 

12.45 

11.63 

9.70 

9.73 

9.72 

4.20 

5.65 

4.46 

4.05 

23 

10.28 

12.40 

11.61 

9.79 

9.87 

9.54 

4.38 

5.70 

4.19 

3.94 

24 

10.45 

12.35 

11.60 

9.89 

10.04 

9.37 

4.23 

5.56 

4.09 

3.94 

25 

10.66 

12.25 

11.50 

9.98 

10.13 

9.06 

4.13 

5.65 

3.89 

4.34  F 

2.49 

26 

10.72 

11.42 

12.15 

11.35 

10.05 

10.19 

8.73 

4.07 

5.73 

3.83 

4.57 

2.66 

27 

10.77 

11.58 

12.10 

11.09 

10.00 

10.40 

8.44 

4.07 

5.62 

3.90 

4.80 

2.67 

28 

10.77 

11.78 

11.90 

10.84 

9.99 

10.85 

8.13 

4.02 

5.69 

4.02 

5.13 

2.67 

29 

10.78 

11.78 

10.52 

9.96 

11.00 

7.93 

3.98 

5.60 

4.20 

5.31 

2.75 

30 

10.74 

11.73 

10.10 

9.95 

11.07 

7.70 

4.09 

5.61 

4.75 

5.15 

2,94 

11.56 

5.01  • 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

8.80 

10.31 

12.35 

11.41 

8.90 

9.72 

10.33 

5.16 

5.02 

4.96 

4.47 

3.97 

MAX 

10.78 

11.78 

12.69 

11.70 

10.05 

11.07 

11.62 

7.52 

5.73 

5.60 

5.31 

5.30 

MIN 

4.62 

9.04 

11.56 

10.10 

7.66 

9.28 

7.40 

3.98 

4.24 

3.63 

3.76 

2.49 

DAYS 

31 

9 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

24 

THE  TOTAL  NUmER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  339 

F^NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  7.88. 

HIGHEST  STAGE  WAS  12.70  AT  1:00  A.N.  ON  NAR  15. 

LOUEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  2.45  ON  DEC  25. 
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DAILY  STAGE  FM  tM9 


GUANO  LAKE  AT  CMAKENTON  FLOODGATE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-S4-08,  LONG.  91-3M2.  ON  NOHTHEAST  UALL  IN  FORENAT  OF  THE  STRUCTURE. 

(STA.  0355013.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  6,  1974  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  16.20  FEET  ON  APR.  22  AND  23.  1975.  LOWEST,  0.80  FOOT  ON  OCT.  10.  1976. 

DAILY  SEVEN  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  H.L.G.  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

HOV 

DEC 

1 

5.0 

10.7 

12.5 

11.9 

10.3 

10.3 

10.4 

6.6 

3.2 

4.7 

4.4 

4.6 

2 

5.5 

10.5 

12.6 

11.8 

9.6 

10.2 

10.5 

6.6 

3.3 

4.8 

4.4 

4.6 

3 

5.7 

10.3 

12.7 

11.9 

9.3 

10.2 

10.5 

6.5 

3.2 

4.8 

4.5 

4.6 

4 

7.0 

10.0 

12.8 

11.9 

9.1 

10.2 

10.8 

6.4 

3.4 

4.7 

4.5 

4.4 

5 

7.8 

9.8 

12.9 

12.0 

9.0 

10.1 

11.0 

6.1 

3.3 

4.8 

4.5 

4.3 

6 

8.2 

9.6 

12.9 

12.0 

8.5 

10.0 

11.0 

6.0 

3.6 

4.8 

4.4 

4.2 

7 

8.3 

9.4 

12.9 

11.8 

8.2 

9.9 

10.9 

5.6 

3.7 

4.8 

4.3 

4.1 

8 

8.3 

9.3 

13.0 

11.8 

8.2 

9.9 

10.8 

5.8 

3.8 

4.8 

4.0 

4.3 

9 

8.3 

9.0 

13.0 

11.8 

8.2 

8.6 

10.7 

5.7 

3.8 

4.6 

5.9 

4.1 

10 

8.5 

9.0 

13.1 

12.0 

8.2 

8.5 

10.7 

5.6 

3.8 

4.5 

4.1 

4.1 

11 

8.5 

9.0 

13.2 

11.8 

8.3 

8.5 

10.7 

5.3 

3.9 

4.6 

4.1 

4.1 

12 

8.4 

9.0 

13.3 

12.0 

8.3 

8.5 

10.6 

4.8 

3.9 

4.7 

4.1 

4.1 

13 

8.3 

9.0 

13.3 

12.1 

8.3 

8.6 

10.5 

4.7 

3.9 

4.7 

3.9 

3.9 

14 

8.5 

9.1 

13.3 

12.3 

8.3 

8.4 

10.5 

4.4 

4.0 

4.7 

3.7 

3.4 

15 

8.6 

9.1 

13.3 

12.2 

8.5 

8.5 

10.5 

4.2 

4.0 

4.7 

3.6 

3.2 

16 

8.8 

9.2 

13.3 

8.6 

8.4 

10.3 

4.1 

3.9 

4.6 

3.7 

3.1 

17 

9.0 

9.1 

13.1 

12.3 

8.9 

8.5 

10.2 

4.3 

3.9 

4.7 

3.2 

3.1 

18 

9.3 

9.2 

13.1 

12.3 

9.0 

8.5 

10.0 

3.7 

3.8 

4.7 

3.0 

2.8 

19 

9.5 

9.3 

13.1 

12.3 

9.5 

8.6 

9.6 

3.6 

3.8 

4.3 

3.0 

2.7 

20 

9.7 

9.5 

13.1 

12.3 

9.7 

8.7 

9.3 

3.4 

3.7 

3.9 

3.0 

2.6 

21 

10.0 

9.8 

13.0 

12.3 

9.8 

8.8 

9.2 

3.3 

3.6 

4.1 

3.1 

2.6 

22 

10.3 

9.9 

13.0 

12.2 

10.0 

8.9 

8.9 

3.3 

4.2 

4.1 

3.1 

2.6 

23 

10.5 

10.3 

13.0 

12.2 

10.2 

9.0 

8.8 

3.1 

4.6 

3.9 

3.0 

2.6 

24 

10.6 

10.8 

12.9 

12.2 

10.3 

9.2 

8.6 

3.1 

4.9 

3.3 

3.0 

2.6 

25 

10.9 

11.3 

12.8 

12.1 

10.3 

9.3 

8.4 

3.1 

4.8 

3.2 

3.7 

2.4 

26 

11.0 

11.5 

12.7 

11.8 

10.3 

9.3 

8.0 

3.1 

4.9 

3.6 

3.9 

2.0 

27 

11.1 

11.8 

12.6 

11.7 

10.4 

9.4 

7.5 

3.1 

4.8 

3.5 

4.2 

2.0 

28 

11.1 

12.3 

12.4 

11.5 

10.4 

9.8 

7.6 

2.9 

4.9 

3.6 

4.5 

2.0 

29 

11.1  - 

12.2 

11.1 

10.3 

10.0 

7.4 

2.9 

4.9 

3.7 

4.6 

2.0 

30 

11.0  - 

12.3 

10.9 

10.3 

10.2 

7.2 

2.9 

4.8 

4.1 

4.6 

2.0 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

9.0 

9.9 

12.9 

11.9 

9.3 

9.2 

9.6 

4.4 

4.0 

4.3 

3.9 

3.3 

nnx 

11.1 

12.3 

13.3 

12.3 

10.4 

10.3 

11.0 

6.6 

4.9 

4.8 

4.6 

4.6 

MIN 

5.0 

9.0 

12.2 

10.9 

8.2 

8.4 

6.7 

2.9 

3.2 

3.2 

3.0 

2.0 

DATS 

31 

28 

31 

29 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUFBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  364 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  7.6. 

HIGHEST  STAGE  HAS  13.3  ON  MAR  12  AND  LATER  DATE(S). 
LOWEST  STAGE  HAS  2.0  ON  DEC  26  AND  LATER  DATE(S). 


DAILY  STAGE  FOIt  1909 
GRAND  LAKE  AT  CNARENTOM,  LA 
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LOCATION.  LAT.  29-SA-20,  LONG.  91-31-26.  ON  THE  NORTHEAST  WALL  OF  CHAREHTON  FLOODGATE. 

<STA.  0555513.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1980  GAGE  ZERO  WAS  NIMiS  0.94  FOOT  NGVD. 

RECOI»S  AVAILABLE.  STAGE.  FEB.  18,  1932  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  17.99  FEET  ON  NAT  24  AND  25.  1973.  LOWEST,  MINUS  1.84  FEET  ON  JAN.  19,  1940. 
EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

15  AT  NGVD 

(1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3.77 

9.45 

11.07 

10.57 

8.87 

9.00 

6.66  F 

3.25 

4.57 

3.95 

4.17 

2 

4.37 

9.15 

11.18 

10.54 

8.31 

8.97 

6.63 

3.27 

4.57 

4.04 

3 

5.05 

8.93 

11.30 

10.56 

7.94 

8.88 

6.35 

3.33 

4.49 

3.86 

4 

5.78 

8.63 

11.41 

10.55 

7.64 

8.70 

6.10 

3.37 

4.44 

3.93 

5 

6.43 

8.32 

11.50 

10.56 

7.43 

8.55 

5.93 

3.53 

4.48 

3.94 

6 

6.80 

8.11 

11.56 

10.49 

7.14 

8.55 

5.73 

3.55 

4.52 

3.78 

7 

6.96 

7.95 

11.67 

10.50 

6.88 

8.48 

5.47 

3.72 

4.45 

3.73 

8 

7.13 

7.82 

11.74 

10.50 

6.82 

8.50 

5.37 

3.72 

4.38 

3.50 

9 

7.16 

7.70 

11.79 

10.58 

6.84 

8.48 

5.17 

3.73 

4.25 

3.28 

10 

7.15 

7.63 

11.85 

10.55 

6.84 

8.40  F 

10.70 

4.93 

3.67 

4.27 

3.09 

11 

7.20 

7.67 

11.95 

10.50 

6.86 

8.42 

10.70 

4.69 

3.74 

4.25 

3.14 

12 

7.14 

7.71 

11.93 

10.57 

6.99 

8.45 

10.64 

4.53 

3.77 

4.30 

3.15 

13 

7.20 

7.74 

11.95 

10.65 

7.11 

8.43 

10.48 

4.37 

3.76 

4.29 

3.19 

14 

7.26 

7.77 

11.96 

10.72 

7.27 

8.35 

10.66 

4.24 

3.96 

4.52 

3.35 

15 

7.34 

7.81 

11.97 

10.82 

7.29 

8.58 

10.44 

4.13 

3.94 

4.40 

3.49 

16 

7.49 

7.80 

11.95 

7.34 

8.47 

10.31 

3.97 

3.75 

4.48 

3.28 

17 

7.66 

7.77 

11.88 

7.51 

8.45  F 

10.00 

3.91 

3.70 

4.45 

2.69 

18 

7.92 

7.80 

11.83 

7.72 

8.46 

9.83 

3.74 

4.27 

2.87  F 

2.44 

19 

8.31 

7.86 

11.77 

8.20 

8.44 

9.59 

3.89 

3.72 

2.84 

2.60 

20 

8.62 

8.09 

11.74 

8.43 

8.53 

9.42 

4.15 

3.33 

2.87 

2.43 

21 

8.80 

8.50 

11.67 

8.56 

8.65 

9.15 

4.40 

3,37 

2.95 

2.46 

22 

9.00 

8.98 

11.68 

8.68 

8.77 

8.90 

4.58 

3.38 

2.97 

2.22 

23 

9.18 

9.35 

11.61 

8.80 

8.94 

8.72 

4.70 

3.14 

2.95  F 

1.89 

24 

9.37 

9.74 

11.56  F 

1C. 78 

8.90 

9.12 

8.56 

4.61 

3.03 

2.90 

25 

9.61 

10.07 

11.45 

10.69 

9.00 

9.21 

8.28 

4.64 

2.85 

3.24  F 

1.63 

26 

9.70 

10.36 

11.36 

10.54 

9.10 

9.29 

7.95 

4.70 

2,77 

3.53 

1.87 

27 

9.78 

10.58 

11.29 

10.29 

9.14 

9.49 

7.67 

4.65 

2.97 

3.80 

1,87 

28 

9.80 

10.87 

11.13 

10.03 

9.12 

10.00 

7.37 

4.69 

3.24 

4.12 

1.86 

29 

9.81 

10.96 

9.71 

9.10 

7.14 

4.68 

3.44 

4.18 

2.00 

30 

9.79 

10,90 

9.30 

9.09 

6.95 

4.61 

3.65 

4.09 

2.14 

31 

9.66 

10.72 

9.05 

6.67 

2.74 

THE  FaLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

7.78 

8.58 

11.56 

10.45 

8.00 

8.73 

9.10 

5.19 

3.99 

3.93 

3.42 

2.31 

MAX 

9.81 

10.87 

11.97 

10.82 

9.14 

10.00 

10.70 

6.66 

4.70 

4.57 

4.18 

4.17 

MIN 

3.77 

7.63 

10.72 

9.30 

6.82 

8.35 

6.67 

3.91 

3.25 

2.77 

2.69 

1.63 

DATS 

31 

28 

31 

22 

31 

28 

22 

17 

30 

31 

30 

14 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  315 

F»NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  7.07. 

HIGHEST  STAGE  WAS  11.98  AT  1:00  A.N.  ON  MAR  15. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INOWPLETE  RECORD)  WAS  1.63  ON  DEC  25. 


M 

DAILY  STAGE  FOA  1969 
KEEL80AT  PASS  BELOU  LAKE  CMIO)'  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-02-19,  LONG.  91-27-22.  ON  RIGHT  BANK.  ABOUT  ONE  NILE  ABOVE  NOUTK,  84  NILES 
(1963  SURVEY)  FRCN  MEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA  ATCHAFALAYA  BASIN  NAIN  CHANNEL. 

(STA.  0361509.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORNATION.  GAGE  ZERO  PRIOR  TO  1971  WAS  NIHUS  0.13  FOOT,  HGVD. 


RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  HAY  1928  TO  DEC.  1965,  At®  JAN.  1971  TO  DATE.  DISCHARGE, 
INTERNITTENTLY,  1944  TO  1950,  AND  1955  TO  1961. 


EXTRENES. 

(PRESENT  DATUN) 

HIGHEST, 

(FRON  INCONPLETE  RECORD) 

18.23  FEET 

ON  NAY  24, 

1973. 

LOWEST, 

0.23  FOOT  ON  DEC.  24,  1989. 

DAILY  EIGHT  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NCVD 

(1966  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

6.35 

6.91 

6.58 

6.08 

7.15 

5.05 

2.38 

3.19 

2.49 

2.61 

2 

F  2.49 

6.32 

7.13 

7.62 

6.39 

6.12 

7.20 

5.08 

2.37 

3.16 

2.67 

2.62 

3 

2.60 

6.25 

7.44 

7.57 

6.10 

6.28 

7.29 

4.90 

2.34 

3.13 

2.70 

2.58 

4 

2.80 

6.07 

7.61 

7.50 

5.92 

6.20 

7.42 

4.73 

2.29 

3.10 

2.68 

2.59 

5 

2.98 

5.93 

7.75 

7.47 

5.85 

6.12 

7.53 

4.54 

2.35 

3.07 

2.67 

2.54 

6 

3.36 

5.79 

7.86 

7.40 

5.60 

6.20 

7.58 

4.39 

2.46 

3.04 

2.69 

2.50 

7 

3.68 

5.63 

7.92 

7.32 

5.37 

6.09 

7.64 

4.20 

2.59 

3.05 

2.73 

2.59 

8 

3.86 

5.50 

7.98 

7.30 

5.17 

6.03 

7.61 

4.10 

2.65 

3.02 

2.88 

2.55 

9 

4.00 

5.38 

8.10 

7.30 

5.01 

6.05 

7.55 

3.95 

2.71 

3.03 

2.90 

2.52 

10 

4.10 

5.30 

8.18 

7.26 

4.87 

5.98 

7.50 

3.80 

2.73 

2.99 

2.82 

2.50 

11 

4.27 

5.20 

8.30 

7.20 

4.80 

5.90 

7.47 

3.60 

2.74 

2.96 

2.70 

2.47 

12 

4.39 

5.17 

8.37 

7.18 

4.73 

5.87 

7.45 

3.47 

2.92 

2.94 

2.58 

2.35 

13 

4.43 

5.15 

8.48 

7.18 

4.70 

5.82 

7.40 

3.36  F 

2.90 

2.95 

2.53 

2.38 

14 

4.53 

5.17 

8.50 

7.22 

4.85 

5.80 

7.73 

3.25 

2.88 

2.96 

2.55 

2.17 

15 

4.60 

5.25 

8.58 

7.30 

4.84 

5.95 

7.60 

3.14 

2.95 

2.97 

2.75 

2.11 

16 

4.62 

5.18 

8.60 

7.35 

4.85 

5.91 

7.47 

3.06 

2.88 

3.05 

2.77 

2.00 

17 

4.69 

5.14 

8.62 

7.38 

4.89 

5.82 

7.30 

2.99 

2.82 

3.12 

2.69 

1.70 

18 

4.73 

5.11 

8.61 

7.40 

4.95 

5.79 

7.15 

2.92 

2.75 

3.10 

2.50 

1.55 

19 

4.92 

5.10 

8.58 

7.40 

5.30 

5.75 

6.99 

2.87 

2.71 

3.07 

2.37 

1.60 

20 

5.13 

5.15 

8.52 

7.40 

5.44 

5.75 

6.81 

2.74 

2.70 

2.99 

2.20 

1.51 

21 

5.26 

5.25 

8.50 

7.40 

5.50 

5.78 

6.73 

2.60 

2.75 

2.82 

2.11 

1.42 

22 

5.37 

5.31 

8.47 

7.39 

5.63 

5.82 

6.53 

2.51 

2.82 

2.69 

2.10 

1.15 

23 

5.52 

5.45 

8.46 

7.39 

5.70 

5.90 

6.38 

2.50 

2.89 

2.57 

2.20 

0.60 

24 

5.70 

5.66 

8.42 

7.40 

5.80 

5.99 

6.30 

2.57 

2.85 

2.42 

2.10 

0.40 

25 

5.78 

5.85 

8.36 

7.40 

5.90 

6.08 

6.1? 

2.57 

2.87 

2.28 

2.04 

0.48 

26 

5.90 

6.15 

8.31 

7.37 

5.99 

6.20 

5.97 

2.50 

2.87 

2.09 

2.18 

0.94 

27 

6.05 

6.38 

8.20 

7.27 

6.02 

6.30 

5.72 

2.40 

2.90 

2.02 

2.35 

1.00 

28 

6.20 

6.63 

8.11 

7.15 

6.03 

7.05 

5.56 

2.36 

2.90 

2.14 

2.50 

1.10 

29 

6.21  -- 

8.02 

7.00 

6.03 

7.11 

5.40 

2.50 

3.02 

2.28 

2.55 

1.40 

30 

6.30  -- 

8.02 

6.82 

6.05 

7.15 

5.22 

2.41 

3.14 

2.38 

2.63 

1.60 

31 

6.05 

2.43  ■ 

2.09 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

NEAN 

4.69 

5.60 

8.16 

7.34 

5.51 

6.10 

6.87 

3.34 

2.74 

2.81 

2.52 

1.86 

NAX 

6.32 

6.63 

8.62 

7.79 

6.58 

7.15 

7.73 

5.08 

3.14 

3.19 

2.90 

2.62 

NIH 

2.49 

5.10 

6.91 

6.82 

4.70 

5.75 

5.07 

2.36 

2.29 

2.02 

2.04 

0.40 

DAYS 

30 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUWER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  364 

F»NOT  AT  STATED  TINE 

THE  HEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  4.79. 

HIGHEST  STAGE  HAS  8.64  AT  3:00  P.N.  ON  NAR  17. 
LOWEST  STAGE  WAS  0.23  OH  DEC  24. 


DAILY  ST ACE  fOK  1989 
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SIX  HUE  LAKE  ABOVE  CONTROL  STRUCTURE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-48-35,  LONG.  91-24-43.  AT  SIX  NILE  LAKE  BOAT  LAUNCH,  ABOUT  4500  FEET  NORTH 
OF  UAX  LAKE  OUTLET  CONTROL  STRUCTURE.  OPPOSITE  NILE  103  (1963  SURVEY)  FRON  HEAD  OF  ATCHAFALAYA 
RIVER  VIA  ATCHAFALAYA  BASIN  MAIN  CHANNEL.  (STA.  0363010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  KT.  6,  1988  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  10.40  FEET  ON  MAR.  14,  1989.  LOWEST,  0.85  FOOT  ON  DEC.  24,  1989. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

1 

3.25 

9.66 

9.35 

7.80 

8.04 

9.22 

6.12 

3.04 

3.92 

3.49 

3.68 

2 

8.20 

9.83 

9.36 

7.30 

8.01 

9.35 

5.85 

3.00 

3.90 

3.59 

3.69 

3 

8.11 

9.94 

9.40 

7.03 

7.88 

9.45 

5.56 

2.94 

3.83 

3.37 

3.49 

4 

7.92 

10.03 

9.41 

6.78 

7.71 

9.59 

5.32 

3.07 

3.79 

3.49 

3.25 

5 

7.82 

10.12 

9.29 

6.71 

7.61 

9.63 

5.15 

3.21 

3.89 

3.55 

3.19 

6 

10.08 

9.22 

6.33 

7.57 

9.63 

4.91 

3.44 

3,96 

3.42 

2.98 

7 

10.10 

9.24 

6.15 

7.54 

9.60 

4.69 

3.51 

3.89 

3.29 

3.06 

8 

10.13 

9.26 

6.15 

7.69 

9.54 

4.58 

3.49 

3.75 

3.15 

3.19 

9 

10.15 

9.33 

6.23 

7.77 

9.53 

4.33 

3.51 

3.63 

2.83 

2.74 

10 

10.21 

9.27 

6.14 

7.70 

9.56 

4.15 

3.46 

3.71 

2.69 

2.83 

11 

6.84 

10.25 

9.18 

6.13 

7.76 

9.55 

3.94 

3.53 

3.65 

2.75 

2.96 

12 

6.84 

10.28 

9.24 

6.24 

7.77 

9.48 

3.87 

3.50 

3.71 

2.76 

2.86 

13 

6.88 

10.29 

9.30 

6.38 

7.73 

9.17 

3.75 

3.50 

3.67 

2.79 

2.40 

14 

6.97 

10.35 

9.35 

6.51 

7.62 

9.32 

3.71 

3.64 

3.64 

3.02 

2.57 

15 

7.02 

10.37 

9.40 

6.52 

7.83 

9.16 

3.60 

3.39 

3.76 

3.18 

2.63 

16 

7.02 

10.35 

9.40 

6.61 

7.66 

9.00 

3.50 

3.15 

3.89 

2.69 

2.19 

17 

6.99 

10.32 

9.42 

6.83 

7.67 

8.83 

3.45 

3.15 

3.91 

2.39 

2.19 

18 

6.99 

10.30 

9.45 

6.96 

7.67 

8.64 

3.30 

3.22 

3.62 

2.66 

2.14 

19 

7.58 

7.07 

10.25 

9.50 

7.47 

..65 

8.49 

3.02 

3.47 

3.18 

2.54 

2.22 

20 

7.91 

7.31 

10.24 

9.47 

7.62 

7.70 

8.31 

2.93 

3.69 

2.92 

2.52 

1.99 

21 

8.11 

7.75 

10.22 

9.44 

7.73 

7.80 

8.05 

2.88 

3.94 

2.99 

2.57 

2.00 

22 

8.33 

8.17 

10.20 

9.43 

7.82 

7.89 

7.84 

3.00 

2.97 

2.63 

1.66 

23 

8.57 

8.43 

10.11 

9.42 

7.92 

8.06 

7.69 

3.21 

2.75 

2.46 

1.13 

24 

8.65 

8.69 

10.06 

9.41 

8.00 

8.22 

7.51 

3.07 

2.65 

2.47 

0.85 

25 

8.66 

8.96 

9.98 

9.34 

8.07 

8.29 

7.25 

2.96 

2.44 

2.85 

1.31 

26 

8.67 

9.12 

9.91 

9.20 

8.14 

8.35 

6.94 

2.92 

2.41 

3.10 

1.48 

27 

8.63 

9.28 

9.87 

8.99 

8.17 

8.57 

6.72 

2.94 

2.63 

3.33 

1.50 

28 

8.51 

9.53 

9.75 

8.79 

8.13 

8.94 

6.48 

2.85 

2.86 

3.71 

1.50 

29 

9.66 

8.54 

8.16 

9,05 

6.34 

2.80 

3.04 

3.66 

1.68 

30 

9.61 

8.17 

8.16 

6.15 

2.89 

3.24 

3.54 

1.95 

2.80 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

7.90 

7.81 

10.07 

9.25 

7.17 

7.92 

8.45 

3.82 

3.37 

3.41 

3.02 

2,39 

MAX 

8.67 

9.53 

10.37 

9.50 

8.17 

9.05 

9.63 

6.12 

3.94 

3.96 

3.71 

3.69 

MIN 

3.25 

6.84 

9.49 

8.17 

6.13 

7.54 

5.88 

2.80 

2.94 

2.41 

2.39 

0.85 

DAYS 

11 

22 

31 

30 

31 

29 

31 

31 

21 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  329 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  6.15. 

HIGWST  STAGE  WAS  10.40  AT  2:00  A.K.  ON  MAR  14. 
LOWEST  STAGE  WAS  0.85  ON  DEC  24. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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SIX  MILE  LAKE  NEAR  VEROUHVILLE,  LA. 

LOCATION.  UT.  29-A5-49,  LONG.  91-23-35.  ON  UEST  BANK  IN  VERDCNVILLE  CANAL,  OPPOSITE  NILE  105.2 
(1963  SURVEY),  FROM  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA  ATCHAFALAYA  BASIN  MAIN  CHANNEL.  (STA.  0364510.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JULY  6,  1933  TO  DATE.  GAGE  HAS  BEEN  LOCATED  IN  CYPRESS  PASS  AT  CYPRESS 
ISLAND  DURING  PERIOD  OF  RECORD.  DISCHARGE.  INTERMITTENTLY,  1957  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  15.22  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  MAY  24  AND  25,  1973.  LJHE5T,  MINUS  2.23 
FEET  ON  OCT.  18.  1948. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.19 

4.65 

5.76 

5.54 

4.48 

4.92 

5.87 

5.02 

1.60 

1.75 

2 

1.39 

4.45 

6.00 

5.79 

4.10 

5.00 

6.00 

3.93 

1.97 

1.74 

3 

1.84 

4.36 

6.15 

5.75 

4.20 

4.96 

5.97 

3.45 

1.35 

1.25 

4 

2.01 

3.93 

6.36 

5.88 

4.25 

4.97 

6.12 

3.20 

1.87 

1.42 

5 

2.74 

3.98 

6.45 

5.64 

4.70 

4.94 

6.00 

2.94 

2.23 

1.53 

6 

3.31 

3.90 

6.17 

5.48 

3.62 

4.62 

5.95 

2.55 

2.18 

1.38 

7 

3.25 

3.70 

6.20 

5.64 

3.60 

4.50 

5.89 

2.40 

1.95 

1.37 

8 

3.48 

3.75 

6.29 

5.76 

3.65 

5.39 

5.81 

2.48 

1.97 

1.14 

9 

3.16 

3.24 

6.28 

5.70 

4.05 

4.32 

5.83 

2.38 

1.04 

0.40 

10 

3.75 

3.47 

6.35 

5.47 

3.09 

4.25 

5.97 

2.55 

1.15 

0.94 

11 

3.58 

3.56 

6.43 

5.33 

2.87 

4.59 

5.96 

2.35 

1.36 

1.30 

12 

3.53 

3.40 

6.44 

5.53 

3.08 

4.54 

5.86 

2.59 

1.47 

0.90 

13 

3.28 

3.55 

6.45 

5.65 

3.37 

4.60 

5.74 

2.50 

1.57 

0.66 

14 

3.17 

3.59 

6.52 

5.73 

3.58 

4.61 

6.00 

2.65 

f 

2.71 

2.07 

1.30 

15 

3.07 

3.60 

6.63 

5.80 

3.60 

4.70 

5.77 

2.52 

2.25 

2.32 

1.63 

16 

3.14 

3.59 

6.59 

5.75 

3.84 

4.21 

5.66 

2.55 

2.57 

0.94 

0.59 

17 

3.28 

3.48 

6.60 

5.84 

4.25 

4.44 

5.44 

2.55 

2.51 

1.30 

1.23 

18 

3.55 

3.57 

6.56 

5.84 

4.34 

4.53 

5.37 

2.31 

1.90 

1.75 

1.07 

19 

3.93 

3.69 

6.45 

5.85 

4.82 

4.53 

5.27 

2.00 

1.26 

1.49 

1.16 

20 

4.12 

4.20 

6.47 

5.74 

4.63 

4.38 

5.05 

2.12 

1.51 

1.20 

0.35 

21 

3.93 

4.38 

6.47 

5.72 

4.70 

4.60 

4.73 

2.15  F 

2.75 

1.65 

1.22 

0.54 

22 

4.45 

4.30 

6.39 

5.83 

4.65 

4.59 

4.71 

2.40 

1.60 

1.43 

-0,40 

23 

4.55 

4.38 

6.36 

5.89 

4.67 

4.79 

4.65 

2.73 

1.47 

0.45  F 

-0.79 

24 

4.75 

4.68 

6.34 

5.84 

4.73 

4.90 

4.40 

2.50 

1.39 

0.79 

25 

4.77 

4.97 

6.27 

5.75 

4.87 

4.97 

4.20 

2.23 

1.15 

1.40  F 

-0.30 

26 

4.80 

5.18 

6.22 

5.58 

4.94 

5.08 

4.18 

2.35 

1.20 

1.37 

0.05 

27 

4.80 

5.42 

6.16 

5.38 

4.72 

5.57 

4.07 

2.41 

1.21 

1.49 

0.25 

28 

4.80 

5.69 

6.06 

5.24 

4.54 

6.05 

3.91 

2.17 

1.50 

1.82 

0.35 

29 

4.87 

6.01 

5.06 

4.60 

5.91 

3.98 

2.14 

1.55 

1.20 

0.77 

30 

4.78 

5.98 

4.70 

4,77 

5.87 

3.92 

2.09 

1.75 

1.17 

1.16 

3.70 

2.12  ■ 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

3.63 

4.09 

6.30 

5.62 

4.20 

4.84 

5.23 

2.59 

2.75 

1.74 

1.50 

0.89 

MAX 

5.33 

5.69 

6.63 

5.89 

4.94 

6.05 

6.12 

5.02 

2.75 

2.71 

2.32 

1.84 

MIN 

1.19 

3.24 

5.74 

4.70 

2.67 

4.21 

3.70 

1.99 

2.75 

1.15 

0.45 

-0.79 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

1 

18 

30 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  MAS  322 

F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  Tffi  TEAR  WAS  3.78. 

HIGHEST  STAGE  WAS  6.73  AT  7:00  P.M.  ON  MAR  14. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  0.79  ON  DEC  23. 
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DAILY  STAGE  fO*  1989 
UAX  LAKE  OUTLET  AT  CALUMET,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-42-09,  LONG.  91-22-07.  ON  WEST  SIDE  OF  EAST  CALUMET  FLOOOGATE,  DOWNSTREAM  END, 
ABOUT  9.6  MILES  WEST  OF  MORGAN  CITY,  LA.,  AND  111.1  MILES  (1963  StNtVEY)  FROM  HEAD  OF  ATCHAFALAYA 
RIVER  VIA  ATCHAFALAYA  BASIN  MAIN  CHANNEL.  (STA.  D372010.> 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

DISCHARGE  RANGE.  AT  MILE  111.4  (1963  SURVEY),  BETWEEN  U.S.  HIGHWAY  90  BRIDGE  AND  SOUTHERN  PACIFIC 
RAILROAD  BRIDGE. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  HAY  14,  1942  TO  DATE.  THE  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL 
TINES  DURING  PERIOD  OF  RECORD.  DISCHARGE,  1942  TO  1946,  1949  TO  1955,  AND  INTERMITTENTLY,  1957 
TO  DATE. 

EXTREKS.  HIGHEST,  11.16  FEET  ON  MAY  27,  1973.  LOWEST,  MINUS  2.68  FEET  ON  OCT.  %  1948. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO,  MINUS  0.14  FOOT,  NGVD  (1983  AOJ.) 


OAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

(KT 

NOV 

DEC 

1 

0.60 

3.05 

4.04 

3.85 

2.91 

3.55 

4.45 

4.65 

1.99 

1.91 

1.07 

1.05 

2 

0.65 

2.85 

4.30 

4.20 

2.69 

3.70 

4.50 

3.29 

1.72 

1.76 

1.42 

1.04 

3 

0.90 

2.80 

4.43 

4.10 

2.87 

3.70 

4.45 

2.85 

1.43 

1.54 

0.87 

0.44 

4 

0.83 

2.35 

4.63 

4.30 

3.35 

3.85 

4.50 

2.59 

1.83 

1.50 

1.52 

0.95 

5 

1.45 

2.53 

4.77 

3.88 

3.65 

3.85 

4.37 

2.34 

2.10 

1.90 

1.77 

1.10 

6 

2.04 

2.47 

4.35 

3.80 

2.65 

3.40 

4.29 

1.94 

2.30 

2.18 

1.95 

1.05 

7 

1.93 

2.25 

4.35 

4.00 

2.70 

3.35 

4.23 

1.85 

2.34 

2.15 

1.78 

0.96 

8 

2.12 

2.47 

4.46 

4.25 

2.93 

4.55 

4.10 

1.95 

2.24 

1.65 

1.77 

0.47 

9 

1.80 

1.85 

4.42 

4.10 

3.30 

2.98 

4.14 

1.90 

2.22 

1.75 

0.55 

-0.17 

10 

2.60 

2.20 

4.50 

3.62 

2.06 

2.95 

4.30 

2.02 

2.19 

2.11 

0.77 

0.37 

11 

2.40 

2.37 

4.57 

3.40 

1.85 

3.43 

4.30 

1.80 

2.28 

1.83 

0.80 

0.75 

12 

2.45 

2.10 

4.57 

3.65 

1.85 

3.33 

4.17 

2.05 

2.18 

1.98 

0.95 

0.30 

13 

2.00 

2.30 

4.55 

3.77 

2.32 

3.40 

4.09 

2.00 

2.19 

1.64 

1.00 

0.11 

14 

2.00 

2.25 

4.65 

3.83 

2.49 

3.53 

4.35 

2.17 

2.39 

1.35 

1.45 

0.75 

15 

1.67 

2.26 

4.78 

3.94 

2.42 

3.43 

4.18 

2.13 

1.57 

1.90 

1.63 

1.03 

16 

1.65 

2.21 

4.75 

3.86 

2.70 

2.88 

4.09 

2.04 

1.20 

2.19 

0.35 

0.21 

17 

1.75 

2,09 

4.90 

4.00 

3.17 

3.17 

3.89 

2.20 

1.45 

2.77 

0.92 

0.90 

18 

2.12 

2.18 

4.77 

4.00 

3.25 

3.35 

3.90 

1.82 

1.67 

1.40 

1.34 

1.00 

19 

2.45 

2.33 

4.63 

4.00 

3.65 

3.38 

3.85 

1.63 

2.00 

0.80 

1.13 

0.94 

20 

2.65 

2.88 

4.70 

3.83 

3.40 

3.22 

3.80 

1.74 

2.05 

1.19 

0.84 

0.02 

21 

2.32 

3.00 

4.73 

3.83 

3.45 

3.45 

3.43 

1.90 

2.38 

1.47 

0.85 

0.23 

22 

2.87 

2.65 

4.57 

4.02 

3.49 

3.40 

3.57 

2.24 

2.05 

1.37 

1.06 

-0.77 

23 

3.02 

2.60 

4.58 

4.15 

3.42 

3.48 

3.55 

2.49 

2.02 

1.37 

-0.22 

-1.30 

24 

3.22 

2.89 

4.65 

4.07 

3.52 

3.57 

3.28 

2.29 

1.37 

1.18 

0.25 

•1.23 

25 

3.18 

3.10 

4.56 

3.98 

3.60 

3.58 

3.10 

2.07 

1.97 

0.90 

0.85 

-0.45 

26 

3.23 

3.35 

4.55 

3.83 

3.70 

3.72 

3.20 

2.14 

2.02 

0.99 

0.83 

-0.28 

27 

3.15 

3.62 

4.50 

3.67 

3.25 

4.38 

3.10 

2.13 

1.67 

0.87 

0.89 

-0.07 

28 

3.20 

3.80 

4.43 

3.55 

3.00 

4.87 

3.03 

1.92 

1.76 

1.10 

1.12 

-0.02 

29 

3.25  - 

4.43 

3.40 

3.13 

4.50 

3.13 

1.83 

1.46 

1.19 

0.43 

0.40 

30 

3.14  ■ 

4.37 

3.10 

3.40 

4.43 

3.07 

1.89 

1.48 

1.32 

0.47 

0.80 

31 

3.03  • 

3.43 

3.07 

1.42 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.25 

2.60 

4.54 

3.87 

3.02 

3.61 

3.85 

2.19 

1.92 

1.57 

1.01 

0.39 

MAX 

3.25 

3.80 

4.90 

4.30 

3.70 

4.87 

4.50 

4.65 

2.39 

2.77 

1.95 

1.42 

MIN 

0.60 

1.85 

4.04 

3.10 

1.85 

2.88 

3.03 

1.63 

1.20 

0.80 

-0.22 

-1.30 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.57. 

HIGHEST  STAGE  HAS  5.26  AT  11:00  A.M.  ON  JUN  28. 
LOWEST  STAGE  HAS  MINUS  1.37  ON  DEC  23. 
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LOUER  ATCHAFALAYA  RIVER  AT  BERWICK  LOCK  (LA.)  (WEST> 

LOCATION.  LAT.  29-43-05,  LONG.  91-13-29.  ON  WEST  SIDE  OF  LOCK,  1.8  MILES  NORTHWEST  OF  MORGAN 
CITY,  LA.  (STA.  0375010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  DEC.  13,  1955  TO  DATE. 


EXTREieS. 

HIGHEST 

,  (FROM 

INCOMPLETE 

RECIRO) 

4.68  FEET 

ON  APR 

.  18,  1973. 

.  LOWEST, 

MINUS  2.00  FEET 

ON  JAN. 

8,  1956 

• 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD 

(1983  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MM 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.49 

2.25 

2.23 

2.64 

2.70 

2.76 

3.15 

3.16 

2.09 

2.26 

1.67 

1.84 

2 

1.63 

2.25 

2.25 

2.63 

2.66 

3.03 

3.13 

3.27 

1.93 

2.10 

2.10 

2.00 

3 

1.97 

2.25 

2.30 

2.63 

2.64 

3.12 

3.10 

3.06 

1.92 

1.95 

1.19 

1.74 

4 

2.05 

2.24 

2.32 

2.64 

2.62 

3.11 

3.58 

2.61 

1.99 

2.04 

1.83 

1.65 

5 

2.53 

2.23 

2.39 

2.60 

2.73 

3.09 

3.50 

2.39 

2.17 

2.30 

2.26 

1.78 

6 

2.95 

2.20 

2.35 

2.58 

2.69 

3.30 

3.44 

2.00 

2.55 

2.57 

2.10 

1.65 

7 

2.98 

2.20 

2.34 

2.56 

2.65 

3.15 

3.38 

1.93 

2.54 

2.38 

1.85 

1.74 

8 

3.16 

2.19 

2.32 

2.59 

2.64 

3.13 

3.27 

2.35 

2.48 

2.03 

2.15 

1.77 

9 

2.22 

2.15 

2.33 

2.54 

2.62 

3.12 

3.26 

2.64 

2.57 

1.97 

1.54 

1.18 

10 

1.75 

2.15 

2.33 

2.50 

2.60 

3.05 

3.27 

2.47 

2.35 

2.40 

1.48 

1.47 

11 

1.78 

2.15 

2.34 

2.45 

2.55 

3.03 

3.22 

2.07 

2.43 

2.14 

1.65 

1.77 

12 

1.81 

2.15 

2.36 

2.45 

2.27 

3.00 

3.16 

2.34 

2.32 

2.35 

1.77 

1.62 

13 

1.83 

2.16 

2.38 

2.46 

2.15 

2.94 

3.12 

2.20 

2.29 

2.09 

1.80 

1.26 

14 

1.83 

2.19 

2.40 

2.45 

2.35 

2.88 

4.08 

2.24 

2.50 

1.89 

2.30 

1.59 

15 

1.90 

2.18 

2.40 

2.51 

2.38 

2.97 

3.74 

2.18 

1.83 

2.26 

2.50 

1.79 

16 

1.90 

2.20 

2.41 

2.52 

2.37 

2.92 

3.52 

2.13 

1.58 

2.38 

1.58 

1.06 

17 

1.91 

2.20 

2.44 

2.53 

2.37 

2.85 

3.37 

2.22 

1.68 

2.01 

1.14 

1.39 

18 

1.92 

2.22 

2.45 

2.54 

2.37 

2.82 

3.29 

1.93 

2.00 

1.75 

1.74 

1.28 

19 

1.98 

2.23 

2.45 

2.55 

2.76 

2.85 

3.21 

1.75 

2.42 

1.10 

1.50 

1.46 

20 

2.09 

2.23 

2.47 

2.62 

2.77 

2.97 

3,15 

1.85 

2.45 

1.10 

1.34 

0.94 

21 

2.13 

2.26 

2.47 

2.62 

2.82 

2.93 

3.10 

1.93 

2.55 

1.60 

1.33 

1.02 

22 

2.14 

2.25 

2.57 

2.61 

2.82 

2.99 

3.04 

2.08 

2.37 

1.64 

1.47 

0.32 

23 

2.15 

2.24 

2.60 

2.62 

2.79 

3.05 

3.04 

2.32 

2.34 

1.57 

0.85 

-0.14 

24 

2.16 

2.18 

2.60 

2.62 

2.78 

3.09 

3.04 

2.20 

1.15 

1.57 

0.75 

-0.23 

25 

2.16 

2.20 

2.60 

2.64 

2.76 

3.06 

2.98 

2.02 

2.00 

1.39 

1.57 

0.35 

26 

2.16 

2.20 

2.62 

2.63 

2.79 

3.04 

2.94 

2.10 

2.17 

1.43 

1.62 

0.58 

27 

2.17 

2.20 

2.65 

2.63 

2.78 

3.00 

2.92 

2.22 

2.05 

1.36 

1.  1 

0.72 

28 

2.17 

2.23 

2.64 

2.62 

2.79 

3.08 

2.87 

1.93 

2.20 

1.72 

1.97 

0.80 

29 

2.20  - 

2.65 

2.64 

2.78 

3.20 

2.96 

1.90 

1.94 

1.73 

1.05 

1.17 

30 

2.23  -- 

2.70 

2.63 

2.77 

3.17 

2.92 

1.97 

1.77 

1.90 

0.80 

1.47 

31 

2.68 

2.87 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.12 

2.21 

2.45 

2.57 

2.63 

3.02 

3.21 

2.24 

2.15 

1.91 

1.62 

1.26 

MAX 

3.16 

2.26 

2.70 

2.64 

2.82 

3.30 

4.08 

3.27 

2.57 

2.57 

2.50 

2.09 

NIN 

1.49 

2.15 

2.23 

2.45 

2.15 

2.76 

2.87 

1.75 

1.15 

1.10 

0.75 

-0.23 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  IRAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.28. 

HIGHEST  STAGE  WAS  4.09  AT  7:00  A.H.  ON  JUL  14. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.26  ON  DEC  23. 
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LOUER  ATCHAFALAYA  RIVER  AT  BERWICK  LOCK  (LA.)  (EAST) 

LOCATION.  LAT.  29-43-03,  LONG.  91-13-28.  ABOUT  2S  FEET  EAST  OF  LOCK,  1.8  NILES  NORTHWEST  OF 
MORGAN  CITY,  LA.  (STA.  0376510.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1955  TO  DATE. 


STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY  JAN 


5.70  4.70 


4.10  5.95 


4.90  6.00 


60 

DAILY  STAGE  FOR  1989 

LOWER  ATCHAFALAYA  RIVER  AT  MORGAN  CITY,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-41-40.  LONG.  91-12-39.  AT  U.  S.  COAST  GUARD  DOCK  ON  LEFT  BANK,  500  FEET 
DOWNSTREAM  FROM  U.  S.  HIGHWAY  90  BRIDGE,  117.7  MILES  (1963  SURVEY)  FROM  HEAD  OF  ATCHAFALAYA 
RIVER  VIA  ATCHAFALAYA  BASIN  MAIN  CHANNEL.  (STA.  0378010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

DISCHARGE  RANGE.  BETWEEN  LOUISIANA  HIGHWAY  183  AND  U.S.  HIGHWAY  90  BRIDGES. 

GENERAL  INFORMATION.  DRAINAGE  AREA  NOT  DETERMINED.  BANKFULL  STAGE,  4.0  FEET.  NATURAL  FLOW  IS 
AFFECTED  BY  TIDES.  PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  2.94  FEET,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE.  190S  TO  DATE.  THE  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL  TIMES 
DURING  PERIOD  OF  RECORD.  DISCHARGE,  INTERMITTENTLY  FROM  1927  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  10.53  FEET  ON  MAY  28,  1973.  LOWEST,  MINUS  5.44  FEET 
(AFFECTED  BY  STORM)  ON  AUG.  25,  1926.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

MAXIMUM,  741,000  CFS,  WHICH  IS  A  TOTAL  OF  OBSERVED  FLOWS  IN  1927  MADE  AT  MORGAN  CITY  ON  JUNE  7, 
BAYOU  BOEUF  AT  BOEUF  (6-1/2  NILES  EAST)  ON  JUNE  8,  AND  AT  BAYOU  RAMOS  (FOUR  MILES  EAST)  ON  JUNE 
10.  MINIMUM,  NOT  DETERMINED. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.51 

4.52 

5.11 

5.14 

4.77 

4.86 

5.68 

4.66 

2.32 

2.63 

2.00 

1.85 

2 

1.67 

4.36 

5.31 

5.31 

4.59 

4.96 

5.72 

4.14 

2.30 

2.59 

2.18 

1.82 

3 

1.95 

4.29 

5.43 

5.27 

4.56 

5.00 

5.63 

3.78 

2.24 

2.48 

1.76 

1.67 

4 

2.04 

4.03 

5.59 

5.42 

4.57 

4.96 

5.70 

3.56 

2.29 

2.43 

2.06 

1.62 

5 

2.53 

4.07 

5.72 

5.25 

4.79 

4.96 

5.60 

3.29 

2.33 

2.59 

2.26 

1.70 

6 

2.98 

4.01 

5.51 

5.13 

4.10 

4.82 

5.60 

3.10 

2.60 

2.76 

2.32 

1.61 

7 

2.98 

3.86 

5.52 

5.28 

3.99 

4.71 

5.50 

2.99 

2.60 

2.73 

2.16 

1.67 

8 

3.19 

3.83 

5.53 

5.36 

3.80 

4.70 

5.60 

2.89  E 

2.70 

2.48 

2.20 

1.66 

9 

3.06 

3.46 

5.54 

5.32  E 

3.70 

4.70 

5.60 

2.79 

2.90 

2.38 

1.74 

1.28 

10 

3.39 

3.51 

5.59 

5.11 

3.69 

4.60 

5.60 

2.79 

2.80 

2.63 

1.67 

1.46 

11 

3.38 

3.58 

5.66 

4.99 

3.52 

4.60 

5.70 

2.66 

2.81 

2.47 

1.76 

1.73 

12 

3.36 

3.44 

5.64 

5.14 

3.56 

4.60 

5.60 

2.65 

2.75 

2.59 

1.80 

1.58 

13 

3.25 

3.56 

5.65 

5.19 

3.71 

4.66 

5.60 

2.58 

2.71 

2.39 

2.06 

1.33 

14 

3.11 

3.60 

5.74 

5.22 

3,87 

4.69 

5.80 

2.58 

2.73 

2.24 

2.29 

1.55 

15 

3.15 

3.60 

5.89 

5.31 

3.90 

4.80 

5.61 

2.53 

2.50 

2.67 

2.43 

1.68 

16 

3.09 

3.61 

5.81 

5.29 

3.90  E 

4.70 

5.60 

2.42 

2.31 

2.89 

1.94 

1.23 

17 

3.18 

3.57 

5.86 

5.36 

4.00  E 

4.80 

5.41 

2.35 

2.36 

2.85 

1.50 

1.42 

18 

3.39 

3.59 

5.84 

5.35 

4.10 

4.60 

5.38 

2.18 

2.45 

2.63 

1.98 

1.33 

19 

3.59 

3.65 

5.74 

5.36 

4.50 

4.62 

5.29 

1.99 

2.50 

2.25 

1.87 

1.46 

20 

3.80 

3.93 

5.84 

5.29 

4.50 

4.55 

5.23 

1.95 

2.40 

1.80 

1.76 

1.13 

21 

3.72 

4.06 

5.76 

5.28  E 

4.50 

4.62 

5,03 

2.09 

2.27 

1.60 

1.80 

1.12 

22 

4.09 

4.01 

5.70 

5.36 

4.50 

4.64 

4.94 

2.35 

2.74 

1.60 

1.83 

0.68 

23 

4.18 

4.05 

5.74 

5.39 

4.50 

4.64 

4.89 

2.61 

2.63 

1.90 

1.54  E 

-0.30 

24 

4.36 

4.24 

5.70 

5.35 

4.50 

4.68 

4.70 

2.50 

2.30 

1.90 

1.54  E 

-0.50 

25 

4.39 

4.43 

5.64 

5.27 

4.70 

4.70 

4.61 

2.50 

2.60 

1.70 

1.80 

0.00 

26 

4.43 

4.63 

5.63 

5.20 

4.70 

4.90 

-.57 

2.43 

2.68 

1.60 

1.85  E 

0.40 

27 

4.51 

4.83 

5.56 

5.07 

4,70 

5.02 

4.44 

2.40 

2.52 

1.60 

1.95 

0.70 

28 

4.53 

5.04 

5.50 

5.05 

4.70 

5.50 

4.27 

2.37 

2.57 

1.80 

2.12 

0.70 

29 

4.62 

5.50 

4,97 

4.70 

5.60 

4.22 

2.31 

2.48 

1.90 

1.86 

1.00 

30 

4.54 

5.47 

4.80 

4.75 

5.72 

3.90 

2.33 

2.51 

2.00 

1.70 

1.30 

3  • 

^ 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

3.43 

3.98 

5.61 

5.23 

4.30 

4.83 

5.19 

2.71 

2.53 

2.27 

1.92 

1.21 

MAX 

4.62 

5.04 

5.89 

5.42 

4.81 

5.72 

5.80 

4.66 

2.90 

2.89 

2.43 

1.85 

MIN 

1.51 

3.44 

5.11 

4.80 

3.52 

4.55 

3.90 

1.95 

2.24 

1.60 

1.50 

-0.50 

OAY> 

31 

28 

31 

30 

31 

50 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
E^ESTIMATED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3.60. 

HIGHEST  STAGE  WAS  6.0  AT  4:00  P.M.  ON  MAR  14. 
LOWEST  STAGE  WAS  ESTIMATED  MINUS  0.50  ON  DEC  24. 
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LOWER  ATCHAFALATA  RIVER  BELOW  SWEET  SAY  LAKE  (LA.) 

LOCATIOB.  LAT.  29-33-06,  LONG.  91-14-41.  IN  SLIP  OH  RIGHT  BARK,  10.3  RILES  SOUTH  OF  HORGAR  CITY, 
LA.,  ATTACHED  TO  WHARF  OF  TEXAS  OIL  COHPAHY,  129.5  RILES  (1963  SURVEY) 

FROH  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER  VIA  ATCKAFALAYA  BASIN  RAIN  CHANNEL.  (STA.  0382010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORCER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  FEB.  29,  1956  TO  DATE.  FOR  RECORDS  1946  TO  1956,  REFER  TO  GAGE  AT 
DEER  ISLAND  BAYOU,  THREE  MILES  DOWNSTREAM. 

EXTREMES.  HIGHEST,  8.05  FEET  (AFFECTED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOWEST,  MINUS  1.55  FEET 
ON  NOV.  6,  1959. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  <1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.80 

2.23 

2.47 

2.64 

2.44 

2.80 

3.47 

4.20 

1.74 

1.63 

1.07 

0.94 

2 

0.80 

2.12 

2.80 

2.82 

2.36 

2.94 

3.48 

2.84 

1.54 

1.59 

1.35 

1.02 

3 

0.90 

2.05 

2.65 

2.73 

2.47 

2.99 

3.52 

2.49 

1.34 

1.45 

0.94 

0.72 

4 

0.81 

1.83 

2.80 

2.88 

3.23 

3.22 

3.50 

2.37 

1.59 

1.40 

1.34 

0.87 

5 

1.18 

1.95 

2.87 

2.70 

3.10 

3.50 

3.32 

2.19 

1.89 

1.62 

1.55 

1.04 

6 

1.60 

1.95 

2.64 

2.74 

2.49 

2.85 

3.18 

1.89 

2.04 

1.87 

1.72 

1.00 

7 

1.50 

1.85 

2.66 

2.94 

2.40 

2.84 

3.20 

1.87 

2.08 

1.88 

1.62 

1.05 

8 

1.69 

1.97 

2.79 

3.17 

2.60 

4.09 

3.13 

1.82 

1.98 

1.64 

1.66 

0.76 

9 

1.54 

1.64 

2.74 

3.13 

2.95 

2.50 

3.09 

1.79 

1.99 

1.54 

0.90 

0.21 

10 

2.04 

1.83 

2.89 

2.67 

2.13 

2.58 

3.23 

1.92 

2.02 

1.85 

0.94 

0.53 

11 

1.96 

1.99 

2.99 

2.49 

1.88 

2.85 

3.22 

1.75 

2.04 

1.67 

0.93 

0.82 

12 

2.05 

1.85 

3.00 

2.62 

1.83 

2.72 

3.10 

1.90 

1.98 

1.75 

0.95 

0.61 

13 

1.80 

1.90 

2.95 

2.63 

2.12 

2.80 

3.10 

1.87 

1.99 

1.45 

1.02  F 

0.60 

14 

1.80 

1.79 

2.88 

2.63 

2.23 

2.90 

3.18 

2.03 

2.12 

1.28 

1.40 

15 

1.46 

1.76 

2.92 

2.70 

2.10 

2.79 

3.22 

2.01 

1.57 

1.54 

1.64 

16 

1.32 

1.70 

2.91 

2.66 

2.23 

2.46 

3.16 

1.96 

1.32 

1.76 

0.89 

17 

1.39 

1.65 

2.95 

2.75 

2.62 

2.62 

3.02 

2.10 

1.34 

1.75 

1.00 

18 

1.50 

1.66 

2.95 

2.80 

2.69 

2.75 

3.13 

1.74 

1.49 

1.50 

1.34 

19 

1.65 

1.73 

2.90 

2.81 

3.05 

2.82 

3.10 

1.55 

1.78 

1.05 

1.15 

20 

1.80 

2.10 

3.00 

2.73 

2.79 

2.60 

3.03 

1.65 

1.86 

1.13 

1.00 

21 

1.67 

2.14 

2.98 

2.73 

2.76 

2.76 

2.80 

1.77 

2.15 

1.29 

0.97 

22 

1.98 

1.91 

2.97 

2.95 

2.75 

2.75 

2.95 

2.12 

1.90 

1.24 

1.06 

23 

2.06 

1.79 

3.05 

3.11 

2.73 

2.84 

2.92 

2.33 

1.80 

1.27 

0.33 

24 

2.24 

1.94 

3.05 

3.01 

2.76 

2.90 

2.79 

2.15 

1.42 

1.09 

0.47 

25 

2.27 

2.04 

3.09 

3.00 

2.82 

2.83 

2.64 

1.94 

1.82 

0.87 

0.85 

26 

2.35 

2.25 

3.25 

2.87 

2.77 

2.92 

2.75 

1.95 

1.83 

0.87 

0.84 

27 

2.33 

2.54 

3.14 

2.82 

2.45 

5.52 

2.68 

1.99 

1.55 

0.79 

0.99 

26 

2.37 

2.47 

3.15 

2.67 

2.25 

3.92 

2.64 

1.76 

1.62 

0.97 

1,14 

29 

2.35 

3.16 

2.55 

2.37 

3.40 

2.65 

1.70 

1.47 

1.04 

0.67 

30 

2.33 

2.93 

2.54 

2.56 

3.40 

2.65 

1.68 

1.46 

1.14 

0.68 

31 

2.17 

2.73  • 

2.65 

2.72 

1.34  ■ 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.73 

1.95 

2.91 

2.78 

2.53 

2.96 

3.05 

2.04 

1.76 

1.40 

1.08 

0.78 

MAX 

2.37 

2.54 

3.25 

3.17 

3.23 

4.09 

3.52 

4.20 

2.15 

1.88 

1.72 

1.05 

MIN 

0.80 

1.64 

2.47 

2.49 

1.83 

2.46 

2.64 

1.55 

1.32 

0.79 

0.33 

0.21 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

13 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  347 

F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  WAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.15. 

HIGHEST  STAGE  WAS  4.45  AT  10:30  •  M.  ON  JUN  28. 
LOWEST  STAGE  WAS  NOT  DETERHINEr 


62 


DAILY  STAGE  FOR  1989 


WAX  LAKE  OUTLET  VICINITY  AT  BELLE  ISLE.  U. 

LOCATION.  LAT.  29-31-47,  LONG.  91-23-39.  ON  CAS  PLATFORM  CATWALK  IN  LITTLE  BAYOU  NEAR  CARGUIL 
SALT  MINE.  <STA.  0383010.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAffi,  APR.  1973  TO  DEC.  1975  AND  APR.  13,  1976  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.05  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  28,  1985.  LOWEST,  MINUS  1.65  FEET  ON 
JAN.  17,  1981. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G. 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.31 

1.28 

1.47 

1.27 

1.28 

2.23 

2.97  F 

2.52 

1.57 

1.49 

0.65 

0.45 

2 

0.25 

1.12 

1.90 

1.94 

1.26 

2.21 

2.87 

2.45 

1.25 

1.32 

1.09 

0.50 

3 

0.26 

1.15 

1.73 

1.76 

1.67 

2.40 

2.37 

1.98 

0.95 

1.09 

0.40 

-0.17 

4 

-0.07 

0.68 

1.92 

2.14 

3.02 

2.82 

2.56 

1.85 

1.40 

1.15 

1.15 

0.50 

5 

0.53 

1.08 

2.05 

1.52 

2.61 

2.83 

2.63 

1.65 

1.82 

1.60 

1.50 

0.69 

6 

1.20 

1.08 

1.45 

1.64 

1.87 

2.35 

2.13 

1.17 

1.92 

1.83 

1.63 

0.73 

7 

0.98 

0.98 

1.55 

2.12 

1.90 

2.60 

2.23 

1.25 

1.95 

1.85 

1.42 

0.65 

8 

1.20 

1.34 

1.80 

2.58 

2.28 

3.17 

2.15 

1.27 

1.85 

1.37 

1.37 

-0.22 

9 

0.78 

0.64 

1.60 

2.42 

2.52 

1.75 

2.10 

1.43 

1.85 

1.39 

0.00 

-0.86 

10 

1.73 

1.27 

1.80 

1.38 

1.57 

1.97 

2.38 

1.57 

1.97 

1.80 

0.32 

-0.32 

11 

1.56 

1.45 

1.95 

1.00 

1.23 

2.23 

2.28 

1  37 

1.94 

1.49 

0.36 

0.05 

12 

1.72 

1.07 

1.93 

1.45 

1.06 

2.19 

2.18 

1.70 

1.90 

1.65 

0.44 

-0.42 

13 

1.13 

1.17 

1.80 

1.48 

1.82 

2.24 

2.18 

1.68 

1.93 

1.20 

0.57 

-0.43 

14 

1.65 

0.90 

1.73 

1.55 

1.51 

2.72 

2.32 

1.94 

1.95 

0.50 

1.07 

0.17 

15 

0.55 

0.84 

1.85 

1.64 

1.40 

1.97 

2.33 

1.90 

1.07 

1.55 

1.37 

0.60 

16 

0.35 

0.75 

1.80 

1.56 

1.57 

1.48 

2.34 

1.74 

0.70 

1.80 

-0.09 

-0.20 

17 

0.47 

0.65 

1.89 

1.77 

2.27 

2.15 

1.96 

0.90 

1.75 

0.63 

0.46 

18 

0.72 

0.77 

1.90 

1.83 

2.25 

2.11 

2.47 

1.47 

1.10 

1.12 

1.14 

0.86 

19 

1.00 

1.00 

1.75 

1.85 

2.66 

2.16 

2.49 

1.23 

1.60 

0.65 

0.85 

0.53 

20 

1.07 

1.68 

1.99 

1.58 

2.30 

2.10 

2.21 

1.37 

1.65 

1.09 

0.54 

-0.40 

21 

0.65 

1.58 

1.94 

1.65 

2.21 

2.25 

1.91 

1.57 

2.00 

1.27 

0.55 

-0.30 

22 

1.30 

0.92 

1.78 

2.05 

2.35 

2.21 

2.36 

1.98 

1.65 

1.16 

0.75 

-1.29 

23 

1.35 

0.67 

1.91 

2.32 

2.22 

2.28 

2.33 

2.11 

1.60 

1.17 

-0.64 

24 

1.55 

1.00 

2.04 

2.17 

2.36 

2.36 

1.94 

2.00 

1.11 

0.96 

-0.19  F 

-1.14 

25 

1.50 

1.10 

2.08 

2.16 

2.56 

2.19 

1.69 

1.72 

1.70 

0.68 

0.50  F 

-0.63 

26 

1.58 

1.38 

2.17 

1.94 

2.52 

2.55 

2.07 

1.89 

1.67 

0.66 

0.30 

-0.75 

27 

1.49 

1.72 

2.05 

1.88 

1.64 

3.15 

2.03 

1.85 

1.22 

0.54 

0.35 

-0.55 

28 

1.54 

1.55 

2.07 

1.70 

1.20 

4.25 

2.07 

1.67 

1.35 

0.77 

0.56 

-0.40 

29 

1.48  ■ 

2.18 

1.50 

1.57 

2.97 

2.29 

1.65 

1.04 

0.77 

-0.28 

0.10 

30 

1.39  ■ 

1.85 

1.50 

1.88 

2.84 

2.25 

1.59 

1.03 

0.88 

-0.15 

0.43 

31 

1.12  • 

1.49  • 

1.98  ■ 

2.44 

1.75  - 

1.17 

0.98 

TN€  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.04 

1.10 

1.85 

1.78 

1.95 

2.41 

2.28 

1.72 

1.52 

1.23 

0.61 

-0.02 

MAX 

1.73 

1.72 

2.18 

2.58 

3.02 

4.25 

2.97 

2.52 

2.00 

1.85 

1.63 

0.98 

MIN 

-0.07 

0.64 

1.45 

1.00 

1.06 

1.48 

1.69 

1.17 

0.70 

0.54 

-0.64 

-1.29 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  364 

F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  1.46. 

HIGHEST  STAGE  WAS  4.32  AT  8:15  A.M.  ON  JUN  28. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  1.39  ON  DEC  22. 


OAlty  STACe  fOR  1989 
ROUND  BAVOU  AT  DEER  ISLAND  (LA.) 
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LOCATION.  LAT.  29-28-28,  LONG,  91-15-46.  ON  LEFT  BANK  OF  ROUND  BAYOU  AT  NOUTH  OF  LOWER  ATCHAFALAYA 
RIVER,  NILE  135.8  (1963  SURVEY).  (STA.  0385010.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORHATION.  ADO  0.49  FOOT  TO  ALL  STAGES  IN  1974. 


RECORDS  AVAILABLE.  HAR.  9,  1974  TO  DATE. 

EXTREHES.  HIGHEST,  6.17  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG.  15,  1^5.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD)  MINUS  1.21  FEET  ON  DEC.  23,  1989. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  »J.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.15 

1.10 

1.30 

1.19 

1.32 

1.92 

2.67 

3.55 

1.37 

0.95 

F 

0.00 

2 

0.11 

0.95 

1.67 

1.47 

1.27 

1.92 

2.53 

1.99 

1.09 

0.85 

0.30 

3 

0.13 

0.87 

1.43 

1.28 

1.30 

2.05 

2.67 

1.65 

0.80 

0.69 

-0.15 

4 

-0.09 

0.65 

1.37 

1.42 

2.37 

2.53 

2.50 

1.63 

1.20 

0.56 

0.40 

5 

0.26 

0.83 

1.47 

1.25  F 

1.70 

2.50 

2.39 

1.39 

1.57 

0.83 

0.56 

6 

o.ro 

0.85 

1.17 

1.57 

1.41 

2.08 

2.05 

1.06 

1.65 

1.14 

0.60 

7 

0.60 

0.80 

1.22 

1.55 

1.17 

2.25 

2.15 

1.18 

1.75 

1.12 

0.60 

8 

0.81 

1.03 

1.36 

1.82  F 

1.64 

3.05 

2.02 

1.06 

1.62 

0.89 

-0.02 

9 

0.60 

0.65 

1.29 

1.92 

2.25 

1.46 

1.97 

1.24 

1.57 

0.88 

-0.60 

10 

1.35 

1.03 

1.52 

1.47 

1.40 

1.63 

2.14 

1.32 

1.66 

1.45 

-0.24 

11 

1.20 

1.27 

1.67 

1.31 

1.05 

1.90 

2.09 

1.15 

1.67 

1.35 

-0.04 

12 

1.43 

1.10 

1.70 

1.42 

0.94 

1.94 

1.97 

1.36 

1.65 

1.31 

-0.25 

13 

0.98 

1.17 

1.69  F 

1.60 

1.57 

1.92 

1.96 

1.37 

1.63 

0.88 

-0.38 

14 

1.12 

0.85 

1.55 

1.44 

1.33 

2.25 

1.89 

1.67 

1.90 

0.55 

-0.05 

15 

0.52 

0.70 

1.46 

1.44 

1.24 

1.63 

2.20 

1.60 

1.00 

0.71 

0.12 

16 

0.25 

0.63 

1.43 

1.34 

1.30 

1.40 

2.11 

1.44 

0.73 

0.64  F 

-0.15 

-0.27 

17 

0.37 

0.57 

1.46 

1.37 

1.93 

1.55 

1.96 

1.50 

0.83 

0.60 

0.05 

18 

0.45 

0.64 

1.44 

1.46 

1.95 

1.83 

2.17 

1.15 

1.00 

0.36 

0.45 

19 

0.60 

0.69 

1.35 

1.44 

2.40 

1.95 

2.08 

0.95 

1.34 

0.28 

0.25 

20 

0.73 

1.15 

1.49 

1.32 

2.04 

1.90 

2.12 

1.13 

1.55 

0.20 

0.05 

21 

0.57 

1.15 

1.49 

1.34 

1.93 

2.05 

1.76 

1.26 

1.87 

0.55 

■0.20 

22 

0.97 

0.85 

1.42 

1.61 

2.10 

1.94 

1.97 

1.77 

1.60 

0.80 

•1.15 

23 

1.03 

0.67 

1.55 

1.82 

1.97 

1.99 

2.00 

1.75 

1.37 

0.95 

f 

-1.21 

24 

1.18 

0.85 

1.61 

1.78 

2.06 

2.05 

1.84 

1.70 

0.87 

0.85 

F 

-0.30 

25 

1.20 

0.94 

1.67 

1.90 

2.20 

1.89 

1.65 

1.43 

1.47 

-0.74 

26 

1.33 

1.18 

1.87 

1.74 

2.15 

2.20 

1.99 

1.54 

1.40 

-0.67 

27 

1.27 

1.55 

1.92 

1.97 

1.40 

2.83 

1.77 

1.55 

0.99 

•0.71 

28 

1.38 

1.40 

2.01 

1.82 

1.09 

3.20 

1.80 

1.35 

1.08 

•0.68 

29 

1.28  ■ 

2.12 

1.52 

1.35 

2.47 

1.85 

1.37 

0.83 

-0.30 

30 

1.25  ■ 

1.62 

1.77 

1.60 

2.47 

1.88 

1.30 

0.84 

•0.15 

31 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.80 

0.93 

1.53 

1.54 

1.65 

2.09 

2.07 

1.48 

1.33 

0.81 

-0.15 

-0.15 

MAX 

1.43 

1.55 

2.12 

1.97 

2.40 

3.20 

2.67 

3.55 

1.90 

1.45 

-0.15 

0.60 

MIN 

-0.09 

0.57 

1.15 

1.19 

0.94 

1.40 

1.65 

0.95 

0.73 

0.20 

-0.15 

-1.21 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

24 

1 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  329 

F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.29. 

HIGHEST  STAGE  WAS  3.87  AT  10:00  A.N.  ON  JUN  28. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  1.21  ON  DEC  23. 


DAILY  STAGE  FOR  1909 
SLACK  RIVER  AT  ACME,  LA 


LOCATION.  LAT.  31-16-02,  LONG.  91-09-56.  MILE  0.1  <1949).  EVA  OUANORAMGLE .  (STA.  0475011.) 
GAGE.  STAFF  ON  LEFT  SANK. 


GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AW  MAINTAINED  BY  VICKSBURG  DISTRICT.  DRAINAGE  AREA,  24,237  SQUARE 
NILES  (VARIABLE  DUE  TO  INTERCHANGING  DRAINAGE).  BANKFULL  STAGE,  48  FEET. 


RECORDS  AVAILABLE 

;.  STAGE, 

,  DEC.  9, 

1894  TO  MAR.  31, 

1899,  NOV. 

9,  1923  TO  OCT. 

17,  1981, 

AND 

JAN.  1 

,  1982  TO  DATE. 

MEASURED 

DISCHARGE 

,  1942  ANO  1946. 

EXTREMES. 

HIGHEST,  62.7  FEET  ON  MAY  14-17, 

1927. 

LOWEST,  2.61 

FEET  ON 

JULY  16,  1964. 

DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO,  0.68 

FOOT, 

NGVO  (1929-41  ADJ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

21.1 

34.3 

41.9 

39.8 

29.4 

38.6 

40.4 

29.2 

10.5 

14.4 

12.9 

14.3 

2 

23.0 

34.0 

42.1 

40.6 

28.1 

38.0 

41.4 

28.8 

11.7 

14.4 

12.6 

13.9 

3 

24.9 

33.9 

42.4 

41.3 

27.1 

37.2 

42.2 

28.4 

11.6 

14.4 

12.9 

13.2 

4 

26.8 

33.2 

42.6 

41.3 

26.1 

36.5 

43.1 

27.7 

11.5 

14.2 

12.5 

12.5 

5 

27.7 

32.9 

42.8 

41.5 

25.4 

35.9 

43.6 

27.0 

11.6 

14.6 

12.3 

11.8 

6 

27.9 

32.9 

42.9 

41.5 

25.4 

35.3 

44.0 

26.1 

12.1 

14.2 

11.5 

11.3 

7 

28.1 

32.9 

43.0 

41.5 

26.6 

35.2 

44.1 

25.2 

12.3 

14.2 

11.0 

11.2 

8 

27.9 

32.3 

43.1 

41.4 

28.2 

35.4 

44.1 

24.7 

11.8 

13.8 

9.6 

11.2 

9 

27.8 

32.0 

43.2 

41.2 

28  6 

35.6 

44.2 

23.7 

11.9 

13.6 

9.8 

11.0 

10 

27.1 

31.8 

47  3 

40.9 

29.2 

36.2 

44.3 

22.7 

12.2 

13.6 

9.6 

10.7 

11 

26.8 

31.9 

4o.4 

40.6 

30.0 

36.9 

44.2 

22.1 

12.4 

13.7 

9.8 

10.8 

12 

27.4 

31.8 

43.2 

40.4 

30.5 

37.1 

43.9 

21.4 

12.2 

13.6 

9.6 

9.8 

13 

29.4 

31.5 

43.0 

40.2 

30.9 

36.8 

43.6 

20.3 

12.6 

13.9 

9.6 

9.2 

14 

30.9 

31.6 

42.9 

39.8 

30.8 

36.4 

42.7 

20.0 

12.7 

14.0 

9.4 

9.5 

15 

31.9 

31.5 

42.6 

39.3 

30.6 

36.6 

42.2 

19.3 

12.7 

13.5 

9.4 

9.1 

16 

32.5 

31.4 

42.5 

38.8 

30.6 

36.6 

41.6 

18.4 

12.2 

13.5 

9.0 

8.5 

17 

33.0 

31.2 

42.2 

38.4 

31.7 

36.5 

40.8 

18.1 

12.3 

13.3 

8.6 

8.0 

18 

33.9 

31.8 

42.1 

38.3 

33.2 

36.4 

39.7 

17.0 

12.1 

12.4 

8.9 

8.0 

19 

34.9 

32.4 

41.8 

38.1 

37.2 

36.3 

39.0 

16.4 

12.8 

11.3 

9.0 

8.1 

20 

35.4 

33.8 

41.6 

37.9 

38.3 

36.5 

38.2 

15.7 

14.0 

10.9 

9.6 

8.6 

21 

35.9 

36.5 

41.3 

37.6 

38.9 

36.4 

37.8 

14.9 

14.7 

11.1 

9.7 

8.3 

22 

35.9 

38.5 

41.1 

37.4 

39.6 

36.4 

37.4 

14.3 

16.0 

10.6 

9.7 

7.9 

23 

36.1 

39.7 

40.9 

37.2 

40.1 

36.3 

37.3 

13.9 

16.1 

9.7 

9.8 

7.4 

24 

36.2 

40.6 

40.5 

37.1 

40.4 

36.4 

36.8 

13.0 

16.2 

9.5 

10.8 

7.2 

25 

36.3 

41.2 

40.0 

36.5 

40.5 

36.3 

35.8 

12.3 

16.5 

8.8 

11.2 

7.2 

26 

36.0 

41.5 

39.5 

35.7 

40.4 

36.1 

34.7 

11.6 

16.0 

8.7 

12.4 

7.4 

27 

35.8 

41.6 

39.2 

34.7 

40.2 

36.4 

34.1 

11.2 

15.6 

10.2 

12.7 

7.1 

28 

35.4 

41.9 

38.9 

33.8 

40.1 

37.4 

33.3 

11.5 

15.1 

10.8 

13.9 

6.5 

29 

35.1  -- 

38.2 

32.7 

39.9 

39.0 

32.4 

10.9 

14.9 

11.7 

14.2 

5.8 

30 

34.9  -- 

38.8 

30.7 

39.5 

39.6 

31.1 

11.2 

14.9 

12.9 

14.0 

7.3 

39.2  • 

12.9 

8.0 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

31.3 

34.7 

41.6 

38.5 

33.4 

36.7 

39.6 

19.0 

13.3 

12.5 

10.9 

9.4 

MAX 

36.3 

41.9 

43.4 

41.5 

40.5 

39.6 

44.3 

29.2 

16.5 

14.6 

14.2 

14.3 

MIN 

21.1 

31.2 

38.2 

30.7 

25.4 

35.2 

29.7 

10.9 

10.5 

8.7 

8.6 

5.8 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUWER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  26.7. 

HIGHEST  STAGE  UAS  U.3  ON  JUL  10. 

LOWEST  STAGE  WAS  5.8  ON  DEC  29. 


DAILY  STAGE  fOR  1989 
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BAYOU  NOREAU  NEAR  QOENBURG,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-55-30,  LONG.  91-45-48.  ON  HIGHWAY  970  BRIDGE,  2.9  MILES  EAST  OF  OOENSURG,  LA. 
<STA.  40100128.) 


GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


RECORDS  AVAILABLE. 

INTERMITTENTLY, 

1943  TO  1945,  1948.  DAILY, 

OCT.  31, 

1950  TO  DATE . 

EXTREMES. 

HIGHEST 

.  38.38  FEET  ON  HAY  19,  1953.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON 

JUNE  2, 

1951,  AND 

LATER 

DATES. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD  (1983  WJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

31.53 

24.75 

24.70 

25.46 

24.03 

24.46 

34.30 

24.99  F 

23.65 

F 

23.30 

2 

26.80 

24.75 

26.00 

25.10 

24.04 

26.61 

33.32 

25.11 

3 

25.78 

24.78 

27.17 

25.08 

24.05 

29.68 

33.27 

24.68 

4 

25.35 

25.10 

25.72 

24.95 

24.14 

27.13 

31.27 

24.53 

5 

25.07 

24.99 

25.33 

24.60 

24.53 

29.80 

27.18 

24.45 

F 

23.42 

23.55 

6 

24.98 

25.20 

25.08 

24.50 

24.35 

33.10 

26.52 

24.38 

7 

24.96 

25.48 

24.96 

24.50 

24.25 

30.45 

26.49 

24.28 

F 

23.40  F 

24.20 

8 

24.90 

25.30 

24.78 

24.45 

24.20 

32.68 

26.20 

24.33  F 

23.61 

29.80 

9 

25.15 

25.03 

24.70 

24.38 

24.19 

29.23 

25.46 

24.27 

26.15 

10 

30.08 

24.88 

24.65 

24.37 

24.28 

25.95 

25.48 

24.25 

25.11 

11 

28.28 

24.83 

24.63 

24.30 

24.15 

28,70 

25.79 

24.21 

F 

23.35 

24.59 

12 

26.65 

24.73 

24.55 

24.24 

24.11 

26.10 

25.13 

24.20 

F 

24.32 

13 

29.00 

24.68 

24.51 

24.22 

24.18 

25.33 

24.95 

24.18  F 

23.59 

14 

29.18 

24.65 

24.48 

24.20 

24.19 

24.99 

25.00 

F 

23.44 

15 

26.63 

24.78 

24.46 

24.20 

24.20 

31.02 

25.99  F 

24.02 

16 

25.78 

25.06 

24.50 

24.17 

24.20 

26.48 

25.29 

17 

25.36 

24.70 

24.41 

24.16 

31.47 

25.37 

28.27 

18 

25.12 

24.65 

24.37 

24.07 

26.71 

25.01 

26.90 

F 

23.31 

19 

32.05 

24.64 

24.30 

24.05 

35.60 

24.82 

25.41 

F 

23.45 

F 

23.87 

20 

30.00 

24.93 

24.25 

24.04 

35.00 

24.69 

30.20 

21 

27.37 

30.38 

24.92 

24.04 

34.13 

24.62 

26.02 

F 

23.45 

22 

25.97 

26.98 

28.42 

24.03 

33.45 

25.70 

25.16  F 

23.90 

23 

25.49 

25.65 

28.53 

24.03 

30.94 

25.29 

24.98 

24 

25.23 

25.16 

26.12 

24.04 

26.23 

24.79 

26.18 

25 

25.10 

24.98 

25.45 

24.02 

25.41 

24.58 

25.08 

26 

25.02 

24.83 

25.05 

24.05 

25.12 

24.48 

25.02 

F 

23.28 

F 

23.78 

27 

24.97 

24.78 

25.10 

24.12 

24.92 

24.52 

24.82 

F 

23.42 

28 

24.88 

24.80 

25.18 

24.12 

24.82 

35.30 

24.69  F 

23.70 

F 

23.57 

29 

24.80  - 

25.15 

24.10 

24.63 

35.75 

24.60 

24.55 

30 

24.79  - 

31.25 

24.05 

24.75 

35.19 

24.55 

28.75 

31 

26.47 

24.50 

29.81 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

26.48 

25.20 

25.46 

24.31 

26.28 

27.73 

26.74 

24.34 

23.54 

23.34 

23.43 

25.71 

MAX 

32.05 

30.38 

31.25 

25,46 

35.60 

35.75 

34.30 

25.11 

23.65 

23.42 

23.57 

29.81 

MIN 

24.75 

24.64 

24.25 

24.00 

24.03 

24.46 

24,55 

23,70 

23.42 

23.28 

23.30 

23.55 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

16 

5 

4 

5 

12 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  254 

FrNOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  25.77. 

HIGHEST  STAGE  WAS  35.80  AT  MIDNIGHT  ON  JUN  28. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  23.28  ON  OCT  26. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 

UPPER  GUIDE  LEVEE  BORROW  PIT  ABOVE  BAYOU  LATENACHE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-45-48,  LONG.  91-43-53.  ABOUT  600  FEET  ABOVE  JUNCTION  WITH  BAYOU  LATENACHE  AND 
900  FEET  ABOVE  DRAINAGE  STRUCTURE.  (STA.  40e8012B.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY.  1968  TO  DATE. 


STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1967  ADJ.) 


DAY  JAN  FEB  MAR  APR  HAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


17.82  15.80 


18.70  14.50 


4  21.15 

5 


17.57  17.45 


19.23  14.42 


11  22.02 

12 


16 

17 

18  19.87 


15.85  15.52 


21 

22 

23 

24 

25  20.00 


20.40  17.62 


18.70 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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BAYOU  LATENACHE  ABOVE  POIMTE  COUREE  DRAINAGE  STRUCTURE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-43-44.  LONG.  91-44-00.  ON  UPSTREAM  SIDE  OF  STRUCTURE,  2.4  NILES  NORTH  OF 
MELVILLE,  LA.  (STA.  4090012B.> 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1950.  DAILY,  FEB.  14.  1951  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  33.48  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  HAY  1,  1973.  LOUEST,  BELOW  LEVEL  OF 
GAGE  ON  OCT.  4,  1989  AND  LATER  OATE(S). 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1967  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT  NOV 

DEC 

1 

F  23.20 

17.86 

15.88 

20.40 

18.37 

25.79 

18.79  F 

14.47 

2 

17.60 

15.90 

19.40 

18.35 

24.85 

18.86 

3 

F  22.13 

17.40 

21.00 

18.80 

19.28 

24.78 

18.54 

4 

21.22 

17.30 

20.04 

18.40  F 

14.76 

19.68 

23.60 

18.17 

5 

20.64 

17.21 

19.12 

18.00 

22.14 

19.15 

21.70 

17.82 

14.37 

6 

20.20 

17.28 

18.43 

17.56 

22.00 

22.80 

22.23 

17.50 

7 

19.82 

17.50 

17.90 

17.23 

21.34 

23.10 

21.47 

17.19 

15.20 

8 

19.52 

17.59 

17.48 

16.90 

20.71 

24.00 

21.99 

19.30  F 

14.40 

22.55 

9 

19.25 

17.40 

16.98 

16.65 

20.15 

22.80 

21.40 

18.94 

22.00 

10 

22.20 

17.08 

16.60 

16.39 

19.62 

21.60 

21.30 

18.38 

20.72 

11 

21.99 

16.75 

16.30 

16.18 

19.17 

23.00 

20.80 

17.80 

19.74 

12 

21.39 

16.49 

16.05 

15.92 

18.77 

22.30 

20.35 

17.21 

19.17 

13 

21.40 

16.21 

15.83 

15.80 

18.45 

21.25 

19.90 

16.69  F 

14.65 

18.82 

14 

23.20 

16.00 

15.66 

15.69 

18.10 

20.63 

19.88 

16.23 

18.49 

15 

22.54 

15.87 

15.58 

15.59 

17.80 

22.73 

20.81 

15.87 

18.25 

16 

21.37 

15.72 

15.44 

15.47 

17.58 

22.75 

20.43 

17.80 

17 

20.48 

15.62 

15.40 

21.92 

21.65 

22.00 

17.45 

18 

19.89 

15.48 

15.40 

21.91 

21.15 

22.20 

17.15 

19 

24.25 

15.40  F 

15.09 

26.20 

20.60 

20.93 

F 

14.38 

16.90 

20 

20.65 

15.39 

25.22 

20.09 

23.20 

16.70 

21 

23.20 

17.40 

15.39 

24.10 

19.63 

21.80 

14.33 

16.50 

22 

22.18 

20.30 

17.65 

22.85 

19.28 

21.02  F 

14.95 

16.23 

23 

21.25 

19.10 

22.25 

22.95 

19.38 

20.39 

14.80 

F 

16.00 

24 

20.55 

18.10 

21.48 

22.50 

18.95 

22.60 

14.70 

25 

20.02 

17.40 

20.62 

21.50 

18.69 

21.78 

26 

19.58 

16.84 

19.85  F 

14.76 

20.78 

18.40 

20.82 

F 

15.30 

27 

19.27 

16.40 

19.22 

20.23 

18.68 

20.34 

F 

14.25 

28 

18.97 

16.17 

18.76 

19.78 

25.90 

19.82  F 

14.61 

14.57 

29 

18.69 

18.36 

19.40 

26.65 

19.41 

15.50 

30 

18.40 

23.15 

19.10 

26.38 

19.04 

23.30 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

20.85 

17.08 

17.89 

16.90 

20.63 

21.24 

21.46 

17.18 

14.43 

14.45 

18.25 

MAX 

24.25 

20.30 

23.15 

20.40 

26.20 

26.65 

25.79 

19.30 

14.65 

14.57 

23.45 

MIN 

18.14 

15.48 

15.39 

14.76 

14.76 

18.35 

18.78 

14.61 

14.25 

14.33 

14.37 

DAYS 

30 

26 

31 

18 

27 

30 

31 

19 

5 

0  2 

22 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  241 

F>NOT  AT  STATH)  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  19.16. 

HIGHEST  STAGE  HAS  26.85  AT  3:30  P.N.  ON  JUN  28. 
LOUEST  STAGE  HAS  NOT  DETERMINED. 
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DAILY  STAGE  FOR  1GW 

■AYQU  LATENACKE  SELOU  POINTE  COUREE  DRAIMAGE  STRUCTURE  (LA.) 

LOCATIOH.  LAT.  30-A3-43,  LORG.  91-i3-59.  ON  OOWSTREAN  SIDE  OF  STRUCTURE,  2.4  MILES  MORTH  OF 
MELVILLE,  LA.  (STA.  43500128.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  9.  1951  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST.  (FROM  INIXMPLETE  RECORD)  38.10  FEET  ON  HAY  18,  1973.  LOWEST,  BELOW  LEVEL  Of 


GAGE  ON  NAY  16 

,  1988  AND  LATER  OATE(S). 

DAILY  EIGHT  A.N. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV  DEC 

1 

22.52 

17.80 

15.74 

20.37 

18.35 

25.68 

18.73  F 

14.42 

2 

22.95 

17.58 

15.88 

19.30 

18.33 

24.75 

18.83 

3 

22.08 

17.30 

20.89 

18.73 

19.29 

24.70 

18.52 

4 

21.08 

17.20 

19.98 

18.30  F 

14.65 

19.64 

23.48 

18.16 

5 

20.59 

17.12 

19.00 

17.90 

22.00 

19.15 

22.18 

17.81 

6 

20.15 

17.19 

18.40 

17.47 

21.99 

22.55 

22.24 

17.49 

7 

19.77 

17.42 

17.86 

17.12 

21.33 

23.04 

21.38 

17.18 

15.79 

8 

19.44 

17.50 

17.40 

16.80 

20.70 

23.99 

21.98 

19.23 

22.52 

9 

19.16 

17.32 

16.94 

16.53 

20.10 

22.83 

21.38 

18.90 

21.92 

10 

22.18 

17.00 

16.55 

16.24 

19.58 

21.59 

21.28 

18.30 

20.63 

11 

21.92 

16.68 

16.25 

16.05 

19.10 

23.00 

20.75 

17.75 

19.64 

12 

21.23 

16.39 

16.00 

15.89 

18.68 

22.38 

20.30 

17.15 

19.12 

13 

21.24 

16.12 

15.80 

15.77 

18.28 

21.21 

19.89  F 

16.70  F 

14.57 

18.78 

14 

23.13 

15.93 

15.57 

15.62 

17.98 

20.59 

19.83 

18.42 

15 

22.48 

15.80 

15.49 

15.49 

17.60 

22.72 

20.80 

15.79 

18.09 

16 

21.33 

15.60 

15.30 

15.32 

17.30 

22.75 

20.43 

15. U 

17.70 

17 

20.43 

15.42 

15.20  F 

15.28 

21.40 

21.61 

21.90 

15.20 

17.31 

18 

19.85 

15.25 

15.17 

21.60 

21.12 

22.20 

15.20 

17.02 

19 

24.29 

15.11 

15.12  F 

15.00 

25.95 

20.58 

20.84 

15.30 

16.85 

20 

20.67 

15.10 

15.10 

25.01 

20.04 

22.69 

15.34 

16.65 

21 

23.12 

17.20 

15,10 

23.90 

19.60 

21.88 

16.43 

22 

22.10 

20.25 

17.45 

22.75 

19.22 

20.96  F 

14.85 

16.20 

23 

21.17 

18.98 

22.07 

22.85 

19.32 

20.31 

15.93 

24 

20.44 

17.99 

21.36 

22.39 

18.95 

22.58  F 

14.62 

15.82 

25 

19.96 

17.25 

20.50 

21.38 

18.69 

21 .69 

15.49 

26 

19.54 

16.74 

19,70  F 

14.80 

20.65 

18.39 

20.95 

15.35 

27 

19.19 

16.32 

19.10 

20.13 

18.68 

20.28 

15.13 

28 

18.90 

16.03 

18.60 

19.67 

25.92 

19.76  F 

14.50 

29 

18.60 

18.21 

19.29 

26.57 

19.31 

F  15.20 

30 

18.31 

23.10 

18.99 

26.21 

18.98 

23.05 

31 

18.03 

18.70 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

20.83 

16.84 

17.76 

16.74 

20.50 

21.21 

21.42 

16.86 

14.50 

18.02 

MAX 

24.29 

20.25 

23.10 

20.37 

25.95 

26.57 

25.68 

19.23 

14.57 

23.40 

MIN 

18.03 

15.10 

15.10 

14.80 

14.65 

18.33 

18.70 

14.50 

14.42 

15.13 

DAYS 

31 

28 

31 

19 

28 

30 

31 

22 

2  0 

0  24 

THE  TOTAL  MJMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  246 

F>MOT  AT  STATED  TIME 

Tie  MEAM  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  19.08. 

HIGHEST  STAGE  IMS  26.75  AT  8:00  P.H.  ON  JUN  28. 
LOWEST  STAGE  WAS  NOT  Di-TERMINEO. 


OAIir  STAGE  FOR  1989 
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BAYOU  UTEHACHE  BELOW  POINTE  COUPEE  DRAIMAGE  STRUCTURE  (LA.) 

LOCATIOW.  LAT.  30-43-38.  LONG.  91-43-54.  ABOUT  300  FEET  BELOW  DRAINAGE  STRUCTURE  (FWS). 
(STA.  4350S12B.> 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY.  968  TO  DATE. 

STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


JAN  FEB  MAR  APR  NAY  JUH  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV 
17.75  15.65  18.67  13.40  12.80 


21.00 


13.72 

17.88 


22.20 


12.80 


17.45  17.35 


23.13 


19.17  13.28 


12.88 


19.45 


21.85 


15.83 


20.25 


12.78 


15.68  15.42 


20.53 


13.70 


15.75 


12.93 


19.74 


21.10 


13.05 


14.70 


20.78  13.15 


20.18  17.46 


19.55 


19.92 


22.37 


13.83 


13.10 


13.96 


19.02 


20.88 


26.55 


13.58 


12.85 


12.87 


13.45 


DEC 


13.00 


19.07 


16.85 


15.27 


18.62 
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DAILT  STAGE  FOR  1989 
UA8PL  (FWS)  AT  BAYOU  ROUGE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-4S-23,  LONG.  91-S4-3S.  IN  BAYOU  ROUGE,  2.8  MILES  NORTH  OF  PALMETTO,  LA. 

(STA.  481S012A.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  DAILY,  JUNE  8,  1937  TO  1979,  JUNE  14,  1982  TO  FEB.  9,  1987.  INTERMITTENTLY 
JAN.  11,  1988  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  29.89  FEET  ON  MAR.  14,  1988.  LOWEST,  12.3  FEET  FROM  OCT.  14  TO  16,  1950. 
STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 

1  17.00 

2  16.75 

3  23.05  17.70  21.80 

4  16.80 

5  22.10  26.77  16.85 

6  17.31  20.33  16.49 

7  16.92 

8  21.05 

9  18.45 

10  17.40  25.50  16.63 

11  16.85 

12  25.00  19.39 

13  17.00  17.25  16.60 

14 

15  16.95 

16 

17  21.90  17.00  22.80  16.60 

18  16.81  17.29 

19  23.00 

20  17.60  16.63 

21  16.90 

22  23.68 

23  23.40  16.55 

24  17.00  20.75 

25  16.72 

26  17.95  17.20 

27  17.85  20.15  16.81 

28  16.89 

29  . 

30  .  21.65  16.15 

31  .  .  .  17.40  .  . 


ri 

DAILY  STAGE  FOR  1989 
BAYOU  ROUGE  NEAR  PALWTTO.  LA. 

LOCATION  .  LAT.  30-4S-23,  LONG.  91-S6-0S.  ON  HIGHWAY  360  BRIDGE  ABOUT  5  MILES  NORTHEAST  OF  PALMETTO.  LA. 
<STA.  4615512A.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  FOR  RECORDS  1937  TO  1987,  REFER  TO  GAGE  UABPL  (FWS)  AT  BAYOU  ROUGE  (LA.). 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  30,  1987  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  27.40  FEET  ON  JAN.  28,  1989.  LOWEST,  14.02  FEET  ON  OCT.  30,  1989  AND  LATER  DATE(S). 
DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  HGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JtHI 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

23.80 

18.18 

17.50 

23.94 

16.15 

19.80 

26.85 

17.20 

15.37 

14.25 

14.02 

14.41 

2 

23.87 

17.62 

23.15 

16.00 

19.10 

26.60 

17.28 

15.19 

14.26 

14.08 

14.40 

3 

23.25 

20.38 

22.08 

15.85 

20.20 

26.87 

17.10 

15.03 

14.21 

14.07 

14.36 

4 

22.30 

21.23 

21.21 

15.69 

21.40 

26.72 

16.80 

14.94 

14.20 

14.05 

14.36 

5 

21.32 

21.03 

20.33 

22.72 

21.79 

26.75 

16.50  F 

14.80 

14.20 

14.04 

14.35 

6 

20.45 

F  17.26 

20.39 

19.40 

23.19 

23.08 

26.55 

16.18 

14.82 

14.19 

14.08 

14.35 

7 

19.64 

17.36 

19.67 

18.67 

22.32 

23.39 

26.38 

16.02 

14.89 

14.18 

14.20 

14.84 

8 

18.95 

17.43 

19.04 

18.12  E 

21.28 

25.95 

26.24 

16.11 

14.83 

14.15 

14.25 

20.75 

9 

18.38 

17.39 

18.49 

17.90 

20.12 

26.08 

25.92 

16.07 

14.75 

14.16 

14.25 

22.09 

10 

20.32 

17.20 

17.99 

17.60 

19.10 

25.74 

25.51 

16.00 

14.68 

14.12 

14.23 

21.70 

11 

22.05 

17.00 

17.60 

17.30 

18.15 

25.53 

25.00 

15.99 

14.60 

14.14 

14.21 

20.68 

12 

22.48 

16.88 

17.33 

17.08 

17.39 

25.01 

24.50 

15.85 

14.71 

14.15 

14.21 

19.65 

13 

22.45 

16.70 

17.14 

16.93 

16.75 

24.54 

23.95 

15.65 

14.79 

14.14 

14.20 

18.67 

14 

23.64 

16.55 

17.24 

16.75 

16.46 

23.75 

23.49 

15.50 

14.78 

14.12 

14.20 

17.90 

15 

23.61 

16.45 

17.30 

16.60 

16.08 

25.20 

22.95 

15.32 

14.76 

14.11 

14.20 

17.29 

16 

22.98 

16.49 

17.06 

16.50 

16.29 

25.24 

22.37 

15.21 

14.70 

14.10 

14.25 

16.75 

17 

22.09 

16.52 

16.88 

16.46 

18.90 

24.82 

22.82 

15.11 

14.67 

14.16 

14.25 

16.40 

18 

21.07 

16.54 

16.75 

16.31 

24.07 

22.83 

15.07 

14.62 

14.14 

14.24 

16.15 

19 

23.13 

16.50 

16.63 

16.19 

23.17 

22.38 

16.06 

14.52 

14.13 

14.23 

15.90 

20 

24.30 

16.50 

16.62 

16.08 

22.09 

22.12 

16.44 

14.50 

14.12 

14.20 

15.73 

21 

24.70 

16.92 

16.80 

16.00 

20.95 

21.88 

16.45 

14.45 

14.11 

14.20 

15.59 

22 

24.37 

19.20 

18.75 

15.92 

20.10 

21.28 

16.58 

14.40 

14.10 

14.21 

15.47 

23 

23.50 

19.80 

21.73 

15.88  F 

26.30 

19.34 

20.68 

16.68 

14.38 

14.10 

14.44 

15.47 

24 

22.60 

19.29 

22.40 

15.90 

26.13 

18.70 

20.74 

16.66 

14.32 

14.11 

14.46 

15.46 

25 

21.70 

13.58 

21.94 

15.88 

25.79 

18.27 

20.31 

16.65 

14.31 

14.11 

14.45 

15.47 

26 

20.89 

18.20 

21.10 

15.92 

25.20 

18.05 

19.90 

16.41 

14.32 

14.11 

14.42 

15.13 

27 

20.25 

17.84 

20.28 

15.90 

24.50 

18.07 

19.45 

16.07 

14.30 

14.10 

14.47 

15.09 

28 

19.67 

17.70 

19.67 

15.88 

23.68 

26.65 

18.90 

15.77 

14.29 

14.10 

14.45 

15.00 

29 

19.18 

19.20 

16.02 

22.68 

27.35 

18.39 

15.51 

14.28 

14.09 

14.43 

15.43 

30 

18.75 

22.80 

16.00 

21.68 

27.18 

17.81 

15.43 

14.27 

14.10 

14.42 

20.65 

THE 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

21.75 

17.44 

19.11 

17.60 

20.35 

22.82 

23.01 

16.10 

14.64 

14.14 

14.25 

16.84 

MAX 

24.70 

19.80 

23.95 

23.94 

26.30 

27.35 

26.87 

17.28 

15.37 

14.26 

14.47 

22.63 

MIN 

18.38 

16.45 

16.62 

15.88 

15.69 

18.05 

17.31 

15.07 

14.27 

14.03 

14.02 

14.35 

DAYS 

31 

24 

31 

30 

26 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  3S6 
E>:ESTIMATEO  F=NOT  AT  STATED  TIME 
THE  I«AN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  18.16. 

HIGHEST  STAGE  HAS  27.40  AT  4:00  P.M.  ON  JUN  28. 
LOWEST  STAGE  HAS  14.02  ON  OCT  30  AND  LATER  DATE(S). 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 

BIG  OARBOHNE  BAYOU  <FUS)  AT  COURTABLEAU.  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-33-05,  LONG.  91-51-53.  NORTH  OF  0.  S.  HIGHWAY,  ON  EAST  SIDE  OF  OARBONNE 
BAYOU  CONTROL  STRUCTURE.  (STA.  4630012E.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

REOMDS  AVAILABLE.  INTEHNITTENTLY,  1932  TO  1934,  1941  TO  1958,  AND  1961  TO  1966.  DAILY, 

MAY  1966  TO  DATE. 

EXTREMES.  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HIGHEST,  25.9  FEET  ON  MAY  3,  1945.  LOWEST,  10.5  FEET  ON  SEP. 
15,  1954. 

DAILY  SEVEN  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

17.55 

G 

16.40 

G 

15.50 

17.80  G 

15.45 

17.30 

18.30 

G 

16.55 

G 

14.70 

G 

14.00 

G 

13.20 

G 

14.20 

2 

17.60 

G 

16.40 

G 

15.50 

17.85  G 

15.35 

17.20 

18.50 

G 

16.45 

G 

14.60 

G 

13.90 

G 

13.20 

G 

14.00 

3 

17.60 

G 

16.00 

G 

15.60 

17.85  G 

15.10 

17.20 

18.60 

C 

16.15 

G 

14.50 

G 

13.80 

G 

13.30 

G 

13.90 

4 

17.45 

G 

15.90 

G 

16.30 

17.90  G 

15.00 

17.20 

18.75 

G 

16.15 

G 

14.40 

C 

13.70 

G 

13.20 

G 

14.10 

5 

17.30 

G 

15.85 

G 

16.40 

17.80  G 

16.40 

17.20 

18.90 

G 

16.00 

G 

14.40 

G 

13.80 

G 

13.20 

G 

13.90 

6 

17.10 

G 

15.70 

G 

16.45 

17.70 

16.95 

17.40 

18.90 

G 

15.70 

G 

14.40 

G 

13.70 

G 

13.10 

G 

13. TO 

7 

G 

16.65 

G 

15.60 

G 

16.40 

C 

17.50  G 

16.75 

17.40 

19.00 

G 

15.40 

G 

14.40 

G 

13.60 

G 

13.20 

G 

14.10 

8 

G 

16.65 

G 

15.50 

G 

16.45 

G 

17.30  G 

16.60 

17.50 

18.95 

G 

15.35 

G 

14.45 

G 

13.60 

G 

13.30 

G 

16.30 

9 

G 

16.45 

G 

15.40 

G 

16.50 

G 

17.20  G 

16.30 

17.50 

18.95 

G 

15.45 

G 

14.45 

G 

13.60 

G 

13.30 

16.80 

10 

G 

16.40 

G 

15.30 

G 

16.60 

G 

17.10  G 

16.10 

17.40 

18.95 

G 

15.45 

G 

14.35 

G 

13.50 

G 

13.20 

16.70 

11 

17.00 

G 

15.20 

G 

16.70 

G 

17.00  G 

15.95 

17.40 

18.90 

G 

15.45 

G 

14.25 

G 

13.40 

G 

13.30 

16.50 

12 

17.20 

G 

15.15 

G 

16.80 

G 

16.90  G 

15.70 

17.40 

18.90 

G 

15.35 

G 

14.30 

G 

13.30 

G 

13.10 

G 

16.30 

13 

17.20 

G 

15.15 

G 

16.80 

G 

16.80  G 

15.50 

17.40 

18.80 

G 

15.25 

G 

15.00 

G 

13.20 

G 

13.20 

G 

16.20 

14 

17.30 

G 

15.10 

G 

16.90 

G 

16.70  G 

15.30 

17.40 

18.80 

G 

15.00 

G 

15.00 

G 

13.20 

G 

13.10 

G 

15.90 

15 

17.40 

G 

15.00 

G 

16.95 

G 

16.60  G 

15.20 

17.90 

18.70 

G 

14.90 

G 

15.00 

G 

13.30 

G 

13.30 

G 

15.80 

16 

17.40 

G 

14.95 

G 

16.95 

G 

16.50  G 

15.05 

17.90 

18.60 

G 

14.85 

G 

14.80 

G 

13.30 

G 

13.30 

G 

15.60 

17 

17.30 

G 

14.90 

G 

17.00 

G 

16.50  G 

14.95 

17.90 

18.60 

G 

14.70 

G 

14.60 

G 

13.40 

G 

13.20 

G 

15.40 

18 

17.20 

G 

14.90 

G 

17.00 

G 

16.45  G 

15.50 

17.80 

18.50 

G 

14.70 

6 

14.50 

G 

13.10 

G 

13.30 

G 

15.30 

19 

17.40 

G 

14.85 

G 

17.00 

G 

16.35 

17.20 

17.80 

18.40 

G 

14.75 

G 

14.40 

G 

13.20 

C 

13.20 

C 

15.30 

20 

17.60 

G 

14.80 

G 

17.00 

G 

16.35 

17.70 

17.60 

18.60 

G 

14.80 

G 

14.40 

G 

13.20 

G 

13.10 

G 

15.20 

21 

17.60 

G 

14.80 

G 

17.00 

G 

16.30 

17.80 

17.40 

18.60 

G 

14.80 

G 

14.30 

C 

i3.50 

G 

13.30 

G 

15.20 

22 

17.60 

G 

15.00 

G 

17.20 

G 

16.25 

17.90  G 

17.20 

18.40 

G 

14.80 

G 

14.30 

C 

’...30 

G 

13.20 

G 

15.10 

23 

17.60 

G 

15.40 

G 

17.60 

G 

16.20 

17.90  G 

17.00 

18.30 

G 

14.90 

G 

14.20 

G 

13.50 

G 

13.50 

G 

14.80 

24 

17.40 

G 

15.65 

G 

17.65 

G 

16.20 

17.85  G 

16.75 

18.20 

G 

14.90 

G 

14.10 

G 

13.50 

G 

13.30 

G 

14.70 

25 

17.40 

G 

15.60 

17.80 

G 

16.10 

17.80  G 

16.55 

18.10 

G 

14.95 

G 

14.05 

6 

13.50 

G 

13.20 

G 

14.60 

26 

17.25 

G 

15.55 

17,80 

G 

16.00 

17.80  G 

16.40 

17.90 

G 

14.85 

G 

14.05 

G 

13. 5C 

G 

13.40 

G 

14.70 

27 

17.05 

G 

15.50 

17.80 

G 

16.00 

17.70  G 

16.25 

17.80 

G 

14.80 

C 

14.00 

G 

13.50 

G 

13.30 

G 

14.60 

28 

G 

16.80 

G 

15.50 

17.70 

G 

15.90 

17.70 

16.95 

17.70 

G 

14.80 

G 

14.00 

G 

13.40 

G 

14.20 

G 

14.50 

29 

G 

16.70 

- 

17.80 

G 

15.75 

17.55 

17.90  G 

17.20 

G 

14.80 

G 

14.00 

G 

13.40 

C 

14.20 

G 

14.70 

30 

G 

16.60 

17.90 

G 

15.55 

17.55 

18.00  G 

16.90 

C 

14.75 

G 

14.00 

G 

13.30 

G 

14.10 

G 

16.20 

14.70 

THE  1 

FOLLOHING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

17.17 

15.39 

16.94 

16.75 

16.55 

17.34 

18.40 

15.21 

14.40 

13.46 

13.33 

15.19 

MAX 

17.60 

16.40 

17.95 

17.90 

17.90 

18.00 

19.00 

16.55 

15.00 

14.00 

14.20 

16.80 

MIN 

16.40 

14.80 

15.50 

15.55 

14,95 

16.25 

16.80 

14.70 

14.00 

13.10 

13.10 

13.70 

DATS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  365 
G«GATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  15.85. 

HIGHEST  STAK  HAS  19.00  ON  JUL  7. 

LOWEST  STAGE  HAS  13.10  ON  OCT  18  AND  LATER  DATE(S). 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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UABPL  BORROU  PIT  (FWS)  NEAR  COURTABLEAU.  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-32-07,  LONG.  91-51-23.  ON  RIGHT  BANK  1000  FEET  NORTH  OF  BAYOU  COURTABLEAU 
DRAINAGE  STRUCTURE,  1.7  MILES  SOUTHEAST  OF  COIMTABLEAU,  LA.  (STA.  4837512E.) 

GAGE.  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  HAS  BEEN  KNOWN  AS  BAYOU  COURTABLEAU  CROSSING,  FUS. 

RECOROS  AVAILABLE.  STAGE,  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1950,  1953,  AND  1956  TO  1957.  DAILY,  MAY  1968 
TO  DATE.  DISCHARGE.  1932  TO  1934. 

EXTREMES.  HIGHEST,  26.0  FEET  ON  APR.  28,  1945.  LOWEST,  10.6  FEET  ON  OCT.  IS  AND  LATER  DATES  IN 
1972. 


DAILY  SEVEN  A.M.  STAGE  IN  FEET  ^GE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUu 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

17.30 

16.40 

15.50 

17.90 

15.45 

17.30 

17.80 

16.50 

14.60 

14.00 

13.20 

14.20 

2 

17.30 

16.40 

15.60 

17.90 

15.35 

17.20 

18.05 

16.40 

14.50 

13.90 

13.20 

14.00 

3 

17.30 

16.00 

15.70 

17.90 

15.10 

17.10 

18.20 

16.40 

14.40 

13.60 

13.30 

13.90 

4 

17.25 

15.90 

16.30 

17.85 

15.00 

17.10 

18.40 

16.20 

14.30 

13.80 

13.20 

14.10 

5 

17.10 

15.60 

16.40 

17.80 

16.20 

17.10 

18.65 

16.00 

14.30 

13.80 

13.20 

13.90 

6 

16.95 

15.70 

16.45 

17.70 

16.70 

17.30 

18.65 

15.70 

14.30 

13.70 

13.10 

13.70 

7 

16.60 

15.60 

16.40 

17.50 

16.50 

17.30 

18.75 

15.40 

14.30 

13.60 

13.20 

14.10 

8 

16.50 

15.50 

16.45 

17.30 

16.40 

17.30 

18.75 

15.35 

14.35 

13.60 

13.30 

16.30 

9 

16.35 

15.40 

16.50 

17.20 

16.30 

17.40 

18.70 

15.45 

14.25 

13.50 

13.30 

16.80 

10 

16.35 

15.30 

16.60 

17.10 

16.10 

17.40 

18.70 

15.45 

14.15 

13.40 

13.20 

16.70 

11 

16.95 

15.20 

16.70 

17.00 

15.95 

17.40 

18.70 

15.45 

14.15 

13.30 

13.30 

16.50 

12 

17.00 

15.15 

16.80 

16.90 

15.70 

17.40 

18.70 

15.20 

14.30 

13.30 

13.10 

16.30 

13 

17.05 

15.15 

16.80 

16.80 

15.45 

17.40 

18.60 

14.90 

15.00 

13.20 

13.20 

16.20 

14 

17.10 

15.10 

16.90 

16.70 

15.20 

17.40 

18.65 

14.70 

15.00 

13.20 

13.10 

15.90 

15 

17.20 

15.00 

16.95 

16.60 

15.15 

17.60 

18.60 

14.70 

15.00 

13.30 

13.30 

15.80 

16 

17.20 

14.95 

17.00 

16.50 

15.00 

17.70 

18.55 

14.70 

14.80 

13.30 

13.30 

15.60 

17 

17.10 

14.90 

17.00 

16.50 

14.90 

17.60 

18.50 

14.70 

14.60 

13.40 

13.20 

15.40 

18 

17.00 

14.90 

17.00 

16.45 

15.50 

17.60 

18.40 

14.70 

14.50 

13.10 

13.30 

15.30 

19 

17.30 

14.85 

17.00 

16.35 

16.95 

17.50 

18.30 

14.75 

14.40 

13.20 

13.20 

15.30 

20 

17.40 

14.80 

17.00 

16.35 

17.30 

17.45 

18.50 

14.80 

14.40 

13.20 

13.10 

15.20 

21 

17.50 

14.80 

17.00 

16.30 

17.40 

17.25 

18.50 

14.80 

14.30 

13.30 

13.30 

15.20 

22 

17.55 

15.00 

17.20 

16.25 

17.50 

17.10 

18.40 

14.80 

14.30 

13.30 

13.20 

15.10 

23 

17.60 

15.35 

17.50 

16.20 

17.50 

16.90 

18.20 

14.90 

14.20 

13.50 

13.50 

14.80 

24 

17.40 

15.60 

17.65 

16.20 

17.50 

16.70 

18.10 

14.90 

14.10 

13.50 

13.30 

14. 7C 

25 

17.25 

15.55 

17.80 

16.10 

17.50 

16.50 

18.00 

14.95 

14.05 

13.50 

13.20 

14.60 

26 

17.10 

15.50 

17.75 

16.00 

17.45 

16.35 

17.90 

14.85 

14.05 

13.50 

13.40 

14.70 

27 

17.00 

15.50 

17.75 

16.00 

17.40 

16.20 

17.80 

14.80 

14.00 

13.50 

13.30 

14.60 

28 

16.80 

15.50 

17.75 

15.90 

17.40 

16.90 

17.50 

14.75 

14.00 

13.30 

14.20 

14.50 

29 

16.70 

17.75 

15.75 

17.35 

17.50 

17.10 

14.75 

14.00 

13.30 

14.20 

14.70 

30 

16.60 

17.90 

15.55 

17.35 

17.70 

16.90 

14.70 

14.00 

13.30 

14.10 

16.20 

34 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

17.04 

15.39 

16.94 

16.75 

16.39 

17.22 

18.23 

15.17 

14.35 

13.45 

13.33 

15.19 

MAX 

17.60 

16.40 

17.90 

17.90 

17.50 

17.70 

18.75 

16.50 

15.00 

14.00 

14.20 

16.80 

MIN 

16.35 

14.80 

15.50 

15.55 

14.90 

16.20 

16.70 

14.60 

14.00 

13.10 

13.10 

13.70 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  l«AN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  15.79. 

HIGHEST  STAGE  WAS  18.75  ON  JUL  7  AND  LATER  DATE<S). 
LOWEST  STAGE  WAS  13.10  ON  OCT  18  AND  LATER  DATE<S>. 
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BAYOU  OXffiTABLEAU  OUTLET  CHANNEL  NEAR  NORTHEAST  UING  WALL  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-32-02.  LONG.  91-51-20.  ON  NORTHEAST  UINGUALL  OF  DRAINAGE  STRUCTURE. 

1.7  MILES  SOUTHEAST  OF  CQURTABLEAU,  LA.  (STA.  4660012E.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECXKDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  MAR.  28.  1957  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  22.99  FEET  ON  MAY  26  AND  27,  1973.  LOWEST,  8.43  FEET  ON  OCT.  6  AND  7,  1980. 
DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

16.65 

16.27 

15.45 

17.85 

15.22 

17.23 

17.78 

12.38 

11.80 

11.00 

11.58 

2 

16.65 

15.99 

15.50 

17.80 

14.99 

17.20 

17.84 

12.24 

11.69 

11.02 

11.58 

3 

16.60 

15.79 

15.55 

17.77 

14.78 

17.20 

18.09 

12.17 

11.48 

10.99 

11.57 

4 

16.51 

15.85 

16.44 

17.72 

14.58 

17.18 

18.24 

12.10 

11.37 

10.97 

11.57 

5 

16.70 

15.62 

16.43 

17.67 

15.90 

17.20 

18.37 

12.03 

11.30 

10.94 

11.50 

6 

16.45 

15.31 

16.43 

17.57 

16.40 

17.25 

18.40 

12.04 

11.26 

10.94 

11.43 

7 

15.75 

15.10 

16.20 

17.38 

15.24 

17.23 

18.40  F 

14.71 

12.03 

11.25 

11.06 

12.00 

8 

15.82 

14.92 

16.30 

17.26 

15.11 

17.22 

18.43 

12.00 

11.25 

11.10 

15.90 

9 

15.78 

14.79 

16.35 

17.12 

15.11 

17.22 

18.46  F 

14.51 

11.99 

11.25 

11.14 

16.80 

10 

15.82 

14.61 

16.50 

17.08 

14.99 

17.35 

18.48 

14.36 

12.05 

11.25 

11.09 

16.42 

11 

16.88 

14.48 

16.60 

16.93 

14.82 

17.30 

18.45 

14.07 

12.08 

11.22 

11.04 

16.02 

12 

16.85 

14.31 

16.68 

16.78 

14.60 

17.30 

18.40 

13.92 

12.33 

11.20 

11.01 

15.49 

13 

16.82 

14.20 

16.75 

16.66 

14.33 

17.26 

18.36 

13.73 

12.59 

11.18 

11.02 

15.26 

14 

16.93 

14.07 

16.80 

16.59 

14.09 

17.15 

18.38 

13.51 

12.66 

11.15 

11.02 

14.78 

15 

16.93 

13.93 

16.88 

16.51 

13.84 

17.59 

18.43 

13.32 

12.72 

11.07 

11.18 

14.53 

16 

16.92 

13.76 

16.88 

16.48 

13.60 

17.50 

18.37 

13.17 

12.58 

11.13 

11.22 

14.30 

17 

16.85 

13.60 

16.90 

16.41 

13.40 

17.53 

18.30 

13.01 

12.41 

11.23 

11.20 

14.09 

18 

16.78 

13.45 

16.92 

16.37 

16.30 

17.48 

18.24 

12.90 

12.28 

11.11 

11.20 

13.92 

19 

17.15 

13.33 

16.92 

16.32 

16.77 

17.35 

18.16 

12.80 

12.20 

11.07 

11.20 

13.78 

20 

17.22 

13.25 

16.95 

16.28 

17.33 

17.25 

18.30 

12.75 

12.12 

11.06 

1^.20 

13.57 

21 

17.22 

13.20 

16.86 

16.25 

17.30 

17.00 

18.20 

12.75 

12.07 

11.07 

11.20 

13.35 

22 

17.20 

13.80 

17.05 

16.20 

17.40 

16.65 

18.08 

12.80 

12.03 

11.09 

11.20 

13.19 

23 

17.10 

15.65 

17.49 

16.18 

17.05 

16.59 

17.95 

12.84 

11.97 

11.10 

11.30 

12.98 

24 

17.04 

15.70 

17.55 

16.14 

17.36 

16.42 

17.95 

12.83 

11.90 

11.11 

11.44 

12.80 

25 

16.93 

15.50 

17.58 

16.10 

17.30 

16.27 

17.80 

12.80 

11.90 

11.12 

11.48 

12.34 

26 

16.80 

15.50 

17.57 

16.00 

17.26 

16.03  F 

17.60 

12.80 

11.89 

11.12 

11.47 

12.10 

27 

16.69 

15.50 

17.57 

15.90 

17.22 

15.90  F 

17.52 

12.76 

11.88 

11.11 

11.49 

11.97 

28 

16.45 

15.4/ 

17.72 

15.78 

17.30 

16.20 

17.30 

12.67 

11.85 

11.10 

11.53 

11.94 

29 

16.40 

17.70 

15.62 

17.29 

17.62 

16.92 

12.72 

11.82 

11.08 

11.58 

12.25 

30 

16.30 

17.84 

15.45 

17.27 

17.68 

16.68 

12.59 

11.81 

11.05 

11.58 

13.92 

1  1  ■  W 

THE 

FCLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

16.66 

14.75 

16.85 

16.67 

15.84 

17.08 

18.01 

13.20 

12.14 

11.20 

11.19 

13.53 

MAX 

17.22 

16.27 

17.88 

17.85 

17.40 

17.68 

18.4b 

14.71 

12.72 

11.80 

11.58 

16.80 

MIN 

15.75 

13.20 

15.45 

15.45 

13.40 

15.90 

16.40 

12.46 

11.81 

11.05 

10.94 

11.43 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

24 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  358 
F=NOI  AT  STATED  TII« 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  14.80. 

HIGHEST  STAGE  WAS  18.49  AT  9:00  A.M.  ON  JUL  10. 
LOWEST  STAGE  WAS  10.94  ON  NOV  5  AND  LATER  DATE(S). 


DAUY  STAGE  FOR  1989 
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BAYOU  COURTABLEAU  OUTLET  CHANNEL  NEAR  SOUTHEAST  WING  WALL  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-31-58,  LONG.  91-51-20.  OH  SOUTHEAST  WINOWALL  OF  DRAINAGE  STRUCTURE,  1.7  h.LES 
SOUTHEAST  OF  COURTABLEAU,  LA.  (STA.  W75012E.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1956  TO  1957.  DAILY,  MAR.  17,  1957  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  22.95  FEET  ON  MAY  26  AND  27.  1973.  LOWEST,  8.70  FEET  ON  SEP.  24  AND  LATER 
OATES  IN  1980. 


DAILY  SEVEN  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD  (1976  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

17.00 

16.25 

15.45 

17.85 

15.30 

17.10 

17.80 

16.20 

12.60 

11.90 

11.20 

11.40 

2 

17.00 

16.00 

15.50 

17.80 

15.10 

17.10 

18.00 

16.10 

12.50 

11.90 

11.20 

11.40 

3 

17.00 

15.80 

15.60 

17.75 

14.90 

17.10 

18.10 

15.30 

12.35 

11.50 

11.30 

11.30 

4 

16.80 

15.70 

16.50 

17.80 

14.70 

17.10 

18.25 

15.30 

12.15 

11.50 

11.20 

11.40 

5 

16.80 

15.60 

16.50 

17.70 

15.10 

17.05 

18.45 

15.00 

12.00 

11.30 

11.20 

11.40 

6 

16.55 

15.30 

16.50 

17.60 

16.50 

17.35 

18.45 

14.95 

12.00 

11.30 

11.10 

11.30 

7 

15.85 

15.10 

16.30 

17.50 

15.35 

17.25 

18.50 

14.70 

12.10 

11.40 

11.20 

11.70 

8 

16.95 

14.90 

16.40 

17.20 

15.20 

17.30 

18.50 

14.65 

12.15 

11.40 

11.30 

16.00 

9 

15.85 

14.70 

16.50 

17.10 

15.15 

17.30 

18.50 

14.65 

12.15 

11.60 

11.30 

16.80 

10 

16.00 

14.50 

16.60 

17.10 

15.00 

17.30 

18.50 

14.70 

12.10 

11.40 

11.20 

16.30 

11 

17.00 

14.40 

16.70 

17.00 

14.90 

17.30 

18.45 

14.70 

12.05 

11.40 

11.30 

16.00 

12 

17.00 

14.30 

16.80 

16.80 

14.60 

17.30 

18.45 

14.20 

12.30 

11.40 

11.10 

15.60 

13 

17.00 

14.20 

16.80 

16.70 

14.50 

17.20 

18.35 

14.00 

12.60 

11.30 

11.20 

15.30 

14 

17.00 

14.10 

16.85 

16.60 

14.20 

17.20 

18.45 

13.50 

12.75 

11.30 

11.10 

15.00 

15 

17.05 

13.95 

16.90 

16.55 

13.90 

17.50 

18.40 

13.40 

12.75 

11.20 

11.30 

15.00 

16 

17.00 

13.90 

16.90 

16.50 

13.70 

17.55 

18.30 

13.35 

12.55 

11.20 

11.30 

14.30 

17 

16.95 

13.60 

17.00 

16.50 

13.50 

17.50 

18.30 

13.20 

12.45 

11.30 

11.20 

14.10 

18 

16.80 

13.40 

17.00 

16.40 

16.30 

17.45 

18.30 

13.15 

12.30 

11.30 

11.30 

14.00 

19 

17.20 

13.30 

17.00 

16.35 

16.80 

17.35 

18.20 

13.00 

12.20 

11.30 

11.20 

13.80 

20 

17.30 

13.30 

17.00 

16.30 

17.40 

17.30 

18.25 

12.90 

12.20 

11.30 

11.10 

13.50 

21 

17.25 

13.25 

17.00 

16.30 

17.50 

17.00 

18.25 

12.80 

12.10 

11.40 

11.30 

13.40 

22 

17.25 

13.35 

17.15 

16.25 

17.50 

16.90 

18.15 

12.80 

12.10 

11.40 

11.20 

13.20 

23 

17.20 

15.60 

17.60 

16.20 

17.25 

16.55 

18.00 

12.80 

12.00 

11.40 

11.50 

12.90 

24 

17.10 

15.70 

17.65 

16.15 

17.30 

16.40 

17.95 

12.80 

12.00 

11.40 

11.40 

12.80 

25 

17.00 

15.60 

17.80 

16.10 

17.20 

16.20 

17.85 

12.80 

11.90 

11.50 

11.20 

12.70 

26 

16.85 

15.50 

17.75 

16.00 

17.20 

16.10 

17.70 

12.75 

11.90 

11.50 

11.10 

12.20 

27 

16.70 

15  45 

17.70 

15.95 

17.20 

15.90 

17.60 

12.70 

11.90 

11.50 

11.20 

12.10 

28 

16.45 

15.45 

17.70 

15.85 

17.20 

16.20 

17.40 

12.70 

11.85 

11.40 

11.50 

12.00 

29 

16.40 

17.70 

15.65 

17.20 

17.50 

17.00 

12.70 

11.85 

11.40 

11.50 

12.20 

30 

16.35 

17,90 

15.45 

17.20 

17.70 

16.80 

12.70 

11.90 

11.30 

11.40 

14.00 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  readings  in  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

16.81 

14.72 

16.92 

16.70 

15.87 

17.07 

18.05 

13.78 

12.19 

11.41 

11.25 

13.54 

MAX 

17.30 

16.25 

17.90 

17.85 

17.50 

17.70 

18.50 

16.20 

12.75 

11.90 

11.50 

16.80 

MIN 

15.85 

13.25 

15.45 

15.45 

13.50 

15.90 

16.50 

12.60 

11.85 

11.20 

11.10 

11.30 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEA'.  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  14.67. 

HIGHEST  STAGE  HAS  18.50  ON  JUL  7  AND  LATER  OATE(S). 
LOWEST  STAC*  HAS  11.10  ON  NOV  6  AND  LATER  OATECS). 
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DAILY  STAGE  FM  1989 


BAYOU  COUBTABLEAU  OUTLET  CHANNEL  AT  STATION  225*00  (LA.)  (EAST  AUTO.) 

LOCATION.  UT.  JO-28-30,  LONG.  91-50-20.  ON  TOUEB,  5.5  NILES  SOUTHEAST  Of  COURTABLEAU,  LA. 

(STA.  4907512E.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  OCT.  9,  1959  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  23.19  FEET  ON  NAY  26  AND  27,  1973.  LOWEST,  (FRQN  INCOMPLETE  RECORD)  9.20  FEET 
ON  AUG.  11  AND  12,  1980. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  EERO  IS  AT  NGVD  (1976  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

16.85 

16.35 

15.57 

17,96 

15.45 

17.14 

17.72 

16.37 

12.53 

11.96 

11.20 

2 

16.85 

16.07 

15.63 

17.93 

15.25 

17.14 

17.83 

16.15 

12.42 

11.82 

11.18 

3 

16.79 

15.88 

15.69 

17.88 

15.05 

17.15 

18.09 

15.85 

12.34 

11.67 

11.15 

4 

16.69 

15.96 

16.47 

17.86 

14.82 

17.15 

15.58 

12.32 

11.54 

11.16 

5 

16.76 

15.74 

16.54 

17.82 

16.10 

17.13 

15.36 

12.23 

11.47 

11.33 

6 

16.54 

15.44 

16.57 

17.72 

16.53 

17.28 

15.14 

12.22 

11.45 

11.40 

7 

15.91  E 

15.24 

16.44 

17.60 

15.47 

17.30 

14.92 

12.21 

11.44 

11.33 

8 

16.02 

15.10 

16.53 

17.43 

15.34 

17.33 

14.92 

12.18 

11.45 

11.29 

9 

15.94 

14.95 

16.62 

17.34 

15.26 

17.36 

14.73 

12.17 

11.45 

11.25 

10 

16.50 

14.79 

16.69 

17.23 

15.15 

17.34 

18.57 

14.52 

12.22 

11.44 

11.25 

11 

16.92 

14.66 

16.80 

17.13 

15.01 

17.29 

18.54 

14.32 

12.23 

11.43 

12 

16.92 

14.48 

16.86 

16.95 

14.78 

17.29 

18.51 

14.11 

12.51 

11.40 

13 

16.90 

14.35 

16.93 

16.85 

14.52 

17.26 

18.48 

15.92 

12.75 

11.38 

14 

17.00 

14.20 

16.99 

16.76 

14.26 

17,18 

18.57 

13.70 

12.92 

11.36 

F 

14.83 

15 

17.01 

14.09 

17.04 

16.72 

14.03 

17.53 

18.57 

13.54 

12.90 

11.34 

11.40 

14.67 

16 

16.93 

13.94 

17.07 

16.65 

13.80 

17.54 

18.52 

13.37 

12.76 

11.34 

11.47  F 

14.52 

17 

16.90 

13.79 

17.10 

16.60 

13.63 

17.53 

18.45 

13.23 

12.61 

11.44 

11.46 

18 

16.79 

13.58 

17.11 

16.54 

16.30 

17.46 

18.39 

13.13 

12.47 

11.32 

11.44 

19 

17.10 

13.46 

17.12 

16.50 

16.74 

’  ,  .39 

18.29 

13.04 

12.36 

11.50 

20 

17.20 

13.36 

17.13 

16.45 

17.19 

17.31 

18.46 

12.97 

12.27 

11.32 

21 

17.25 

13.37 

17.13 

16.42 

17.23 

17.08 

18.37 

12.95 

12.22 

11.33 

22 

17.22 

13.80 

17.30 

16.38 

17.31 

16.88 

18.24 

12.96 

12.19 

11.54 

23 

17.17 

15.70 

17.65 

16.35 

17.27 

16.70 

18.13 

12.99 

12.14 

11.37 

24 

17.15 

15.75 

17.77 

16.31 

17.20 

16.54 

18.07 

12.97 

12.09 

11.38 

25 

17,05 

15.58 

17.82 

16.26 

17.18 

16.38 

17.94 

12.95 

12.07 

11.37 

26 

16.94 

15.57 

17.84 

16.18 

17.16 

16.19 

17.82 

12.95 

12.07 

11.35 

27 

16.84 

15.57 

17.83 

16.08 

17.15 

16.04 

17.67 

12.91 

12.05 

11.33 

28 

16.64 

15.58 

17.84 

15.97 

17.15 

16.37 

17.47 

12.80 

12.02 

11.28 

29 

16.56  - 

17.83 

15.84 

17.15 

17.47 

17.14 

12.87 

12.00 

11.27 

30 

16.49  - 

17.95 

15.66 

17.15 

17.60 

16.90 

12.74 

12.00 

11.21 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

16.78 

14.87 

17.03 

16.85 

15.92 

17.11 

18.06 

13.89 

12.32 

11.41 

11.31 

14.67 

MAX 

17.25 

16.35 

17.97 

17.96 

17,31 

17.60 

18.57 

16.37 

12.92 

11.96 

11.47 

14.83 

MIN 

15.91 

13.36 

15.57 

15.66 

13,63 

16.04 

16.66 

12.62 

12.00 

11.21 

11.15 

14.52 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

25 

31 

30 

31 

14 

3 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  315 
E=ESTINATED  F=NOT  AT  STATED  TIME 
TUP  HFAH  CTAnP  FfS  THF  YFAB  UAS  15  10 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOW>LETE  RECORD)  HAS  18.57  AT  1:00  A.N.  ON  JUL  10  AND  LATER  DATE(S). 
LOWEST  STAGE  HAS  11.15  ON  NOV  3. 


OAIUr  STAG£  for  1989 
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WABPt  (FWS)  AT  CLEOM.  LA. 

LOCATION.  LAT.  50-19-42,  LONG.  91-47-15.  ON  TEXAS  OIL  CO.  WHARF,  300  FEET  NORTH  OF  INTERSTATE  10 
OVERPASS.  (STA.  49120120.) 

GAGE.  AUTOHATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  DAILY,  DEC.  5,  1934  TO  OCT.  12,  1935,  1937  TO  1958,  AND  NAR.  22,  1957  TO  DATE. 
INTERNITTENTLY,  1940  TO  1945. 

EXTRENES.  HIGHEST,  25.6  FEET  FROH  APR.  23  TO  NAY  3,  1945.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  4.01 
FEET  ON  NOV.  24,  1967. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  2ER0  IS  AT  NGVD  <1976  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

11.85 

16.05 

14.76 

17.64 

15.35 

16.30 

17.00 

16.20 

7.96 

8.76 

7.77 

9.21 

2 

12.13 

15.90 

15.14 

17.60 

15.10 

16.39 

17.16 

15.95 

8.03 

8.80 

7.87 

9.21 

3 

12.35 

15.70 

15.35 

17.57 

14.85 

16.48 

17.52 

15.67 

8.09 

8.81 

7.90 

9.22 

4 

12.60 

15.56 

15.64 

17.55 

14.60 

16.50 

17.79 

15.40 

8.12 

8.85 

7.92 

9.20 

5 

12.80 

15.39 

15.95 

17.55 

14.60 

16.47 

18.02 

15.13 

8.17 

8.86 

7.94 

9.18 

6 

13.07 

15.22 

16.23 

17.46 

14.52 

16.65 

18.12 

14.85 

8.24 

8.74 

7.95 

9.20 

7 

13.20 

14.95 

16.37 

17.39 

14.45 

16.64 

18.20 

14.57 

8.33 

8.75 

8.07 

9.45 

8 

13.25 

14.71 

16.45 

17.25 

14.27 

16.69 

18.24 

14.51 

8.36 

8.75 

8.40 

9.89 

9 

13.25 

14.49 

16.54 

17.17 

14.07 

16.68 

18.25 

14.25 

8.40 

8.80 

6.45 

10.04 

10 

13.30 

14.28 

16.61 

17.09 

13.88 

16.67 

18.27 

13.97 

8.42 

8.74 

8.45 

10.40 

11 

13.34 

14.06 

16.69 

16.99 

13.69 

16.64 

18.22 

13.69 

8.44 

8.73 

8.47 

10.90 

12 

13.53 

13.86 

16.75 

16.85 

13.48 

16.63 

18.20 

13.42 

8.50 

8.74 

8.47 

11.27 

13 

13.78 

13.67 

16.82 

16.75 

13,26 

16.63 

18.15 

13.15 

8.55 

8.73 

8.47 

11.40 

14 

13.97 

13.50 

16.87 

16.65 

13.09 

16.60 

18.20 

12.89 

8.60 

8.63 

8.48 

11.30 

15 

14.16 

13.34 

16.92 

16.62 

12.91 

16.85 

18.19 

12.64 

8.56 

8.65 

8.67 

11.12 

16 

14.36 

13.18 

16.97 

16.57 

12.74 

16.87 

18.14 

12.37 

8.59 

8.65 

8.84 

10.90 

17 

14.54 

13.03 

16.99 

16.50 

12.60 

16.89 

18.08 

12.16 

8.62 

8.94 

8.87 

10.64 

18 

14.67 

12.88 

17.00 

16.44 

12.52 

16.89 

18.01 

11.84 

8.64 

8.95 

8.90 

10.37 

19 

15.07 

12.76 

17.02 

16.40 

13.21 

16.86 

17.92 

11.59 

8.66 

8.93 

8.92 

10.11 

20 

15.33 

12.70 

17.01 

16.38 

13.62 

16.83 

18,15 

11.36 

8.67 

8.93 

8.93 

9.80 

21 

15.56 

12.77 

17.03 

16.34 

14.09 

16.74 

18.05 

11.01 

8.67 

8.81 

8.95 

9.47 

22 

15.76 

12.88 

17.17 

16.29 

14.65 

16.70 

17.90 

10.75 

8.69 

8.82 

8.98 

9.14 

23 

15.95 

13.07 

17.35 

16.24 

15.02 

16.52 

17.78 

10.47 

8.69 

8.82 

9.12 

9.22 

24 

16.10 

13.35 

17.48 

16.21 

15.28 

16,37 

17.73 

10.22 

8.54 

8.77 

9.16 

9.27 

25 

16.25 

13.65 

17.57 

16.15 

15.52 

16.22 

17.59 

9.95 

8.55 

8.59 

9.17 

9.32 

26 

16.35 

13.94 

17.62 

16.09 

15.72 

16.10 

17.45 

9.65 

8.58 

8.60 

9.18 

9.32 

27 

16.40 

14.22 

17.62 

15.97 

15.89 

15.95 

17.30 

9.35 

8.61 

8.60 

9.20 

9.53 

28 

16.36 

14.50 

17.60 

15.90 

16.02 

16.29 

17.15 

9.02 

8.66 

8.60 

9.25 

9.33 

29 

16.29 

17.57 

15.74 

16.13 

16.57 

16.93 

8.70 

8.70 

8.16 

9.26 

9.48 

30 

16.24 

17.64 

15.57 

16.22 

16.78 

16.69 

8.35 

8.74 

7.75 

9.25 

9.77 

31 

16.17 

17.64 

16.26 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

14.45 

14.06 

16.79 

16.70 

14.44 

16.58 

17.77 

12.30 

8.48 

8.68 

8.64 

9.88 

MAX 

16.40 

16.05 

17.64 

17.64 

16.26 

16.89 

18.27 

16.20 

6.74 

8.95 

9.26 

11.40 

MIN 

11.85 

12.70 

14.76 

15.57 

12.52 

15.95 

16.44 

8.15 

7.96 

7.75 

7.77 

9.14 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FUR  THE  YEAR  HAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  13.23. 

HIGHEST  STAGE  WAS  18.27  AT  7:40  A.M.  ON  JUl  10. 
LOWEST  STAGE  WAS  7.70  OH  OCT  30. 


n 

DAILY  STAGE  FOR  1969 

UABPL  8ORR0U  PIT  (FWS)  AT  OPELOUSAS  BAY  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-16-54.  LONG.  91-44-11.  ON  PONTOON  BRIDGE.  4.7  MILES  SOUTH  OF  HENDERSON 
LAM>ING,  LA.  (STA.  49135120.) 

GAGE.  WIRE -WEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1935,  1938,  1945,  1946,  1949,  1950,  1961  AND  1969.  DAILY,  OCT. 
TO  DEC.  1967,  AND  SEP.  1969  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  23.60  FEET  ON  MAY  26,  1973.  LOWEST,  3.90  FEET  ON  SEP.  26  AND  27,  1969. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

KAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

11.23 

15.54 

14.64 

15.95 

14.61 

15.56 

16.78 

14.98 

7.51 

7.84 

7.56 

8.80 

2 

11.45 

15.31 

14.88 

15.96 

14.43 

15.59 

16.70 

14.64 

7.68 

7.84 

7.55 

8.81 

3 

11.63 

15.63 

15.12 

16.04 

14.15 

15.62 

16.84 

14.37 

7.80 

7.84 

7.55 

8.83 

4 

11.89 

14.84 

15.42 

16.12 

13.81 

15.67 

16.78 

14.13 

7.80 

7.84 

7.54 

8.90 

5 

12.16 

14.65 

15.61 

16.21 

13.54 

15.71 

16.67 

13.84 

7.81 

7.84 

7.68 

8.93 

6 

12.42 

14.47 

15.80 

16.29 

13.38 

15.79 

17.29 

13.60 

7.80 

7.86 

7.60 

9.02 

7 

12.78 

14.26 

15.93 

16.34 

13.30 

15.85 

17.42 

13.42 

7.80 

7.86 

7.61 

9.15 

8 

12.80 

14.07 

16.01 

16.48 

13.12 

15.91 

17.68 

13.28 

7.80 

7.86 

7.63 

9.23 

9 

12.92 

13.12 

16.13 

16.45 

12.94 

15.97 

16.70 

13.10 

7.82 

7.85 

7.64 

9.54 

10 

13.01 

13.28 

16.27 

16.45 

12.82 

16.02 

16.74 

12.28 

7.82 

7.83 

7.66 

9.09 

11 

13.09 

13.45 

16.38 

16.41 

12.63 

16.03 

16.86 

12.81 

7.82 

7.81 

7.66 

9.38 

12 

13.22 

13.33 

15.61 

16.35 

12.51 

15.95 

16.98 

12.54 

7.82 

7.80 

7.67 

9.36 

13 

13.30 

13.01 

15.80 

16.29 

12.40 

15.91 

17.06 

12.28 

7.81 

7.79 

7.70 

9.39 

14 

12.82 

15.93 

16.23 

12.30 

15.86 

17.18 

11.89 

7.81 

7.77 

7.71 

9.40 

15 

13.70 

12.68 

16.01 

16.20 

12.20 

15.93 

17.40 

11.66 

7.82 

7.75 

7.82 

9.49 

16 

13.70 

12.54 

16.20 

16.11 

12.08 

15.98 

16.92 

11.38 

7.82 

7.72 

7.94 

9.60 

17 

14.02 

12.48 

16.38 

16.05 

12.00 

16.04 

16.90 

11.19 

7.82 

7.72 

8.13 

9.51 

18 

14.35 

12.40 

16.43 

16.01 

11.95 

15.90 

17.04 

10.98 

7.81 

7.71 

8.32 

9.36 

19 

14.68 

12.38 

16.48 

15.96 

12.50 

15.90 

17.21 

10.69 

7.81 

7.70 

8.35 

9.20 

20 

14.85 

12.42 

16.54 

15.92 

13.18 

15.89 

17.38 

10.59 

7.80 

7.70 

8.41 

9.02 

21 

15.02 

12.68 

16.59 

15.88 

13.62 

15.93 

17.43 

10.32 

7.80 

7.70 

8.43 

8.81 

22 

15.13 

12.88 

16.65 

15.86 

13.91 

15.94 

17.50 

10.25 

7.80 

7.70 

8.49 

8.81 

23 

15.27 

13.06 

16,71 

15.84 

14.25 

15.98 

16.21 

10.16 

7.80 

7.69 

8.52 

8.81 

24 

15.34 

13.27 

16.76 

15.80 

14.67 

16.07 

16.10 

9.87 

7.82 

7.68 

8.59 

8.82 

25 

15.41 

13.55 

16.82 

15.64 

14.89 

16.08 

15.97 

9.69 

7.81 

7.67 

8.68 

8.84 

26 

15.52 

13.71 

15.84 

15.41 

15.02 

16.17 

15.83 

9.47 

7.88 

7.65 

8.67 

8.90 

27 

15.63 

13.93 

15.86 

15.22 

15.15 

16.30 

15.71 

8.21 

7.80 

7.64 

8.68 

8.93 

28 

15.75 

14.31 

15.87 

15.06 

15.30 

16.48 

15.65 

8.04 

7.80 

7.64 

8.72 

8.96 

29 

15.78 

15.90 

14.89 

15.36 

16.59 

15.58 

7.93 

7.85 

7.62 

8.75 

9.13 

30 

31 

15.81 

15.72 

15.91 

15.93 

14.75 

15.47 

15.50 

16.68 

15.41 

15.27 

7.80 

7.65 

7.91 

7.60 

7.57 

8.77 

9.30 

9.45 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

13.92 

13.57 

16.01 

15.94 

13.64 

15.98 

16.68 

11.39 

7.80 

7.74 

8.07 

9.12 

MAX 

15.81 

15.63 

16.82 

16.48 

15.50 

16.68 

17.68 

14.98 

7.91 

7.86 

8.77 

9.60 

MIN 

11.23 

12.38 

14.64 

14.75 

11.95 

15.56 

15.27 

7.63 

7.51 

7.57 

7.54 

8.80 

DAYS 

30 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

71 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  364 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  12.48. 

HIGHEST  STAGE  HAS  17.68  ON  JUL  8. 

LOWEST  STAGE  WAS  7.51  ON  SEP  1. 
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DAILY  STAGE  FOR  19S9 

UASPL  BORROU  PIT  (FUS)  AT  BAYOU  HERSIER  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-14-00,  LONG.  91-41-55.  NORTH  (150  FEET)  OF  PUBLIC  BOAT  LAIWCH,  1.7  MILES  NORTH 
OF  CATAHOULA,  LA.  (STA.  49150120.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AM)  STAFF. 


RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1945  TO  1950,  1957  AND  1961.  DAILY  DURING  HIGH  WATER,  JAM. 
1966  TO  1969  AW)  FEB.  23,  1973  TO  1979.  DAILY  1980  TO  DATE. 


EXTREMES. 

HIGHEST,  23.05 

FEET  ON  MAY  26.  1973.  LOWEST,  MINUS  0.12  FOOT 

ON  DEC. 

24,  1989. 

DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NCVD  (1983  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR  MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

8.37 

14.33 

14.87 

15.93 

13.96 

15.15 

12.27 

5.94 

5.19 

5.72 

2 

8.84 

13.77 

15.12 

15.85 

13.90 

15.30 

12.17 

5.83 

5.18 

5.62 

3 

9.38 

13.43 

15.27 

15.80 

13.82 

15.50 

11.85 

5.76 

5.15 

5.40 

4 

10.03 

13.07 

15.47 

15,87 

13.65 

15,70 

11.63 

5.87 

5.15 

5.02 

5 

10.60 

12.80 

15.67 

15.80 

13.47 

15.90 

11.37 

4.43 

5.95 

5.04 

4.88 

6 

10.82 

12.57 

15.89 

15.83 

13.63 

15.94 

11.04 

4.75 

5.93 

4.77 

4.47 

7 

11.08 

12.38 

16.02 

15.77 

13.61 

16.00 

10.71 

4.89 

5.75 

4.52 

4.67 

8 

11.24 

12.23 

16.08 

15.85 

13.61 

15.96 

10.53 

4.86 

5.59 

4.26 

5.01 

9 

11.23 

12.02 

16.18 

15.80 

13.69 

15.88 

10.34 

4.90 

5.56 

4.00 

4.85 

10 

11.35 

11.90 

16.27 

15,75 

13.55 

15.87 

10.05 

4.89 

5.60 

3.80 

4.94 

11 

11.45 

11.88 

16.30 

15,87 

13.63 

15.89 

9.70 

4.84 

5.57 

3.85 

5.16 

12 

11.32 

11.83 

16.34 

15.84  F  11.20 

13.65 

15.80 

9.32 

4.90 

5.63 

5,54 

13 

11.50 

11.77 

16.35 

15.77  11.13 

13.61 

15.63 

8.99 

5.00 

5.56 

5.47 

14 

11.80 

11.75 

16.40 

15.79  11.15 

13.44 

15.59 

8.71 

5.02 

5.60 

8.05 

15 

11.93 

11.70 

16.47 

15.83  11.13 

13.70 

15.50 

8.50 

4.86 

5.60 

7.89 

16 

12.15 

11.67 

16.48 

15.92  11.13 

13.78 

15.43 

8.20 

4.70 

5.68 

7.62 

17 

12.45 

11.60 

16.50 

15.85  11.26 

13.82 

15.23 

8.01 

4,70 

5.68 

18 

12.75 

11.65 

16.55 

15.78  11.53 

13.74 

15.10 

7.77 

4,76 

5.24 

F 

7.20 

19 

13.27 

11.77 

16.56 

15.75  12.45 

13.71 

14.93 

7.47 

5.04 

4.64 

6.94 

20 

13.63 

12.05 

16.60 

15.85  12.69 

13.88 

14.75 

7.22 

5.45 

4.34  F 

3.62 

6.65 

21 

14.05 

12.30 

16.55 

15.79  13.01 

13.79 

14.74 

7.04 

5.78 

4.38 

3.64 

6.41 

22 

14.30 

12.73 

16.57 

15.75  13.31 

14.01 

14.44 

6.83 

6.16 

4.23 

3.67 

6.09 

23 

14.57 

13.20 

16.73 

15.67  13.45 

13.97 

14.22 

6.62 

6.80 

3.79 

3.70 

2.50 

24 

14.75 

13.63 

16.85 

15.68  13.64 

14.00 

14.26 

6.39 

6.19 

4.80 

3.82 

1.25 

25 

14.85 

13.93 

16.75 

15.60  13.76 

14.16 

13.96 

6.19 

6.18 

3.56 

4.21 

2.42 

26 

14.85 

14.17 

16.65 

15.40  13.90 

14.02 

13.67 

6.21 

3.40 

4.65 

2.58 

27 

14.75 

14.37 

16.67 

15.10  13.99 

14.15 

13.51 

6.13 

3.92 

4.99 

2.36 

28 

14.84 

14.67 

16.47 

14.05 

14.65 

13.29 

6,18 

4.20 

5.45 

2.38 

29 

14.93  - 

16.20 

14.06 

14.80 

13.08 

6.03 

5.77 

5.62 

2.54 

30 

14.92  - 

16.20 

14.06 

15.03 

12.76 

5.92 

5.20 

6.25 

3.01 

16.05 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

WAN 

12.47 

12.68 

16.23 

15.76  12.75 

13.88 

14.89 

9.16 

5.37 

5.15 

4.57 

4.89 

MAX 

14.93 

14.67 

16.85 

15.93  14.06 

15.03 

16.00 

12.27 

6.80 

5.95 

6.25 

8,05 

MIN 

8.37 

11.60 

14.87 

15.10  11.13 

13.44 

12.52 

6.19 

4.43 

3.40 

3.62 

1.25 

DAYS 

31 

28 

31 

27  20 

30 

31 

25 

26 

31 

22 

30 

THE  TOTAL  WJMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  332 

FsNOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  10.78. 

HIGHEST  STAGE  WAS  16.90  AT  1:00  P.M.  ON  MAR  24. 
LOWEST  STAGE  HAS  MINUS  0.12  ON  DEC  24. 
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OAiLT  STAGE  FOR  1989 


tMBPl  (FUS)  AT  LOUER  GRAND  BAYOU  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-04-30,  LONG.  91-37-13.  ON  RIGHT  BANK  OF  LOUER  GRAND  BAYOU  AT  TEXACO  OIL 
COMPANY  DOCK  AT  OAUTERIVE  LANDING,  LA.  (STA.  4919512D.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1973  GAGE  ZERO  UAS  MINUS  0.4S  FOOT,  NGVD 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1933  TO  1943.  DAILY,  JUNE  1,  1944  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  21.20  FEET  ON  MAY  22  AND  LATER  OATES  IN  1973.  LOWEST,  MIWJS  0.35  FOOT  ON 
JAN.  21,  1981. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

4.8 

11.0 

13.0 

12.9 

10.5 

10.7 

11.8 

8.2 

3.8 

5.5 

4.8 

4.7 

2 

5.3 

10.8 

13.2 

12.7 

9.1 

10.6 

12.2 

7.9 

3.8 

5.4 

4.8 

4.8 

3 

5.8 

10.6 

13.4 

12.6 

8.7 

10.5 

12.5 

7.7 

3.9 

5.4 

4.6 

4.8 

4 

6.4 

10.3 

13.6 

12.5 

8.4 

10.6 

12.7 

7.6 

3.9 

5.4 

4.4 

4.7 

5 

6.9 

10.3 

13.7 

12.5 

8.3 

10.6 

12.8 

7.5 

4.0 

5.5 

4.4 

4.7 

6 

7.8 

10.2 

13.6 

12.5 

8.3 

10.8 

12.8 

7.4 

4.1 

5.3 

4.4 

4.6 

7 

8.0 

10.0 

13.6 

12.5 

8.2 

10.8 

12.7 

7.3 

4.2 

5.3 

4.2 

4.7 

8 

8.1 

9.7 

13.7 

12.7 

8.1 

10.7 

12.6 

7.1 

4.4 

5.2 

4.0 

4.5 

9 

8.2 

9.4 

13.9 

12.6 

8.2 

10.6 

12.5 

6.9 

4.5 

5.2 

3.8 

4.4 

10 

8.2 

9.2 

13.9 

12.6 

8.3 

10.4 

12.4 

6.6 

4.3 

5.1 

3.6 

4.2 

11 

8.1 

9.1 

14.0 

12.5 

8.3 

10.3 

12.3 

6.2 

4.5 

5.2 

3.4 

4.1 

12 

8.3 

9.1 

14.1 

12.6 

8.4 

10.2 

12.1 

5.8 

4.6 

5.0 

3.4 

4.0 

13 

8.5 

9.2 

14.2 

12.6 

8.4 

10.1 

12.2 

5.4 

4.7 

5.1 

3.3 

3.8 

14 

8.7 

9.2 

14.2 

12.7 

8.5 

10.0 

12.1 

5.0 

4.7 

5.1 

3.4 

3.6 

15 

8.9 

9.1 

14.2 

12.7 

8.5 

10.) 

12.0 

4.8 

4.6 

5.0 

3.4 

3.4 

16 

9.0 

9.2 

14.1 

12.8 

8.6 

10.2 

11.9 

4.6 

4.7 

4.9 

3.3 

3.2 

17 

9.1 

9.2 

14.1 

12.9 

8.8 

10.1 

11.8 

4.4 

4.4 

4.9 

3.2 

3.1 

18 

9.3 

9.3 

14.1 

12.9 

9.1 

10.2 

11.5 

4.1 

4.4 

4.8 

3.2 

3.0 

19 

9.5 

9.5 

13.9 

13.0 

9.5 

10.2 

11.2 

3.8 

4.5 

4.6 

3.1 

2.9 

20 

9.8 

9.7 

13.9 

13.0 

9.5 

10.3 

11.0 

3.4 

4.7 

4.4 

3.3 

2.9 

21 

10.1 

10.0 

13.8 

13.1 

10.1 

10.3 

10.7 

3.0 

4.9 

4.2 

3.3 

2.7 

22 

10.4 

10.4 

13.7 

13.1 

10.3 

10.4 

10.5 

2.9 

5.1 

4.0 

3.4 

2.6 

23 

10.8 

10.8 

13.6 

13.0 

10.4 

10.4 

10.3 

3.0 

5.3 

3.5 

3.6 

2.4 

24 

11.3 

11.2 

13.5 

12.9 

10.5 

10.5 

10.1 

3.0 

5.4 

3.5 

3.8 

2.3 

25 

11.5 

11.6 

13.6 

12.8 

10.5 

10.6 

9.9 

3.0 

5.5 

3.2 

4.0 

2.2 

26 

11.7 

12.0 

13.6 

12.8 

10.6 

10.7 

9.6 

3.1 

5.6 

3.2 

4.2 

2.2 

27 

11.7 

12.6 

13.5 

12.7 

10.6 

10.9 

9.4 

3.2 

5.6 

3.2 

4.4 

2.2 

28 

11.6 

12.8 

13.3 

12.7 

10.7 

11.1 

9.2 

3.4 

5.5 

3.4 

4.6 

2.2 

29 

11.5  - 

13.1 

12.2 

10.7 

11.3 

9.0 

3.5 

5.4 

3.8 

4.6 

2.1 

30 

11.3  - 

13.0 

11.9 

10.6 

11.5 

8.8 

3.6 

5.4 

4.2 

4.’ 

2.3 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEM 

9.1 

10.2 

13.7 

12.7 

9.3 

10.5 

11.3 

5.1 

4.7 

4.6 

3.9 

3.4 

MAX 

11.7 

12.8 

14.2 

13.1 

10.7 

11.5 

12.8 

8.2 

5.6 

5.5 

4.8 

4.8 

MIN 

4.8 

9.1 

12.9 

11.9 

8.1 

10.0 

8.5 

2.9 

3.8 

3.2 

3.1 

2.1 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

50 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DATS  FOR  THE  TEAR  UAS  365 
THE  MEM  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  8.2. 

HIGHEST  STAGE  UAS  14.2  ON  MM  13  AND  LATER  DATE(S). 
LOWEST  STAGE  UAS  2.1  ON  DEC  29. 


DAILY  $TA(X  fOR  1989 

ARM  OF  GRAM)  LAKe  NEAR  CROOK  CHENE  COVE  (LA.) 

lOCATIOtt.  UT.  30-04-3S,  LONG.  91-31-33.  ON  TOUER  IN  CANAL  EIGHT  MILES  WEST  OF  GRAND  LAKE. 
<STA.  4919712D.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  DAILY,  JAN.  23,  1976  TO  MAY  27,  1976  AND  MAR.  17,  1977  TO  DATE. 
EXTREMES.  HIGHEST,  17.26  FEET  ON  JUN.  4,  1983.  LOWEST,  3.81  FEET  ON  NOV.  3  AND  4,  1983. 
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DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  2ERO  IS  AT  NCVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

1 

12.33 

13.72 

11.70 

12.72 

9.29 

2 

12.08 

13.89  F 

13.24 

11.22 

12.80 

9.24 

3 

11.78 

14.05 

13.22 

10.80 

12.96 

9.06 

4 

11.48 

14.15 

13.21 

10.42 

12.71 

8.86 

5 

11.16 

14.30 

13.23 

10.21 

12.58 

8.68 

6 

10.89 

14.34 

13.17 

9.86 

12.55 

8.50 

7 

10.67 

14.40 

13.15 

9.60 

12.51 

8.34 

8 

10.50 

14.46 

13.15 

9.43 

12.56 

8.25 

9 

10.35 

14.55 

13.17 

9.35 

12.66 

8.13 

10 

10.24 

14.61 

13.17 

9.30 

12.70 

7.97 

11 

10.15 

14.73 

13.15 

9.26 

12.73 

7.83 

12 

10.15 

14.80 

13.16 

9.26 

12.79 

7.68 

13 

10.15 

14.81 

13.25 

9.30  F 

10.81 

12.89 

7.56 

14 

10.17 

14.84 

13.33 

10.78 

13.27 

7.42 

15 

10.20 

14.85 

13.U 

11.01 

13.10 

7.27 

16 

10.25 

14.85 

13.46 

10.93 

12.86 

7.17 

17 

10.27 

14.80 

13.47 

10.85 

12.65 

7.07 

18 

10.26 

14.74 

13.47 

10.84 

12.43 

6.97 

19 

10.27 

14.66 

13.51 

10.83 

12.17 

6.87 

20 

10.35 

14.63 

13.53 

10.84 

12.02 

6.74 

21 

10.61 

14.60 

13.54 

10.91 

11.77 

6.60 

22 

10.99 

14.55 

13.53 

11.04 

11.50 

6.49 

23  F 

11.58 

11.44 

14.54 

13.50 

11.17 

11.29 

24 

11.74 

11.90 

14.47 

13.49 

11.35 

11.16 

25 

12.04 

12.36 

14.37 

13.47 

11.49 

10.89 

26 

12.20 

12.80 

14.24 

13.29 

11.60 

10.62 

27 

12.35 

13.13 

14.15 

13.05 

11.77 

10.34 

28 

12.43 

13.44 

14.01 

12.79 

12.32 

10.07 

29 

12.45 

13.85 

12.48 

12.54 

9.83 

30 

12.47 

13.80 

12.11 

12.62 

9.61 

19 

O  L% 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

12.19 

11.08 

14.43 

13.23 

9.98 

11.32 

11.94 

7.82 

MAX 

12.47 

13.44 

14.85 

13.54 

11.70 

12.62 

13.27 

9.29 

MIN 

11.58 

10.15 

13.72 

12.11 

9.26 

10.78 

9.41 

6.49 

DAYS 

9 

28 

30 

29 

13 

18 

31 

22 

0 

0 

0 

0 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DATS  FOR  THE  TEAR  WAS  180 

F«NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  11.73. 

HIGHEST  STAGE  WAS  14.SS  AT  12:30  P.M.  ON  MAR  14  AND  LATER  DATECS). 
LOWEST  STAGE  MAS  NOT  DETERMINED. 
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DAILY  STAGE  FOR  19«9 
WABPL  (FWS)  AT  LITTLE  LAKE  LONG  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-59-08,  LONG.  91-32-55.  ON  RIGHT  BANK  OF  LITTLE  LAKE  LONG,  900  FEET  EAST  OF 
UA8PL  AND  ABOUT  SEVEN  MILES  NORTH  OF  CHARENTON  FLOODGATE.  (STA.  &92301S.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1971  TO  JUN.  13,  1989. 

EXTREMES.  HIGHEST.  18.99  FEET  ON  MAY  25,  1973.  LOWEST,  1.28  FEET  ON  SEP.  29,  1984. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  HGVD 


DAY  JAN  FEB  MAR  APR  NAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 

1  4.45  10.73  12.12  11.67  10.10  10.00 

2  5.06  10.46  12.29  11.60  9.57  'j.02 

3  5.80  10.25  12.41  11.60  9.94 

4  6.57  9.96  12.52  11.60  F  8.80  9.76 

5  7.28  9.65  12.64  11.61  8.63  9.62 

6  7.65  F  9.47  12.67  11.54  8.34  9.62 

7  7.86  12.75  11.52  8.12  9.52 

8  8.05  12.80  11.54  8.03  9.55 

9  8.10  12.82  11.58  8.00  9.50 


10 

8.13 

12.87 

11.57 

7.98 

9.43 

11 

8.19 

13.05 

11.54 

8.00 

9.42 

12 

8.18 

13.10 

11.57 

8.07 

9.44 

13 

8.25 

13.12 

11.65 

8.16 

9.47 

14 

8.34 

13.14 

11.72 

8.30 

S 

15 

8.39 

13.15 

11.81 

8.34 

16 

8.54  F 

8.98 

13.12 

11.83 

8.37 

17 

8.69 

8.97 

13.06 

11.83 

8.50 

18 

8.94 

8.97 

13.00 

11.83 

8.65 

19 

9.30 

9.04 

12.94 

11.86 

9.14 

20 

9.60 

9.18 

12.88 

11.88 

9.38 

21 

9.80 

9.51 

12.87 

11.87 

9.52 

22 

10.10 

9.93 

12.87 

11.84 

9.66 

23 

10.30 

10.30 

12.82 

11.82 

9.78 

24 

10.45 

10.66 

12.75 

11.80 

9.87 

25 

10.69 

11.04 

12.64 

11.72 

9.96 

26 

10.83 

11.35 

12.54 

11.56 

10.00 

27 

10.92 

11.62 

12,43 

11.34 

10.01 

28 

10.96 

11.90 

12.27 

11.09 

10.01 

29 

10.97  - 

12.12 

10.81 

10.02 

30 

10.97  - 

12.03 

10.46 

10.02 

31 

10.89  - 

11.83 

10.02 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

8.78 

10.10 

12.70 

11.59 

9.04 

9.64 

MAX 

10.97 

11.90 

13.15 

11.88 

10.10 

10.02 

MIN 

4.45 

8.97 

11.83 

10.46 

7.98 

9.42 

DAYS 

31 

19 

31 

30 

30 

13 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  TEAR  WAS  154 
F°NOT  AT  STATED  TIME  S4ISCONTINUEO 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  10.40. 

HIGHEST  STA«  WAS  13.15  AT  2:00  A.M.  ON  MAR  15. 
LOWEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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BUFFALO  COVE  AT  ROUND  ISLAND  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-59-00,  LONG.  91-31-30.  ON  SOUTHEAST  SIDE  OF  ROUND  iSLANT.  (STA.  4923513.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AM)  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  FES.  26,  1976  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  14.98  FEET  ON  JUN.  3.  1983.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  0.11  FOOT  OH 
OCT.  17  AND  18,  1976. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

4.20 

10.46 

11.87 

11.45 

9.82 

9.66 

10.95 

7.44 

3.54 

5.04 

4.31 

4.62 

2 

4.72 

10.20 

12.06 

11.34 

9.33 

9.64 

11.07 

7.42 

3.52 

5.01 

4.44 

4.64 

3 

5.33 

9.94 

12.17 

11.35 

8.88 

9.62 

11.24 

7.17 

3.57 

4.96 

4.31 

4.57 

4 

5.94 

9.65 

12.28 

11.35 

8.54 

9.43 

11.46 

6.94 

3.60 

4.91 

4.33 

4.34 

5 

6.46 

9.38 

12.39 

11.38 

8.35 

9.27 

11.56 

6.77 

3.73 

4.89 

4.30 

4.19 

6 

6.82 

9.11 

12.43 

11.35 

8.03 

9.28 

11.60 

6.57 

3.93 

4.89 

4.19 

4.00 

7 

7.07 

8.91 

12.48 

11.30 

7.80 

9.15 

11.63 

6.33 

4.06 

4.86 

4.08 

4.06 

a 

7.28 

8.73 

12.55 

11.32 

7.66 

9.17 

11.56 

6.26 

4.07 

4.81 

3.93 

4.16 

9 

7.42 

8.54 

12.74 

11.38 

7.62 

9.14 

11.47 

6.01 

4.08 

4.69 

3.72 

3.83 

10 

7.55 

8.44  F 

12.78 

11.37 

7.60 

9.05 

11.43 

5.74 

4.07 

4.66 

3.53 

11 

7.74 

8.41 

12.83 

11.36 

7.58 

9.02 

11.42 

5.51 

4.13 

4.64 

3.53 

12 

7.77 

8.41 

12.86 

11.37 

7.61 

9.04 

11.39 

5.34 

4.18 

4.67 

3.51 

13 

7.85 

8.42 

12.88 

11.45 

7.61 

9.03 

11.26 

5.18 

4.21 

4.68 

3.52 

14 

7.95 

8.46 

12.90 

11.54 

7.76 

9.05 

11.42 

5.00 

4.31 

4.71 

3.64  F 

3.39 

15 

8.00 

8.49 

12.92 

11.63 

7.80 

9.32 

11.23 

4.80 

4.33 

4.73 

3.75 

3.40 

16 

8.14 

8.52 

12.90 

11.64 

7.85 

9.22 

11.05 

4.64 

4.14 

4.81 

3.55 

3.12 

17 

8.29 

8.50 

12.86 

11.65 

7.94 

9.17 

10.85 

4.55 

4.07 

4.80 

3.06 

2.92 

18 

8.55 

8.50 

12.81 

11.65 

8.12 

9.16 

10.63 

4.43 

4.07 

4.74 

3.25 

2.83 

19 

8.90 

8.54 

12.70 

11.68 

8.60 

9.15 

10.39 

4.19 

4.17 

4.29 

3.17 

2,92 

20 

9.23 

8.65 

12.65 

11.71 

8.84 

9.17 

10.21 

3.95 

4.40 

3.93 

3.22 

2.80 

21 

9.44 

8.97 

12.63 

11.71 

9.01 

9.26 

9.94 

3.79 

4.64 

3-87 

3.28 

2.82 

22 

9.66 

9.38 

12.63 

11.68 

9.16 

9.40 

9.69 

3.80 

4.83 

3.82 

3.33 

2.48 

23 

9.85 

9...0 

12.59 

11.67 

9.30 

9.53 

9.48 

3.85 

4.93 

3.58 

3.34 

24 

10.05 

10.23 

12.53 

11.65 

9.41 

9.70 

9.36 

3.70 

4.95 

3.43 

3.28 

25 

10.31 

10.65 

12.42 

11.63 

9.53 

9.83 

9.07 

3.60 

4.96 

3.24 

3.62  F 

2.05 

26 

10.48 

11.04 

12.31 

11.43 

9.64 

9.91 

8.80 

3.51 

5.03 

3.12 

3.90 

2.16 

27 

10.60 

11.34 

12.21 

11.15 

9.71 

10.09 

8.53 

3.45 

5.02 

3.30 

4.17 

2.13 

28 

10.66 

11.65 

12.01 

10.89 

9.73 

10.64 

8.24 

3.37 

5.04 

3.58 

4.49 

2.08 

29 

10.69 

11.87 

10.60 

9.72 

10.80 

7.99 

3.38 

5.07 

3.78 

4.58 

2.22 

30 

10.70 

11.79 

10.23 

9.71 

10.87 

7.79 

3.42 

5.11 

3.99 

4.55 

2.41 

31 

9.69 

7.55 

3.53 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

8.33 

9.33 

12,47 

11.40 

8.64 

9.49 

10.33 

4.96 

4.33 

4.34 

3.80 

3.25 

MAX 

10.70 

11.65 

12.92 

11.71 

9.82 

10.87 

11.63 

7.44 

5.11 

5.04 

4.58 

4.64 

MIN 

4.20 

8.41 

11,58 

10.23 

7.58 

9.02 

7.55 

3.37 

3.52 

3.12 

3.06 

2.05 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

25 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  359 

F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  Tl«  YEAR  HAS  7.62. 

HIGHEST  STAGE  WAS  12.92  AT  1:00  A.M.  ON  MAR  15. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  1.85  ON  DEC  28. 


M 

DAILY  STAGE  FOR  1909 
lAYOU  FOROOCHE  NEAR  KROTZ  SPRINGS,  U. 

LOCATION.  LAT.  30-29-10,  LONG.  91-40-40.  ON  BRIDGE  <IN  OIL  AND  GAS  FILED)  BELOU  JLMCTION  WITH 
BAYOU  CCURTABLEAU,  FIVE  NILES  SOUTHWEST  OF  KROTZ  SPRINGS,  LA.  (STA.  4925512D.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  13,  1934  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  23.20  FEET  ON  HAY  27,  1973.  LOWEST,  (FROH  INCONPLETE  RECORD)  9.90  FEET  ON  SEP. 
14,  1979. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD  (1903  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

17.00 

17.15 

16.24 

10.60 

16.23 

17.97 

10.50 

17.27 

13.63 

13.37 

13.92 

2 

17.90 

16.90 

16.35 

10.65 

16.02 

17.95 

10.69 

17.03 

13.58 

13.32 

13.89 

3 

17.90 

16.00 

16.46 

10.62 

15.00 

17.95 

10.97 

16.00 

13.54 

13.31 

13.85 

4 

17.07 

16.79 

16.94 

10.60 

15.60 

17.92 

19.20 

16.57 

13.50 

13.30 

13.81 

5 

17.00 

16.60 

17.10 

10.55 

16.07 

17.05 

19.39 

16.37 

13.45 

13.30 

13.80 

6 

17.62 

16.40 

17.25 

10.47 

17.35 

10.00 

19.45 

16.10 

13.49 

13.29  F 

13.28 

13.92 

7 

17.20 

16.20 

17.10 

10.33 

17.11 

10.01 

19.50 

16.02 

13.45 

13.28 

13.39 

14.50 

0 

17.15 

16.13 

17.25 

10.10 

17.01 

10.00 

19.52 

16.12 

13.42 

13.28 

13.47 

16.85 

9 

17.00 

16.01 

17.32 

10.06 

16.92 

10.09 

19.50 

16.00 

13.40 

13.28 

13.47 

17.40 

10 

17.10 

15.09 

17.40 

17.90 

16.70 

10.00 

19.43 

15.01 

13.50  F 

13.22 

13.45 

17.39 

11 

17.60 

15.79 

17.40 

17.07 

16.55 

10.00 

19.40 

15.64 

13.49 

13.43 

17.13 

12 

17.77 

15.67 

17.55 

17.72 

16.25 

10.06 

19.30 

15.50 

13.78 

17.00 

13 

17.00 

15.60 

17.65 

17.61 

16.00 

10.04 

19.31 

15.40 

14.47 

F 

13.30 

16.80 

14 

17.00 

15.39 

17.72 

17.50 

15.00 

10.00 

19.30 

15.27 

14.65 

F 

13.39 

16.53 

15 

17.90 

15.11 

17.76 

17.40 

15.62 

10.33 

19.35 

15.16 

14.50 

13.50 

16.34 

16 

17.90 

14.90 

17.00 

17.40 

15.42 

10.30 

19.30 

15.00 

14.28  F 

13.17 

13.83 

16.18 

17 

F  17.00 

14.70 

17.02 

17.32 

15.20 

10.35 

19,23 

14.80 

14.12 

13.39 

13.89 

15.99 

10 

17.73 

14.50 

17.03 

17.26 

16.30 

10.30 

19.15 

14.54 

13.90 

13.41 

13.08 

15.92 

19 

17.93 

14.30 

17.05 

17.21 

17.59 

10.24 

19.07 

14.35 

13.74 

13.40 

13.84 

15.85 

20 

10.00 

14.31 

17.05 

17.17 

17.93 

10.15 

19.25 

14.30 

13.61 

13.37  F 

13.79 

15.75 

21 

10.12 

14.26 

17.06 

17.11 

10.09 

17.90 

19.14 

14.40 

13.56 

13.32 

13.75 

15.61 

22 

10.12 

14.40 

10.00 

17.00 

10.20 

17.01 

19.00 

14.50 

13.50 

13.30 

13.70 

15.58 

23 

10.03 

15.99 

10.29 

17.02 

10.20 

17.61 

10.00 

14.59 

13.47  F 

13.30 

14.03 

15.50 

24 

10.00 

16.25 

10.40 

17.01 

10.17 

17.45 

10.04 

14.46 

13.42 

14.05 

15.50 

25 

17.93 

16.23 

10.55 

16.90 

10.15 

17.25 

10,71 

14.61 

13.42 

14.02 

15.02 

26 

17.05 

16.10 

10.50 

16.90 

10.13 

17.10 

10.60 

14.52 

13.41 

13.97 

14.58 

27 

17.72 

16.17 

10.50 

16.00 

10.11 

16.90 

10.45 

14.27 

13.40 

13.90 

14.34 

20 

17.56 

16.23 

10.56 

16.69 

10.10 

17.70 

10.20 

14.03 

13.30 

13.94 

14.26 

29 

17.45 

10.55 

16.55 

10.10 

10.20 

10.00 

13.96 

13.30 

14.02 

14.60 

30 

17.36 

10.67 

16.41 

10.07 

10.45 

17.70 

13.80 

13.30  F 

13.24 

13.99 

16.65 

31 

1o*otl 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

17.73 

15.75 

17.73 

17.57 

17,03 

17.95 

10.90 

15.19 

13.66 

13.31 

13.72 

15.54 

MAX 

10.12 

17.15 

10.60 

10.60 

10.20 

10.45 

19.52 

17.27 

14.65 

13.41 

14.05 

17.40 

MIN 

17.00 

14.26 

16.24 

16.41 

15.20 

16.90 

17.53 

13.70 

13.38 

13.17 

13.28 

13.80 

DAYS 

31 

20 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

19 

24 

31 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  TEAR  HAS  347 

FMIOT  AT  STATED  TINE 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  16.33. 

HIGHEST  STAGE  HAS  19. S2  AT  4:00  A.N.  ON  JUL  0. 
LOHE.T  STAGE  HAS  NOT  DETERMINED. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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ALABAMA  BAYOU  (FUS)  AT  SHERBURNE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30'42-A0,  LONG.  91-30-56.  ON  LEFT  BANK  AT  HEAD.  (STA.  4940012B.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1972  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  29.40  FEET  ON  HAY  24,  1973.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  10.19  FEET  ON 
JUN.  9,  1988. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JIM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

16.75 

16.10 

14.08 

16.18 

12-26 

16.30 

17.48 

16.37 

11.43 

11.78 

2 

16.80 

15.95 

13.97 

16.18 

12.10 

16.17 

17.53 

16.30 

11.29 

11.67 

3 

16.83 

15.80 

14.53 

16.15 

11.93 

16.14 

17.76 

16.20 

11.15 

11.57 

4 

16.84 

15.66 

15.21 

16.10 

11.77 

16.12 

17.85 

16.08 

11.00 

11.47 

5 

16.83 

15.54 

15.39 

16.03 

14.70 

16.10 

17.82 

15.96  F 

10.96 

11.36 

6 

16.79 

15.45 

15.36 

15.85 

15.70 

16.34 

17.70 

15.80 

11.25 

7 

16.75 

15.40 

15.26 

15.67 

15.81 

16.38 

17.58 

15.63 

F 

10.97 

12.25 

8 

16.67 

15.35 

15.15 

15.47 

15.90 

16.50 

17.48 

15.76 

9 

16.60 

15.29 

15.05 

15.27 

15.99 

16.55 

17.35 

15.77 

10 

16.59 

15.17 

14.91 

15.06 

16.02 

16.57 

17.25 

15.74 

11 

16.56 

15.02 

14.76 

14.86 

16.05 

16.63 

17.16 

15.65  F 

10.96 

F 

16.28 

12 

16.55 

14.84 

14.69 

14.65 

16.05 

16.66 

17.06 

15.49  F 

10.92 

16.39 

13 

16.60 

14.64 

14.45 

14.45 

16.01 

16.69 

16.94 

15.27 

11.42 

16.40 

14 

16.61 

14.U 

14.32 

14.28 

15.89 

16.69 

16.88 

14.99 

11.47 

F 

10.97 

16.38 

15 

16.64 

14.26 

14.20 

14.12 

15.73 

16.98 

16.79 

14.68 

11.43 

F 

11.39 

16.34 

16 

16.65 

14.07 

14.12 

13.95 

15.55 

16.99 

16.72 

14.34 

11.32 

11.04 

16.24 

17 

16.65 

13.89 

14.03 

13.78 

15.44 

16.99 

16.64 

14.01 

11.17 

11.35 

11.05 

16.13 

18 

16.63 

13.70 

13.94 

13.62 

15.54 

16.95 

16.63 

13.68 

11.03 

11.17 

16.03 

19 

16.80 

13.51 

13.88 

13.43 

16.34 

16.89 

16.60 

13.44 

11.23 

15.88 

20 

16.86 

13.33 

13.82 

13.27 

16.46 

16.83 

17.07 

13.30 

F 

11.26 

15.74 

21 

16.89 

13.24 

13.77 

13.11 

16.69 

16.72 

17.04 

13.13 

15.57 

22 

16.90 

14.07 

14.05 

12.95 

16.89 

16.61 

16.97 

12.88 

15.38 

23 

16.90 

14.87 

15.29 

12.83 

16.96 

16.56 

16.92 

12.62 

15.15 

24 

16.88 

15.00 

15.74 

12.71 

16.98 

16.44 

16.99 

12.37 

14.89 

» 

16.84 

14.88 

15.85 

12.62 

16.97 

16.34 

16.95 

12.15 

14.65 

26 

16.75 

14.71 

15.90 

12.54 

16.99 

16.22 

16.91 

11.94 

14.44 

27 

16.65 

14.51 

15.93 

12.44 

16.93 

16.20 

16.85 

11.74 

14.26 

28 

16.56 

14.30 

15.95 

12.37 

16.83 

17.20 

16.76 

11.57 

11.89 

14.07 

29 

16.44 

15.92 

12.39 

16.70 

17.34 

16.66 

11.68 

11.93 

14.05 

30 

16.34 

16.06 

12.38 

16.57 

17.43 

16.56 

11.63 

11.88 

15.78 

31 

16.23 

16.13 

16.U 

16.43 

11.55  - 

* 

16.08 

THE  FaLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

16.69 

14.75 

14.89 

14.16 

15.68 

16.62 

17.08 

14.12 

11.20 

11.35 

11.34 

14.55 

MAX 

16.90 

16.10 

16.13 

16.18 

16.99 

17.43 

17.85 

16.37 

11.47 

11.35 

11.93 

16.40 

MIN 

16.23 

13.24 

13.77 

12.37 

11.77 

16.10 

16.43 

11.55 

10.92 

11.35 

10.97 

11.25 

DATS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

13 

1 

11 

28 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  296 

F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  15.06. 

HIGHEST  STAGE  VMS  17.87  AT  6:00  P.H.  ON  JUL  3. 
LOWEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED. 


B6 


DAILY  STAGE  FOA  1989 


UPPER  GRAND  RIVER  AT  LITTLE  TENSAS  BAYOU  (U.) 

LOCATION.  LAT.  30-14-23,  LONG.  91-31-35.  ON  TOUER  <RIGHT  BANK)  IN  LITTLE  TENSAS  BAYOU, 

ABOUT  300  FEET  SOUTH  OF  JUNCTION  WITH  UPPER  GRAND  RIVER.  <STA.  4944012D.> 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1971  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  23.62  FEET  ON  MAY  23.  1973.  LOUEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  1.10  FEET  ON 
OCT.  9,  1976. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5.79 

12.65 

15.47 

14.95 

12.85 

14.50  F 

9.33 

4.77 

6.63 

5.89 

6.39 

2 

6.82 

15.60 

14.95 

12.80 

14.70 

9.17 

4.89 

6.60 

5.92 

6.37 

3 

7.93 

15.70 

14.97 

12.57 

14.90 

8.88 

4.95 

6.53 

5.83 

6. 14 

4 

9.17 

15.80 

14.89 

12.38 

15.05 

8.57 

5.02 

6.48 

5.83 

5.77 

5 

9.85 

15.95 

14.86 

12.24 

15.22 

8.37 

5.19 

6.57 

5.77 

5.57 

6 

10.15 

16.05 

14.84 

12.30 

15.22 

8.08 

5.48 

6.56 

5.52 

5.27 

7 

10.40 

16.15 

14.89 

12.28 

15.20 

7.74 

5.60 

6.48 

5.31 

5.39 

8 

10.58 

16.25 

14.94 

12.35 

15.12 

7.59 

5.57 

6.36 

5.07 

5.65 

9 

10.63  F 

11.24 

16.35 

14.95 

12.75 

15.07 

7.24 

5.63 

6.22 

4.86 

5.24 

10 

10.60 

11.22 

16.45 

14.90  F 

10.10 

12..;5 

15.03 

6.84 

5.61 

6.24 

4.64 

5.26 

11 

10.63 

11.34 

16.50 

14.94 

10.27 

12.30 

15.00 

6.55 

5.65 

6.23 

4.72 

5.27 

12 

10.55 

11.33 

16.50 

15.00 

10.44 

12.35 

14.90 

6.31 

5.64 

6.28 

4.68 

5.13 

13 

10.65 

11.25 

16.50 

15.10 

10.57 

12.23 

14.70 

6.10 

5.68 

6.30 

4.69 

4.57 

14 

10.73 

11.35 

16.55 

15.15 

10.68 

12.07 

14.75 

6.00 

5.81 

6.34 

4.84 

4.64 

15 

10.90 

11.40 

16.55 

15.20 

10.67 

12.35 

14.55 

5.80 

5.70 

6.35 

4.98 

4.57 

16 

11.15 

11.37 

16.50 

15.17 

10.80 

12.36 

14.35 

5.63 

5.46 

6.42 

4.67 

4.17 

17 

11.40 

11.35 

16.45 

15.15 

11.05 

12.41 

14.12 

5.52 

5.45 

6.41 

4.23 

3.98 

18 

11.85 

11.45 

16.40 

15.23 

11.30 

12.41 

13.77 

5.34 

5.46 

6.07 

4.47 

3.92 

19 

12.30 

11.60 

16.37 

15.25 

12.05 

12.41 

13.55 

4.96 

5.72 

5.45 

4.38 

4.00 

20 

12.65 

11.90 

16.27 

15.27 

12.30 

12.53 

4.70 

6.15 

5.08 

4.44 

3.95 

21 

13.05 

12.55 

16.25 

15.25 

12.45 

12.66 

4.51 

6.43 

5.07 

4.53 

3.94 

22 

12.70  F 

13.42 

16.27 

15.20 

12.65 

12.86 

4.58 

6.83 

5.04 

4.56 

3.50 

23 

12.65 

13.82 

16.20 

15.17 

12.75 

13.07 

4.70 

6.90 

4.67 

4.54 

24 

12.35 

14.25 

16.15 

15.12 

12.85 

13.24 

4.55 

6.83 

4.56 

4.62 

25 

12.00 

14.60 

16.00 

14.95 

12.95 

13.43 

4.49 

6.88 

4.30 

5.07 

26 

11.95 

14.80 

15.90 

14.72 

13.05 

13.50 

4.37 

6.93 

4.20 

5.43 

27 

11.85 

15.00 

15.80 

14.37 

13.05 

13.62 

4.35 

7.00 

4.62 

5.75 

28 

11.95 

15.30 

15.55 

14.03 

13.05 

14.22 

4.35 

6.90 

4.90 

6.21 

29 

11.95  - 

15.35 

13.57 

13.05 

14.27 

4.37 

6.77 

5.15 

6.35 

30 

12.00  - 

15.25 

13.03 

14.42 

4.36 

6.70 

5.44 

6.27 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

10.95 

12.53 

16.07 

14.93 

11.91 

12.77 

14.72 

6.07 

5.95 

5.78 

5.14 

4.94 

MAX 

13.05 

15.30 

16.55 

15.27 

13.05 

14.42 

15.22 

9.33 

7.93 

6.63 

6.35 

6.39 

MIN 

5.79 

11.22 

15.10 

13.57 

10.10 

12.07 

13.55 

4.35 

4.77 

4.20 

4.23 

3.50 

DAYS 

31 

21 

31 

29 

22 

30 

19 

31 

30 

31 

30 

22 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  327 

F>HOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  9.99. 

HIGHEST  STAGE  WAS  16.60  AT  2:00  P.M.  ON  MAR  14. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  3.45  ON  DEC  22. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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EABPL  BORROU  PIT  (FWS)  AT  DIXIE  BAYOU  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-27-28,  LONG.  91-32-35.  AT  HILEPOST  29,  4.5  NILES  NORTH  OF  RAMAH,  LA. 
(STA.  49510120.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERHITTEMTLY,  1945  TO  1948,  1949  TO  1950,  1955  TO  1957,  1959  TO  1987 
AND  1989  TO  DATE. 


STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


JAN  FEB  MAR  APR  HAY  JIM  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 


12.31  9.00 

9.45 


11.20 


8.81 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 


EABPL  SORROU  PIT  (FVS>  AT  RAMAK,  LA.  (ABOVE  INTERSTATE  10} 

location.  LAT.  30-24-05,  LONG.  91-30-47.  ABOVE  800  FEE!  NORTH  OF  INTERSTATE  10  OVERPASS. 

(STA.  49525120.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  HAS  BE,.P  KNOUN  AS  EABPL  BORROW  PIT  (FUS)  AT  RAMAH,  LA.  (ABOVE  RAILROAD  FILL). 
RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY  1955  TO  1957  AND  1959  TO  DATE. 


STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY  JAN  FEB 


MAR 


1 

2 

3 

4  11.00 

5 

6  12.95 

7 

8  11.13 

9 

10  10.58 

11 
12 

13  13.68 

14  10.55 

15 

16 

17  10.65 

18 

19 

20  13.82 

21 
22 

23 

24  11.40 

25 

26 

27  13.71 

28  11.68 

29  . 

30  12.02  . 

31  . 


APR  HAY 

11.30 

13.18 

10.48 

13.68 


12.68 


12.55 


9.80 


11.20 


11.25 


JUN  JUL 


12.50 


11.62 


11.05 


11.00 


11.21 


12.85 


12.35 


11.40 


AUG 

10.39 


10.^9 


9.58 


10.14 


SEP  OCT  NOV  DEC 


9.61 


9.71 


9.48 


9.23 


9.20 


8.98 


9.10 


8.88 


8.88 


9.06 


9.89 


9.99 


10.06 


9.82 


10.99 


10.31 


9.90 


DAILY  STAGE  FOA  1989 
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EABPL  BORROW  PIT  (fWS)  NEAR  RAHAH,  LA.  (BELOW  INTERSTATE  10) 

LOCATION.  LAT.  30-22-10,  LONG.  91-31-10.  APPROXIMATELY  2-1/2  NILES  SOUTH  Of  INTERSTATE  10. 

(STA.  4954212D.  ) 

GAGE,  automatic  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  DAILY,  AUG.  8.  1987  TO  DATE.  FOR  RECORDS  PRIOR  TO  1988  REFER  TO  GAGE  AT  EABPL 
BORROW  PIT  (FWS)  AT  RAMAH.  LA.  (STA.  49S40120.) 

EXTREWS.  (FROM  1971  TO  DATE)  HIGHEST,  19.68  FEET  ON  APR.  21,  1975.  LOWEST,  0.90  FOOT  ON  JAN.  19. 
1981. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1^  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APA 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5.71 

11.65 

11.78 

13.04 

11.44 

11.02 

12.02 

3.21 

4.86 

4.05 

4.45 

2 

6.04 

11.58 

12.03 

12.93 

11.13 

11.04 

12.10 

3.29 

4.83 

4.13 

4.54 

3 

6.55 

11.55 

12.22 

12.85 

10.83 

11.12 

12.39 

3.35 

4.79 

4.07 

4.41 

4 

7.10 

11.38 

12.38 

12.76 

10.54 

11.10 

12.60 

3.33 

4,73 

4.04 

4.19 

5 

7.61 

11.21 

12.55 

12.70 

10.50 

10.97 

12.78 

3.48 

4.72 

4.00 

4.02 

6 

7.92 

11.03 

12.70 

12.61 

10.24 

12.86 

3.69 

4.74 

3.92 

3.76 

7 

8.12 

10.90 

12.84 

12.54 

10.00 

12.94 

3.84 

4.67 

3.73 

4.39 

8 

8.30 

10.70 

12.97 

12.49 

9.76 

12.96 

3.86 

4.60 

4.14 

6.53 

9 

8.51 

10.51 

13.07 

12.43 

9.56 

12.92 

3.86 

4.50 

3.74 

6.66 

10 

8.75 

10.31 

13.15 

12.40 

9.38 

12.83 

3.86 

4.49 

3.47 

6.75 

11 

8.90 

10.16 

13.25 

12.41 

9.25 

12.77 

3.90 

4.48 

3.34 

6.76 

12 

8.97 

10.06 

13.34 

12.38 

9.13 

5.73 

3.99 

4.49 

3.27 

13 

9.08 

9.97 

13.41 

12.37 

9.07 

5.44 

4.50 

3.23 

14 

9.18 

9.89 

13.48 

12.35 

9.09 

5.19 

4.51 

3.33 

15 

9.25 

9.84 

13.50 

12.38 

9.10 

4.92 

4.53 

3.66 

16 

9.31 

9.78 

13.51 

12.37 

9.10 

4.70 

4.59 

3.86 

17 

9.41 

9.73 

13.53 

12.36 

9.13 

4.48 

4.57 

3.55 

18 

9.53 

9.68 

13.54 

12.35 

9.19 

4.30 

4.45 

3.31 

19 

9.86 

9.68 

13.53 

12.35 

10.07 

4.00 

4.04 

3.17 

20 

10.09 

9.69 

13.51 

12.35 

10.19 

3.70 

3.68 

3.08 

21 

10.29 

9.78 

13.49 

12.34 

10.32 

3.44 

3.57 

3.08 

22 

10.49 

9.94 

13.55 

12.32 

10.53 

3.34 

3,56 

3.07 

23 

10.68 

10.19 

13.61 

12.30 

10.62 

3.38 

3.26 

3.30 

24 

10.87 

10.51 

13,58 

12.28 

10.72 

3.30 

3.09 

3.33 

25 

11.06 

10.81 

13.53 

12.25 

10.79 

3.20 

2.91 

3.49 

26 

11.21 

11,08 

13.47 

12.18 

10.86 

3.08 

2.78 

3.75 

27 

11.35 

11.33 

13.42 

12.10 

10.91 

11.09 

2.98 

2.97 

4.01 

28 

11.45 

11.54 

13.33 

11.97 

10.96 

11.54 

2.96 

3.22 

4.26 

29 

11.54 

13.25 

11.85 

10.99 

11.78 

3.09 

3.46 

4.42 

30 

11.64 

13.31 

11.66 

11.94 

3.06 

3.67 

4.47 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

9.37 

10.52 

13.16 

12.39 

10.15 

11.29 

12.65 

3.87 

3.64 

4.10 

3.68 

5.13 

MAX 

11.67 

11.65 

13.61 

13.04 

11.44 

11.94 

12.96 

5.73 

3.99 

4.86 

4.47 

6.76 

MIN 

5.71 

9.68 

11.78 

11.66 

9.07 

10.97 

12.02 

2.96 

3,21 

2.78 

3.07 

3.76 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

30 

9 

11 

20 

12 

31 

30 

11 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  274 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  8.48. 

HIGHEST  STAGE  WAS  13.61  AT  8:00  A.M.  ON  NAR  23. 
LOWEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 
UfPER  GRAND  RIVER  (FUS)  AT  DIKE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-13-33,  LONG.  91-25-24.  ABOUT  0.6  MILE  BELOW  JUNCTION  WITH  BAYOU  MARINGOUIN 
(EABPL  BORROW  PIT),  <STA.  4957009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  WAS  KNOWN  AS  GRAND  RIVER  CROSSING  R.  S.  IN  1933. 


RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1933  TO  1946,  1949  TO  1950,  AND  1963  TO  1965.  DAILY,  JUNE 
28,  1954  TO  APR.  6,  1963,  AND  DEC.  16,  1965  TO  DATE. 


EXTREMES 

.  HIGHEST.  19.5 

FEET  FROM  MAR.  4  TL 

9,  1950. 

LOWEST, 

,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  0.50  FOOT  ON 

JAN. 

12.  1981 

DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUM 

JUL 

AUG  SEP  OCT  NOV 

1 

4.40 

11.14 

11.95 

12.48 

10.72 

10.U 

11.51 

8.10 

2 

5.05 

10.94 

12.07 

12.40 

10.31 

10.42 

11.61 

8.00 

3 

5.83 

10.78 

12.26 

12.38 

9.90 

10.40 

11.80 

7.78 

4 

6.57 

10.53 

12.34 

12.31 

9.50 

10.29 

12.00 

7.48 

5 

7.00 

10.28 

12.42 

12.22 

9.30 

10.18 

12.12 

7.25 

6 

7.23 

10.08 

12.52 

12.16 

9.00 

10.28 

12.19 

7 

7.43 

9.87 

12.64 

12.10 

8.75 

10.17 

12.25 

8 

7.68 

9.68 

12.73 

12.09 

8.64 

10.20 

12.29 

9 

7.88 

9.48 

12.84 

12.07 

8.53 

10.12 

12.27 

10 

8.13 

9.36 

12.94 

12.09 

8.50 

10.05 

12.24 

11 

8.26 

9.30 

13.00 

12.00 

8.47 

10.02 

12.22 

12 

8.30 

9.28 

13.08 

11.98 

8.47 

10.00 

12.14 

13 

8.40 

9.20 

13.17 

11.99 

8.50 

9.93 

12.03 

14 

8.55 

9.20 

13.15 

12.00 

8.55 

9.84 

12.04 

15 

8.61 

9.23 

13.18 

12.05 

8.52 

10.06 

11.95 

16 

8.75 

9.22 

13.19 

12.05 

8.58 

10.03 

11.82 

17 

8.90 

9.20 

13.19 

12.05 

8.66 

10.00 

11.70 

18 

9.10 

9.20 

13.18 

12.09 

8.78 

10.00 

11.53 

19 

9.25 

13.17 

12.09 

9.35 

10.00 

11.34 

20 

9.36 

13.15 

12.10 

9.59 

10.01 

11.20 

21 

9.66 

13.14 

12.09 

9.78 

10.05 

10.97 

22 

10.12 

13.18 

12.07 

9.96 

10.15 

10.74 

23 

10.46 

13.20 

12.07 

10.00 

10.22 

10.52 

24 

F  10.65 

10.74 

13.15 

12.04 

10.17 

10.35 

10.38 

25 

10.89 

11.04 

13.08 

12.02 

10.22 

10.41 

10.10 

26 

11.01 

11.28 

13.02 

11.86 

10.34 

10.50 

9.77 

27 

11.15 

11.50 

12.97 

11.72 

10.40 

10.65 

9.48 

28 

11.20 

11.77 

12.83 

11.52 

10.42 

11.19 

9.15 

29 

11.25 

12.73 

11.32 

10.46 

11.30 

8.90 

30 

31 

11.31 

11.28 

12.74 

12.60 

11.02 

10.48 
10.45  ■ 

11.43 

8.61 

8.30 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

8.65 

10.04 

12.86 

12.01 

9.46 

10.29 

11.13 

7.72 

MAX 

11.31 

11.77 

13.20 

12.48 

10.72 

11.43 

12.29 

8.10 

MIN 

4.40 

9.20 

11.95 

11.02 

8.47 

9.84 

8.30 

7.25 

DAYS 

26 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

5 

0 

0 

0 

0 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  212 

F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  10.62. 

HIGHEST  STAGE  WAS  13.20  AT  5:00  P.H.  ON  MAR  22  AND  LATER  DATES(S). 
LOWEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED. 
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EABPL  BORROW  PIT  <FWS>  AT  BAYOU  SORREL  LOCK  (LA.) 

LOCATION,  lay.  30-07>4a,  LONG.  91-19-21.  IN  RECESS  AT  SOUTHUESY  CORNER  OF  SOUTH  GATE  BAY  SECTION 
(lUU,  MORGAN  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE).  (STA.  4963009.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  SUBTRACT  0.3  FROM  STAGES  PRIOR  TO  1955. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1949.  DAILY,  JAN.  1,  1950  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  18.10  FEET  ON  MAY  23  AND  LATER  OATES  IN  1973.  LOWEST,  0.00  FOOT  ON  JAN.  14  AM) 
15,  1964  AND  OCT.  18.  1976. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD  <1976  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.8  G 

7.3  G 

7.7  G 

8.6  G 

7.7  G 

6.9  G 

7.8  G 

5.6  G 

2.5  G 

3.5 

G 

2.8  G 

3.0 

2 

G 

3.0  G 

7.3  G 

8.0  C 

8.5  G 

7.1  G 

6.9  G 

7.7  G 

5.6  G 

2.5  G 

3.5 

C 

3.2  G 

3.1 

3 

G 

3.5  G 

7.3  G 

8.3  G 

8.4  G 

7.2  G 

6.9  G 

7.8  G 

5.6  G 

2.5  G 

3.6 

G 

3.0  C 

3.0 

4 

G 

3.9  G 

7.0  G 

8.4  G 

8.4  G 

7.1  G 

6.9  C 

7.9  C 

5.3  G 

2.5  C 

3.5 

c 

3.0  G 

3.0 

5 

G 

4.3  G 

6.8  G 

8.4  G 

8.0  G 

6.6  G 

6.9  G 

8.0  G 

5.2  G 

2.8  G 

3.4 

G 

2.9  G 

2.8 

6 

G 

4.7  G 

6.7  G 

8.4  G 

8.0  G 

6.4  G 

6.9  G 

8.1  C 

5.1  G 

2.8  G 

3.5 

G 

3.0  C 

2.7 

7 

G 

4.9  G 

6.6  G 

8.6  G 

8.1  G 

6.0  G 

6.9  G 

8.1  G 

4.6  G 

2.8  G 

3.5 

G 

2.9  G 

2.9 

8 

G 

5.0  G 

6.4  G 

8.6  G 

8.1  G 

5.9  G 

6.9  G 

8.1  G 

4.5  G 

2.9  C 

3.5 

G 

3.2  G 

3.0 

9 

6 

5.1  G 

6.3  G 

b.6  G 

8.1  G 

5.6  G 

6.8  G 

8.1  G 

4.4  G 

2.9  G 

3.4 

3.1  G 

2.9 

10 

G 

5.2  G 

6.3  G 

8.6  G 

8.1  G 

5.7  G 

G 

8.1  G 

4.2  G 

3.0  C 

3.4 

3.2 

2.9 

11 

G 

5.3  G 

6.3  G 

8.6  G 

8.1  G 

5.7  C 

6.6  G 

8.0  C 

4.0  G 

3.0  G 

3.4 

2.9 

2.8 

12 

G 

5.3  G 

6.3  G 

8.8  C 

8.1  G 

5.5  G 

6.6  G 

8.0  G 

3.9  G 

3.0  G 

3.5 

2.8 

2.7 

13 

G 

5.5  G 

6.3  G 

9.0  G 

7.9  G 

5.5  G 

6.5  G 

7.9  C 

3.8  G 

3.0  G 

3.3 

2.7 

2.5 

14 

G 

5.5  G 

6.0  G 

9.0  G 

7.9  G 

5.5  G 

6.6  G 

7.7  G 

3.5  G 

3.2  G 

3.3 

G 

2.8 

2.5 

15 

G 

5.6  G 

6.1  G 

9.0  G 

7.9  G 

5.6  G 

6.9  G 

8.1  G 

3.5  G 

3.3  G 

3.3 

3.1 

2.5 

16 

G 

5.6  G 

6.1  G 

9.0  G 

7.9  G 

5.6  G 

6.9  G 

8.0  C 

3.3  G 

3.3  G 

3.3 

3.4 

2.5 

17 

G 

5.6  G 

6.1  G 

9.1  G 

7.9  G 

5.6  G 

6.8  G 

7.9  G 

3.3  C 

3.3  G 

3.5 

3.2  C 

2.5 

18 

G 

5.6  6 

6.1  G 

9.1  G 

7.9  G 

5.9  G 

6.7  G 

7.8  C 

3.1  G 

3.3  G 

3.5 

2.7  G 

1.9 

19 

G 

6.0  G 

6.0  G 

9.1  G 

8.0  G 

6.1  G 

6.7  G 

7.7  C 

3.1  C 

3.3  G 

3.4 

2.5 

2.0 

20 

G 

6.1  G 

6.2  G 

9.0  G 

8.0  G 

6.1  G 

6.6  G 

7.5  G 

2.8  G 

3.3  G 

3.5 

2.5 

1.9 

21 

G 

6.3  6 

6.3  G 

9.0  G 

8.0  G 

6.3  G 

6.5  G 

7.5  G 

2.7  G 

3.3  G 

3.3 

2.6 

1.8 

22 

G 

6.5  6 

6.3  G 

9.0  G 

8.0  G 

6.3  G 

6.5  G 

7.3  G 

2.6  G 

3.3  G 

3.1 

2.4 

0.9 

23 

6 

6.7  G 

6.6  G 

9.1  G 

8.0  G 

6.3  6 

6.4  G 

7.1  G 

2.7  G 

3.3  G 

2.8 

2.5 

0.9 

24 

G 

6.7  G 

6.8  G 

9.1  G 

8.0  G 

6.5  G 

6.9  G 

7.0  G 

2.6  G 

3.3  G 

2.8 

2.5 

0.9 

25 

G 

6.9  G 

7.0  G 

8.9  G 

7.9  G 

6.6  G 

6.9  G 

6*8  G 

2.8  G 

3.3  G 

2.7 

2.4 

0.8 

26 

G 

7.0  G 

7.2  G 

8.9  G 

8.0  G 

6.6  G 

6.9  G 

6.7  G 

2.7  C 

3.5  C 

2.5 

2.5  G 

1.0 

27 

G 

7.1  G 

7.4  G 

8.9  G 

8.0  G 

6.8  G 

6.9  G 

6.5  G 

2.6  G 

3.6  G 

2.2 

G 

2.9  G 

1.3 

28 

G 

7.3  G 

7.6  G 

8.7  G 

8.0  G 

6.8  G 

6.9  G 

6.2  G 

2.5  G 

3.3  G 

2.2 

G 

3.1  G 

1.3 

29 

G 

7.3  -- 

. G 

8.6  G 

7.8  G 

6.8  G 

7.7  G 

6.0  G 

2.5  G 

3.4  G 

2.2 

G 

3.0  G 

1,4 

30 

G 

7.3  -- 

. G 

8.6  G 

7.7  G 

6.8  G 

7.9  G 

5.9  G 

2.5  G 

3.7 

2.8 

C 

3.0  G 

2.0 

5.8  G 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE  ABOVE 

mMi 

5.6 

6.6 

8.7 

8.0 

6.3 

6.8 

7.5 

3.6 

3  1 

3.2 

2.9 

2.2 

MAX 

7.4 

7.6 

9.1 

8.6 

7.7 

7.9 

8.1 

5.6 

3.7 

3.6 

3.4 

3.1 

HIN 

2.8 

6.0 

7.7 

7.7 

5.5 

6.4 

5.8 

2.5 

2.5 

2.2 

2.4 

0.8 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

51 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
G=GATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  5.4. 

HIGHEST  STAGE  WAS  9.1  ON  MAR  17  AND  LATER  DATE(S). 
LOWEST  STAGE  WAS  0.8  ON  DEC  25. 
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DAILY  STACE  FOS  1989 

BIG  BAYOU  PIGEON  <FWS)  NEAR  PIGEON,  LA. 

LOCATION.  LAY.  30-04-36  LONG.  91-18-33.  ON  SMELL  OIL  COMPANY  DOCK  IN  GtIM 

(MORGAN  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE)  AT  JUNCTION  WITH  BIG  BAYOU  PIGEON.  (STA.  4963509.) 


GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


GENERAL  INFORMATION 

.  PRIOR  TO  1971 

GAGE  WAS 

ICNOUN  AS 

LITTLE 

BAYOU  PIGEON. 

RECORDS  AVAILABLE. 

INTERMITTENTLY, 

1936  TO  1939,  1949  AND  1950.  DAILY,  JAN.  1971  TO  DATE. 

EXTREMES. 

HIGHEST, 

18.20 

FEET  OH  MAY  25.  1973.  LOWEST,  0.37  FOOT  ON  OCT.  18,  1976. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN 

FEET 

CAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG  SEP  OCT 

1 

3.20 

7.40 

7.70 

8.24 

7.24 

6.78 

7.67 

5.71 

2 

3.37 

7.32 

7.90 

8.11 

6.99 

6.82 

7.71 

5.72 

3 

3.72 

7.24 

8.14 

8.03 

6.76 

6.87 

7.77 

5.60 

4 

3.95 

7.10 

8.28 

7.95 

6.55 

6.83 

7.92 

5.37 

5 

4.30 

6.86 

8.45 

7.96 

6.48 

6.75 

8.06 

5.22 

6 

4.70 

6.74 

8.54 

7.92 

6.25 

t.ta 

8.07 

5.03 

7 

4.87 

6.62 

8.58 

7.83 

6.03 

6.72 

8.13 

4.82 

8 

5.05 

6.50 

8.63 

7.80 

5.83 

6.70 

8.10 

4.70 

9 

5.17 

6.35 

8.69 

7.82 

5.73 

6.72 

8.04 

4.55 

10 

5.30 

6.19 

8.75 

7.80 

5.65 

6.64 

7.95 

4.35 

11 

5.42 

6.13 

8.82 

7.75 

5.55 

6.57 

7.93 

4.27 

12 

5.47 

6.09 

8.89 

7.73 

5.49 

6.55 

7.90 

13 

5.53 

6.07 

8.96 

7.74 

5.50 

6.53 

7.86 

14 

5.55 

6.08 

9.02 

7.77 

5.60 

6.50 

8.18 

15 

5.65 

6.09 

9.07 

7.84 

5.60 

6.66 

8.13 

16 

5.70 

6.09 

9.10 

7.86 

5.60 

6.62 

7.99 

17 

5.75 

6.06 

9.11 

7.87 

5.64 

6.55 

7.86 

18 

5.85 

6.06 

9.08 

7.85 

5.70 

6.51 

7.73 

19 

6.05 

6.05 

9.04 

7.89 

6.07 

6.50 

7.59 

F  3.00 

20 

6.25 

6.10 

8.98 

7.91 

6.20 

6.48 

7.49 

21 

6.35 

6.24 

8.95 

7.88 

6.31 

6.54 

7.35 

22 

6.49 

6.37 

8.96 

7.89 

6.40 

6.59 

7.21 

23 

6.65 

6.53 

8.94 

7.87 

6.48 

6.64 

7.10 

24 

6.76 

6.69 

8.88 

7.87 

6.55 

6.74 

7.00 

25 

6.90 

6.88 

8.82 

7.86 

6.63 

6.81 

6.85 

26 

7.10 

7.10 

8.74 

7.84 

6.71 

6.89 

6.67 

27 

7.20 

7.33 

8.67 

7.76 

6.76 

6.95 

6.48 

28 

7.27 

7.52 

8.60 

7.70 

6.76 

7.45 

6.32 

29 

7.30  - 

8.51 

7.57 

6.77 

7.65 

6.12 

30 

7.39  -- 

8.52 

7.39 

6.77 

7.66 

5.97 

31 

8.39 

f 

o.  fo 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

5.73 

6.56 

8.70 

7.84 

6.24 

6.77 

7.45 

5.03  3.00 

MAX 

7.40 

7.52 

9.11 

8.24 

7.24 

7.66 

8.18 

5.72  3.00 

MIN 

3.20 

6.05 

7.70 

7.39 

5,49 

6.48 

5.80 

4.27  3.00 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

11  0  1 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  224 

F<NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  6.93. 

HIGHEST  STAGE  HAS  9.14  AT  5:30  P.M.  ON  MAR  16. 
LOWEST  STAGE  HAS  NOT  DETERMINED. 


DAILY  STAGE  FOR  1909 
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OLD  RIVER  (FWS)  AT  JUNCTION  WITH  GIUU  {NORGAN  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE)  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-56-47,  LONG.  91-15-35.  ON  TOWER  AT  JUNCTION.  (STA.  4964510.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1939  GAGE  WAS  KNOWN  AS  OLD  RIVER  (FWS)  SOUTHWEST  OF  PIERRE  PASS. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1938  TO  1946  MS  1949.  DAILY,  NOV.  1934  TO  AUG.  1937  AND 
JAN.  1971  TO  DATE. 

EXTREMES.  (FROM  1971  TO  DATE)  HIGHEST,  16.84  FEET  ON  MAY  24,  1973.  LOWEST,  0.38  FOOT  ON  OCT.  17, 
1976. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

1 

2.63 

6.57 

7.22 

7.80 

6.79 

6.12 

2 

2.74 

6.51 

7.46 

7.70 

6.53 

6.11 

3 

2.94 

6.42 

7.69 

7.64 

6.27 

6.27 

4 

3.13 

6.29 

7.88 

7.60 

6.06 

6.25 

5 

3.46 

6.12 

8.08 

7.60 

6.00 

6.18 

6 

3.84 

5.99 

8.15 

7.49 

5.78 

6.27 

7 

4.02 

5.85 

8.18 

7.44 

5.53 

6.14 

8 

4.20 

5.73 

8.21 

7.40 

5.33 

6.10 

9 

4.33 

5.56 

8.28 

7.45 

5.22 

6.17 

10 

4.45 

5.45 

8.35 

7.40 

6.04 

11 

4.56 

5.37 

8.44 

7.34 

5.97 

12 

4.65 

5.34 

8.53 

7.33 

5.93 

13 

4.73 

5.34 

8.60 

7.35 

5.95 

14 

4.72 

:.37 

8.66 

7.39 

5.93 

15 

4.84 

5.36 

8.74 

7.47 

6.16 

16 

4.86 

5.37 

8.76 

7.50 

6.05 

17 

4.90 

5.35 

8.76 

7.52 

5.95 

18 

5.04 

5.32 

8.74 

7.52 

5.91 

19 

5.20 

5.31 

8.69 

7.53 

5.90 

20 

5.44 

5.35 

8.65 

7.53 

5.90 

21 

5.52 

5.52 

8.63 

7.51 

5.93 

22 

5.65 

5.63 

8.57 

7.50 

5.99 

23 

5.83 

5.74 

8.50 

7.50 

6.07 

24 

5.98 

5.87 

8.50 

7.51 

6.16 

25 

6.05 

6.10 

8.44 

7.50  F 

5.98 

6.27 

26 

6.19 

6.35 

8.38 

7.46 

6.07 

6.34 

27 

6.30 

6.60 

8.31 

7.37 

6.13 

6.43 

28 

6.38 

6.87 

8.25 

7.27 

6.13 

6.93 

29 

6.47 

8.17 

7.15 

6.11 

7.23 

30 

31 

6.53 

6.56 

8.10  F 

6.87 

6.11 

7.24 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MAN 

4.91 

5.81 

8.32 

7.45 

6.01 

6.20 

MAX 

6.56 

6.87 

8.76 

7.80 

6.79 

7.24 

MIN 

2.63 

5.31 

7.22 

6.87 

5.22 

5.90 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

16 

30 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

W)V 

DEC 

7.25 

5.15 

2.70 

3.44 

2.81 

2.82 

7.31 

5.24 

2.65 

3.45 

3.00 

2.86 

7.37 

5.04 

2.60 

3.40 

2.87 

2.83 

7.56 

4.85 

2.59 

3.36 

2.89 

2.68 

7.62 

4.67 

2.66 

3.33 

2.93 

2.73 

7.63 

4.49 

2.87 

3.37 

2.94 

2.60 

7.67 

4.31 

2.95 

3.36 

3.00 

2.77 

7.65 

4.19 

3.01 

3.31 

3.09 

2.90 

7.58 

4.04 

3.08 

3.25 

3.05 

2.65 

7.54 

3.90 

3.03 

3.24 

2.90 

2.64 

7.53 

3.77 

3.05 

3.23 

2.83 

2.75 

7.51 

3.63 

3.14 

3.24 

2.75 

2.73 

7.45 

3.51 

3.13 

3.24 

2.74 

2.45 

7.76 

3.41 

3.17 

3.24 

2.88 

2.45 

7.64 

3.33 

3.22 

3.27 

3.07 

2.49 

7.50 

3.25 

3.10 

3.42 

3.03 

2.08 

7.35 

3.16 

3.00 

3.47 

2.67 

2.05 

7.19 

3.10 

2.99 

3.49 

2.66 

1.97 

7.05 

2.99 

3.00 

3.24 

2.52 

2.12 

6.94 

2.86 

3.03 

2.97 

2.41 

1.83 

6.79 

2.77 

3.10 

2.87 

2.39 

1.84 

6.61 

2.75 

3.18 

2.81 

2.36 

1.35 

6.47 

2.95 

3.23 

2.68 

2.37 

0.83 

6.39 

2.89 

3.13 

2.60 

2.24 

0.56 

6.22 

2.85 

3.15 

2.44 

2.39 

1.09 

6.05 

2.79 

3.22 

2.34 

2.52 

1.35 

5.86 

2.75 

3.25 

2.33 

2.66 

1.50 

5.66 

2.70 

3.29 

2.48 

2.95 

1.60 

5.50 

2.73 

3.37 

2.60 

2.88 

1.93 

5.36 

2.68 

3.50 

2.73 

2.81 

2.08 

5.20 

2.72  ■ 

2.84  ■ 

2,75 

6.94 

3.53 

3.05 

3.07 

2.75 

7.76 

5.24 

3.50 

3.49 

3.09 

5.20 

2.68 

2.59 

2.33 

2.24 

31 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  350 

F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  4.97. 

HIGHEST  STAGE  IMS  8.77  AT  2:00  A.M.  ON  MAR  16. 
LOWEST  STAGE  WAS  0.45  ON  DEC  24. 


SISSSStA  C1S888 
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DAtir  STAGE  FOR  1989 

IHTRACOASTAL  UATERUAY  HEAR  PIERRE  PASS,  LA. 

LOCATION.  LAT.  39-54-23,  LONG.  91-13-04.  ATTACHED  TO  TELEPHONE  POLE  HEAR  BOAT  RAMP  IN  GIM 
(MORGAN  CITY-PORT  ALLEN  ROUTE),  4.2  MILES  SOUTH  OF  PIERRE  PASS,  LA.  (STA.  4969010.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1961,  GAGE  UAS  KNOWN  AS  BELLE  RIVER,  FWS. 

RECQimS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1945  TO  1946,  1949  TO  1950,  1961.  DAILY,  JULY  1,  1962  TO 
DATE. 

EXTREICS.  HIGHEST.  16.00  FEET  ON  MAY  22  AND  LATER  OATES  IN  1973.  LOWST,  MINUS  0.9  FOOT  ON  JAN. 
14,  1964. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.9 

6.0 

6.3 

7.2 

6.0 

5.6 

6.7 

5.4 

2.0 

3.0 

2.4 

2.4 

2 

3.1 

5.9 

6.6 

7.2 

5.9 

5.6 

6.7 

4.8 

2.0 

3.0 

2.6 

2.3 

3 

3.2 

5.8 

6.7 

7.1 

5.7 

5.7 

6.8 

4.4 

2.1 

2.9 

2.6 

2.2 

4 

3.3 

5.7 

6.8 

7.1 

5.5 

5.8 

6.9 

4.2 

2.2 

2.9 

2.6 

2.2 

5 

3.4 

5.5 

6.9 

7.0 

5.3 

5.8 

7.0 

4.0 

2.2 

2.9 

2.5 

2.3 

6 

3.5 

5.4 

7.1 

6.9 

5.1 

5.7 

7.1 

3.8 

2.3 

2.9 

2.5 

2.3 

7 

3.6 

5.3 

7.2 

6.9 

4.9 

5.7 

7.1 

3.7 

2.4 

2.9 

2.5 

2.3 

8 

3.7 

5.1 

7.3 

6.8 

4.7 

5.6 

7.1 

3.5 

2.4 

2.8 

2.4 

2.3 

9 

3.8 

4.9 

7.5 

6.7 

4.6 

5.6 

7.0 

3.4 

2.4 

2.8 

2.4 

2.3 

10 

3.9 

4.9 

7.6 

6.6 

4.5 

5.5 

6.9 

3.3 

2.5 

2.7 

2.3 

2.2 

11 

4.0 

4.8 

7.7 

6.5 

4.5 

5.4 

6.9 

3.2 

2.5 

2.7 

2.3 

2.0 

12 

4.0 

4.8 

7.8 

6.5 

4.6 

5.4 

6.9 

3.1 

2.6 

2.7 

2.2 

1.8 

13 

4.1 

4.8 

7.9 

6.6 

4.7 

5.4 

6.9 

3.0 

2.7 

2.8 

2.4 

1.7 

14 

4.2 

4.7 

8.0 

6.7 

4.8 

5.4 

7.1 

2.9 

2.8 

2.9 

2.7 

1.6 

15 

4.3 

4.6 

8.0 

6.8 

4.8 

5.6 

7.1 

2.8 

2.6 

3.0 

2.7 

1.5 

16 

4.4 

4.7 

8.1 

6.8 

4.9 

5.5 

6.9 

2.7 

2.5 

3.0 

2.5 

1.4 

17 

4.5 

4.7 

8.1 

6.9 

5.0 

5.5 

6.8 

2.6 

2.6 

3.0 

2.1 

1.4 

18 

4.6 

4.8 

8.0 

6.9 

5.1 

5.4 

6.7 

2.5 

2.7 

2.8 

2.0 

1.3 

19 

4.6 

4.8 

8.0 

6.9 

5.2 

5.3 

6.5 

2.3 

2.8 

2.6 

2.1 

1.3 

20 

4.8 

4,9 

8.0 

6.8 

5.3 

5.2 

6.3 

2.3 

2.8 

2.3 

2.2 

1.2 

21 

5.0 

5.0 

7.9 

6.8 

5.4 

5.3 

6.1 

2.3 

2.8 

2.2 

2.0 

1.2 

22 

5.2 

5,1 

7.8 

6.8 

5.4 

5.4 

6.0 

2.3 

2.7 

2.4 

2.0 

1.1 

23 

5.3 

5,2 

7.8 

6.8 

5.5 

5.5 

5.9 

2.2 

2.7 

2.2 

1.8 

0.4 

24 

5.4 

5.4 

7.7 

6.8 

5.6 

5.6 

5.8 

2.2 

2.6 

2.1 

1.6 

0.3 

25 

5,5 

5.6 

7.6 

6.8 

5.6 

5.7 

5.6 

2.2 

2.6 

2.0 

1.8 

0.6 

26 

5.6 

5.8 

7.6 

6.8 

5.6 

5.9 

5.4 

2.1 

2.6 

1.9 

2.0 

0.8 

27 

5.7 

6.0 

7.6 

6.7 

5.7 

5.9 

5.3 

2.1 

2.7 

1.8 

2.1 

1.0 

28 

5.8 

6.2 

7.5 

6.5 

5.7 

6.4 

5.2 

2.1 

2.7 

1.8 

2.1 

1.2 

29 

5.9  - 

7.5 

6.3 

5.7 

6.5 

5.2 

2.0 

2.8 

2.0 

2.2 

1.4 

30 

6.0  - 

7.4 

6.2 

5.7 

6.6 

5.2 

2.0 

3.0 

2.1 

2.3 

1.6 

31 

ft.U 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4.5 

5.2 

7.5 

6.8 

5.2 

5.6 

6.4 

2.9 

2.5 

2.6 

2.3 

1.6 

MA)( 

6.0 

6.2 

8.1 

7.2 

6.0 

6.6 

7.1 

5.4 

3.0 

3.0 

2.7 

2.4 

MIN 

2.9 

4.6 

6.3 

6.2 

4.5 

5.2 

5.2 

2.0 

2.0 

1.8 

1.6 

0.3 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  4.4. 

HIGHEST  stage  UAS  8.1  ON  MAR  16  AM)  LATER  DATE(S). 
LOWEST  STAGE  UAS  0.3  OH  DEC  24. 


DAILY  STAGE  FOR  1909 
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LITTLE  BAYOU  SORREL  AT  JCT.  WITH  CIUU  (NORGAH-CITY  PORT  ALLEN  ROUTE)  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-47-A7,  LONG.  91-10-30.  ON  TOUER  AT  JUNCTION  WITH  GULF  INTRACOASTAL  WATERWAY 
(STA.  *973510.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  DEC.  21,  1970  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  14.01  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  MAY  25,  1973.  LOWEST,  MINUS  0.88  FOOT 
OH  OCT.  17,  1976. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NCVD  (1965  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

Mr 

JUN 

JUl 

AUG 

SEP 

OCI 

NOV 

DEC 

1 

1.98 

5.75 

6.33 

6.70 

5.84 

5.63 

6.59 

4.75 

2.55 

2.95 

2.36 

2.23 

2 

2.12 

5.62 

6.55 

6.74 

5.56 

5.70 

6.67 

4.63 

2.36 

3.00 

2.49 

2.25 

3 

2.42 

5.54 

6.74 

6.67 

5.37 

5.75 

6.65 

4.29 

2.19 

2.90 

2.27 

2.05 

4 

2.59 

5.30 

6.73 

5.29 

5.65 

6.84 

4.06 

2.33 

2.86 

2.37 

1.94 

5 

3.00 

5.22 

6.63 

5.34 

5.60 

6.83 

3.82 

2.46 

2.85 

2.51 

2.04 

6 

3.46 

5.13 

6.47 

4.89 

5.61 

6.82 

3.64 

2.73 

2.97 

2.48 

1.90 

7 

3.54 

4.93 

6.49 

4.59 

5.46 

6.80 

3.45 

2.75 

2.96 

2.44 

2.08 

8 

3.74 

4.77 

6.47 

4.44 

5.56 

6.77 

3.30 

2.77 

2,77 

2.61 

2.20 

9 

3.72 

4.55 

6.51 

4.55 

5.53 

6.72 

3.15 

2.82 

2.67 

2.40 

1.68 

10 

3.82 

4.48 

6.43 

4.37 

5.39 

6.73 

3.19 

2.74 

2.84 

2.18 

1.85 

11 

3.94 

4.53 

6.32 

4.17 

5.40 

6.75 

3.06 

2.79 

2.74 

2.24 

2.14 

12 

3.93 

4.47 

6.39 

4.22 

5.39 

6.68 

3.01 

2.76 

2.81 

2.25 

2.04 

13 

3.94 

4.56 

6.45 

4.28 

5.39 

6.62 

2.94 

2.75 

2.76 

2.30 

1.62 

14 

3.84 

4.63 

6.50 

4.49 

5.35 

6.92 

2.93 

2.90 

2.72 

2.47 

1.85 

15 

3.98 

4.62 

6.60 

4.49 

5.60 

6.72 

2.85 

2.66 

2.91 

2.69 

2.01 

16 

3.98 

4.64 

6.57 

4.47 

5.34 

6.62 

2.79 

2.44 

3.16 

2.23 

1.35 

17 

4.04 

4.57 

6.62 

4.61 

5.28 

6.46 

2.71 

2-41 

3.16 

1.87 

1.55 

18 

4.24 

4.55 

6.60 

4.70 

5.28 

6.32 

2.60 

2.51 

3.03 

2.08 

1.44 

19 

4.41 

4.57 

6.62 

5.09 

5.26 

6.22 

2.41 

2.71 

2.53 

1.90 

1.67 

20 

4.72 

6.57 

5.1* 

S.24 

6.15 

2.36 

2.74 

2.09 

1.78 

1.17 

21 

4.95 

6.54 

5.21 

5.30 

5.95 

2.38 

2.89 

2.14 

1.79 

1.24 

22 

4.96 

6.55 

5.27 

5.39 

5.79 

2.54 

2.95 

2.22 

1.8* 

0.63 

23 

5.00 

6.57 

5.35 

5.50 

5.69 

2.83 

2.87 

2.13 

1.5* 

0.15 

24 

5.30 

5.17 

6.56 

5.38 

5.63 

5.58 

2.70 

2.54 

2.09 

1.50  F 

0.08 

25 

5.37 

5.44 

6.53 

5.50 

5.73 

5.40 

2.55 

2.75 

1.96 

1.87 

0.62 

26 

5.48 

5.65 

6.47 

5.63 

5.82 

5.26 

2.56 

2.89 

1.88 

1.97 

0.83 

27 

5.58 

5.87 

6.37 

5.63 

5.99 

5.10 

2.58 

2.84 

1.90 

2.13 

0.97 

28 

5.62 

6.17 

6.29 

5.58 

6.50 

4.90 

2.44 

2.87 

2.12 

2.49 

1.07 

29 

5.73  • 

6.18 

5.56 

6.48 

4.75 

2.37 

2.87 

2.23 

2.10 

1.42 

30 

5.7*  ■ 

. F 

7.10 

5.97 

5.59 

6.51 

4.62 

2.45 

2.88 

2.37 

2.01 

1.64 

31 

5  7?  - 

5.63 

4.43 

2.29 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4.12 

5.01 

6.72 

6.50 

5.04 

5.60 

6.14 

3.03 

2.69 

2.59 

2.17 

1.55 

MAX 

5.75 

6.17 

7.10 

6.74 

5.84 

6.51 

6.92 

4.75 

2.95 

3.16 

2.69 

2.29 

MIN 

1.98 

4.47 

6.33 

5.97 

4.17 

5.24 

4. *5 

2.36 

2.19 

1.88 

1.50 

0.08 

DAYS 

27 

28 

5 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUWER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  335 

F<HOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  4.07. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCCMPLETE  RECORD)  WAS  7.10  AT  8:20  A.M.  ON  MAR  30. 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  MINUS  0.13  ON  DEC  23. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 


EABPl  BORROU  PIT  AT  BAYOU  FOROOCHE  (LA.)  (ABOVE  STATE  HUY.  10> 

LOCATION.  LAT.  30-40-07.  LONG.  91-39-30.  ON  NORTH  Elffi  OF  HIGHUAY  10  CULVERT,  JUST  ABOVE  LOWER 
JUNCTION  UITH  BAYOU  FOROOCHE,  SIX  MILES  EAST  OF  MELVILLE,  LA.  (STA.  5204012B.> 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1943,  19«,  1947,  AND  1950  Tu  1955.  DAILY,  1948  TO 
1949,  AND  MAY  22,  1958  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  28.10  FEET  ON  NAT  18,  1953.  LOUEST,  CHANNEL  DRY  ON 
XT.  4,  1954,  AMO  LATER  OATES. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

1 

21.47 

20.88 

20.03 

20.63 

19.23 

21.38 

21.14 

19.75 

19.30 

19.07 

19.31 

19.34 

2 

21.20 

20.85 

19.94 

20.48 

19.20 

21.23 

20.98 

19.68 

19.29 

19.04 

19.38 

19.33 

3 

21.13 

20.80 

19.92 

20.20 

19.20 

21.03 

21.14 

19.60 

19.27 

19.03 

19.36 

19.31 

4 

21.03 

20.80 

19.90 

19.95 

19.20 

20.96 

21.16 

19.54 

19.23 

19.01 

19.34 

19.30 

5 

20.95 

20.79 

19.89 

19.82 

21.89 

21.12 

20-70 

19.46 

19.20 

19.01 

19.33 

19.30 

6 

20.88 

20.75 

19.85 

19.67 

21.70 

21.87 

20.97 

19.35 

19.20 

19.02 

19.33 

19.32 

7 

20.80 

20.75 

19.80 

19.57 

21.59 

21.70 

20.70 

19.29 

19.19 

19.12 

19.44 

19.70 

8 

20.75 

20.75 

19.87 

19.48 

21.43 

21.79 

20.60 

19.80 

19.17 

19.15 

19.49 

20.19 

9 

20.74 

20.70 

19.83 

19.43 

21.48 

21.78 

20.49 

19.70 

19.15 

19.13 

19.52 

19.85 

10 

20.95 

20.68 

19.77 

19.39 

21.28 

21.60 

20.38 

19.65 

19.11 

19.10 

19.51 

19.78 

11 

20.97 

ro.65 

19.71 

19.35 

21.11 

22.97 

20.30 

19.61 

19.10 

19.09 

19.50 

19.75 

12 

21.x 

2U.6S 

19.64 

19.32 

21  .M 

22.32 

20.35 

19.58 

19.12 

19.07 

19.49 

19.81 

13 

21.08 

20.60 

19.47 

19.30 

20.88 

22.04 

20.23 

19.53 

19.13 

19.05 

19.48 

19.78 

14 

21.02 

20.59 

19.36 

19.30 

20.74 

21.60 

20.45 

19.50 

19.13 

19.04 

19.48 

19.68 

15 

21.12 

20.53 

19.30 

19.30 

20.59 

23.19 

20.32 

19.46 

19.12 

19.03 

19.65 

19.57 

16 

21.10 

20.49 

19.23 

19.28 

20.48 

22.72 

20.11 

19.43 

19.10 

19.03 

19.62 

19.45 

17 

21.03 

20.39 

19.20 

19.27 

20.63 

22.55 

20.24 

19.40 

19.09 

19.75 

19.55 

19.40 

18 

20.95 

20.30 

19.17 

19.25 

20.63 

22.22 

20.13 

19.38 

19.08 

19.60 

19.52 

19.39 

19 

21.68 

20.22 

19.15 

19.20 

23.85 

21.99 

20.M 

19.43 

19.08 

19.40 

19.50 

19.40 

20 

21.70 

20.17 

19.11 

19.20 

23.59 

21.67 

20.60 

19.40 

19.09 

19.49 

19.48 

19.32 

21 

21.88 

20.25 

19.10 

19.20 

23.32 

20.53 

20.48 

19.37 

19.09 

19.47 

19.48 

19.32 

22 

21.64 

20.22 

19.35 

19.20 

23.69 

20.12 

20.39 

19.32 

19.08 

19.40 

19.47 

19.30 

23 

21.51 

20.55 

20.45 

19.18 

23.52 

20.02 

20.29 

19.31 

19.08 

19.38 

19.57 

19.29 

24 

21.49 

20.77 

20.97 

19.15 

23.25 

19.92 

20.90 

19.29 

19.06 

19.40 

19.48 

19.29 

25 

21.42 

20.89 

21.08 

19.13 

23.03 

19.87 

20.58 

19.34 

19.04 

19.41 

19.40 

19.28 

26 

21.35 

21. M 

20.90 

19.11 

22.75 

19.79 

20.41 

19.30 

19.05 

19.35 

19.38 

19.25 

27 

21.28 

21.08 

20.75 

19.11 

22.34 

19.75 

20.25 

19.26 

19.04 

19.35 

19.37 

19.25 

28 

21.18 

21.08 

20.43 

20.77 

19.11 

19.30 

21.97 

21.79 

21.90 

21.82 

20.14 

19.25 

19.37 

19.06 

19.07 

19.35 

19.33 

19.41 

19.38 

19.25 

19.90 

20.82 

21. W 

19.27 

21.68 

21.50 

19.35 

19.07 

19.32 

19.35 

20.x 

21.52 

THE 

FXLOUING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

21.17 

20.63 

19.93 

19.44 

21.57 

21.42 

20.46 

19.45 

19.13 

19.24 

19.45 

19.56 

MAX 

21.88 

21.08 

21.08 

20.63 

23.85 

73.19 

21.16 

19.80 

19.30 

19.75 

19.65 

21.30 

MIN 

20.74 

20.17 

19.10 

19.11 

19.20 

19.75 

19.80 

19.25 

19.04 

19.01 

19.31 

19.25 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  20.12. 

HIGHEST  STAGE  UAS  23.85  AT  6:00  A.M.  OH  MAT  19. 
LOUEST  STAGE  UAS  19.01  ON  XT  4  AND  LATER  DATE(S). 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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EA8PL  BORROU  PIT  AT  BAYOU  FOSIOCNE  (LA.)  (BELOU  STATE  HWY.  10} 

LOCATION.  LAT.  30-40-04,  LONG.  91-39-31.  ON  SOUTH  END  OF  HIGHWAY  10  CULVERT,  JUST  ABOVE  LOWER 
JUNCTION  WITH  BAYOU  FOROOCHE,  SIX  NILES  EAST  OF  MELVILLE,  LA.  (STA.  52080128.) 

GAGE.  MJTONATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1947,  AND  1950  TO  1955.  DAILY,  1948  TO  1949,  AND  MAY  22,  1958 
TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  28.0  FEET  ON  MAY  18,  1953.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON 
OCT.  5,  1953,  AND  LATER  DATES. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

19.72 

16.70  F 

16.67 

16.53 

15.57 

16.74 

20.59 

16.20 

15.70 

15.50 

15.40 

16.29 

2 

18.81 

16.63 

16.67 

16.45 

15.50 

16.74 

20.15 

16.10 

15.70 

15.49 

15.48 

16.29 

3 

18.05 

16.60 

16.64 

16.35 

15.48 

16.63 

20.24 

16.00 

15.69 

15.48 

15.42 

16.31 

4 

17.52 

16.59 

16.60 

16.25 

15.48 

16.55 

20.68 

15.94 

15.67 

15.47 

15.40 

16.31 

5 

17.10 

16.58 

16.60 

16.15 

20.00 

16.78 

20.46 

15.88 

15.65 

15.47 

15.40 

16.35 

6 

16.55 

16.59 

16.02 

19.51 

17.53 

19.69 

15.80 

15.64 

15.45 

15.40 

16.39 

7 

16.54 

16.55 

15.95 

19.04 

17.50 

19.03 

15.70 

15.63 

15.50 

15.57 

16.73 

8 

16.52 

16.57 

15.88 

18.80 

17.19 

18.42 

16.30 

15.63 

15.51 

15.57 

18.80 

9 

16.49 

16.53 

15.85 

18.21 

16.93 

17.78 

16.10 

15.62 

15.50 

15.70 

17.79 

10 

16.47 

16.47 

15.80 

17.69 

16.77 

17.18 

16.02 

15.60 

15.38 

15.69 

16.79 

11 

F  17.17 

16.43 

16.44 

15.75 

17.21 

21.18 

16.87 

16.00 

15.63 

15.35 

15.68 

16.58 

12 

17.04 

16.40 

16.39 

15.72 

16.75 

20.02 

16.80 

15.97 

15.63 

15.33 

15.70 

16.63 

13 

17.00 

16.38 

16.25 

15.70 

16.89 

18.92 

.6.68 

15.94 

15.61 

15.33 

15.68 

14 

17.04 

16.31 

16.10 

15.68 

16.78 

18.06 

17.04 

15.90 

15.63 

15.26 

15.69 

15 

16.90 

16.30 

16.08 

15.69 

16.66 

20.59 

16.90 

15.87 

15.62 

15.26 

15.85 

16 

16.80 

16.23 

15.96 

15.67 

16.57 

20.01 

16.60 

15.80 

15.60 

15.18 

15.88 

17 

16.92 

16.17 

15.90 

15.62 

16.60 

19.12 

16.70 

15.78 

15.60 

16.14  F 

15.85 

18 

16.85 

16.11 

15.87 

15.60 

16.59 

18.55 

16.62 

15.75 

15.59 

15.95 

19 

17.50 

16.08 

15.83 

15.60 

21.10 

17.93 

16.45 

15.85 

15.58 

15.75 

F 

15.80 

20 

17.50 

16.03 

15.80 

15.5 

20.39 

17.38 

17.18 

15.80 

15.56 

15.86 

21 

17.53 

16.20 

15.84 

15.53 

19.60 

17.15 

17.10 

15.77 

15.54 

15.81  F 

15.85 

22 

17.28 

16.10 

16.20 

15.50 

19.60 

16.69 

16.79 

15.78 

15.53 

15.78 

15.92 

23 

17.14 

16.26 

16.76 

15.47 

19.51 

16.55 

16.62 

15.74 

15.52 

15.68 

16.18 

24 

17.10 

16.32 

16.80 

15.42 

19.21 

16.43 

19.00 

15.72 

15.52 

15.55 

16.10 

25 

17.08 

16.35 

16.86 

15.39 

18.97 

16.38 

18.30 

15.82 

15.52 

15.50 

16.08 

26 

17.03 

16.77 

15.40 

18.65 

16.29 

17.62 

15.74 

15.53 

15.40 

16.20  F 

15.80 

27 

16.99 

16.69 

15.40 

18.19 

16.25 

16.98 

15.70 

15.50 

15.38 

16.28 

15.80 

28 

16.93 

16.66 

15.38 

17.61 

22.24 

16.59 

15.68 

15.50 

15.39 

16.29 

15.89 

29 

16.87 

16.63 

15.64 

17.15 

21.48 

16.43 

15.85 

15.50 

15.40 

16.30 

16.90 

30 

16.80 

16.65 

15.60 

16.91 

21.17 

16.32 

15.78 

15.51 

15.40 

16.29 

18.00 

31 

16.60 

16.80 

16.20 

15.75 

19.05 

iOa  O 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

17.29 

16.37 

16.42 

15.75 

17.84 

18.06 

17.74 

15.87 

15.59 

15.51 

15.81 

16.76 

MAX 

19.72 

16.70 

16.86 

16.53 

21.10 

22.24 

20.68 

16.30 

15.70 

16.14 

16.30 

19.05 

MIN 

16.75 

16.03 

15.80 

15.38 

15.48 

16.25 

16.20 

15.68 

15.50 

15.18 

15.40 

15.80 

DAYS 

26 

25 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

27 

19 

THE  TOTAL  IKMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  342 

F=HOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  16.58. 

HIGHEST  STAGE  WAS  22.90  AT  11:30  A.M.  ON  JUN  28. 
LOWEST  STAGE  WAS  15.17  ON  KT  16. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 

EABPL  BORROW  PIT  AT  LOTTIE,  LA.  (ABOVE  U.  S.  HUY.  190) 

LOCATION.  LAT.  30-33-27,  LONG.  91-39-27.  ON  NORTH  END  Of  U.  S.  HIGHWAY  190  CULVERT. 

(STA.  52120128.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  WAS  KNOWN  AS  BAYOU  FOROOCHE-LOTTIE  BORROW  PIT  FROM  1937  TO  1939. 

ADO  0.1  TO  STAGES  FROM  1945  TO  1964. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1937  TO  1948,  ANO  1950  TO  1956.  DAILY,  1949,  AND 
AUG.  8.  1956  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  25.8  FEET  ON  AUG.  8,  1940.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD)  7.23  FEET  ON  JAN.  12,  1981. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

12.13 

8.10 

7.93 

8.18 

7.55 

9.00 

12.90 

8.25 

7.93 

7.61 

7.60 

7.79 

2 

10.32 

8.05 

8.16 

8.10 

7.59 

8.73 

11.78 

8.20 

7.85 

7.58 

7.63 

7.73 

3 

9.78 

8.01 

8.18 

8.09 

7.60 

8.63 

13.10 

8.10 

7.78 

7.54 

7.61 

7.70 

4 

9.45 

8.00 

8.10 

8.04 

7.61 

8.71 

13.90 

8.02 

7.74 

7.53 

7.60 

7.68 

5 

9.20 

7.98 

8.06 

8.03 

12.57 

8.90 

12.47 

7.97 

7.72 

7.52 

7.67 

7.68 

6 

8.90 

7.98 

8.03 

7.98 

10.69 

13.00 

11.60 

7.90 

7.73 

7.51 

7.54 

7.67 

7 

8.62 

7.98 

8.05 

7.90 

9.67 

11.59 

10.73 

7.87 

7.73 

7.50 

7.82 

10.00 

8 

8.43 

7.98 

8.03 

7.85 

9.27 

11.28 

10.22 

8.30 

7.72 

7.50 

7.99 

13.20 

9 

8.35 

7.95 

8.00 

7.80 

9.04 

10.48 

9.84 

8.37 

7.70 

7.50 

7.97 

10.32 

10 

8.97 

7.92 

7.97 

7.81 

8.92 

9.67 

10.72 

8.20 

7.67 

7.50 

7.87 

9.81 

11 

9.24 

7.90 

7.94 

7.79 

8.76 

11.34 

9.55 

8.07 

7.67 

7.58 

7.78 

9.35 

12 

9.07 

7.89 

7.90 

7.78 

8.58 

11.37 

8.85 

7.97 

8.66 

7.58 

7.70 

9.99 

13 

9.04 

7.87 

7.90 

7.80 

8.40 

10.20 

8.68 

7.90 

7.83 

7.59 

7.66 

8.90 

14 

8.78 

7.85 

8.14 

7.71 

8.30 

9.59 

8.78 

7.88 

7.71 

7.58 

7.60 

8.40 

15 

8.68 

7.87 

8.20 

7.70 

8.38 

12.80 

8.96 

7.85 

7.67 

7.58 

7.64 

8.21 

16 

8.47 

7.86 

7.99 

7.68 

8.18 

11.30 

7.78 

7.88 

7.65 

7.58 

8.44 

8.09 

17 

8.36 

7.85 

7.88 

7.68 

8.12 

10.20 

8.52 

7.85 

7.63 

7.74 

8.03 

8.00 

18 

8.34 

7.84 

7.80 

7.68 

8.10 

9.90 

8.50 

7.82 

7.60 

7.92 

7.89 

7.98 

19 

10.60 

7.82 

7.75 

7.68 

14.65 

9.50 

8.40 

7.89 

7.63 

7.95 

7.80 

7.99 

20 

9.80 

7.80 

7.73 

7.67 

11.72 

9.20 

13.19 

7.86 

7.62 

7.90 

7.73 

7.91 

21 

9.60 

7.89 

7.73 

7.64 

10.20 

9,01 

11.89 

7.81 

7.60 

7.84 

7.70 

7.89 

22 

9.20 

7.89 

7.96 

7.62 

10.11 

8.82 

9.68 

7.78 

7.60 

7.80 

7.80 

7.85 

23 

8.95 

7.87 

8.42 

7.60 

9.71 

8.61 

8.33 

7.79 

7.57 

7.76 

8.34 

7.82 

24 

8.70 

7.85 

8.38 

7.60 

9.48 

8.32 

11.10 

7.77 

7.56 

7.65 

8.18 

7.81 

25 

8.50 

7.83 

8.37 

7.60 

9.31 

8.19 

9.77 

8.06 

7.56 

7.63 

8.04 

7.80 

26 

8.40 

7.80 

8.36 

7.60 

9.18 

8.60 

9.35 

7.95 

7.58 

7.60 

7.98 

7.77 

27 

8.32 

7.82 

8.33 

7.60 

9.02 

8.65 

9.08 

7.88 

7.62 

7.64 

7.91 

7.75 

28 

8.25 

7.86 

8.30 

7.60 

8.90 

16.52 

8.85 

7.80 

7.60 

7.60 

8.05 

7.78 

29 

8.20 

8.25 

7.58 

8.78 

16.75 

8.57 

8.26 

7.62 

7.61 

7.93 

8.30 

30 

8.17 

8.30 

7.55 

8.56 

15.10 

8.40 

8.17 

7.63 

7.60 

7.84 

11.00 

OmfC 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

FEAN 

9.00 

7.90 

8.08 

7.76 

9.21 

10.47 

10.07 

7.98 

7.71 

7.63 

7.84 

8.58 

MAX 

12.13 

8.10 

8.42 

8.18 

14.65 

16.75 

13.90 

8.37 

8.66 

7.95 

8.44 

13.20 

MIN 

8.12 

7.80 

7.73 

7.1,5 

7.55 

8.19 

7.78 

7.77 

7.56 

7.50 

7.54 

7.67 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

51 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  FEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  8.55. 

HIGHEST  STAGE  WAS  18.34  AT  4:30  P.M.  ON  JUN  28. 
LOWEST  STAGE  WAS  7.50  ON  OCT  6  AND  LATER  DATE(S>. 


EA8PL  BORROW  PIT  AT  iOTTIE,  LA.  (BELOW  U.  S.  HWT.  190) 


location.  LAT.  30-33-24,  LONG.  91-39-27.  ON  SOUTH  EW)  OF  U.  S.  HIGHWAY  190  CULVERT. 

(STA.  5216012B.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  GA(^  WAS  KNOWN  AS  BAYOU  FOROOCHE-LOTTIE  BORROW  PIT  FROM  1937  TO  1979. 
ADO  0.1  TO  STAGES  FROM  1945  TO  1964. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1938  TO  1948,  AND  1950.  DAILY,  1949,  AND  MAR.  8,  1951 
TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  23.5  FEET  (FROM  WATERMARK)  IN  MAY,  1953.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON  OCT.  11, 
1963,  AND  LATER  OATES.  EXTREMES  HAVE  BEEN  BEEN  CORRECTED. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

11.95 

7.40 

7.65 

8.94 

12.78 

7.50 

2 

10.18 

7.35 

7.43 

7.48  F 

6.70 

8.60 

11.63 

7.38 

3 

9.61 

7.30 

7.50 

7.35 

8.51 

13.00 

7.20 

F 

6.90 

4 

9.27 

7.28 

7.43 

7.22  F 

7.10 

8.58 

13.73 

7.12 

5 

8.98 

7.25 

7.34 

7.15 

12.45 

8.76 

12.30 

7.12  F 

7.15 

F 

6.80 

6 

8.65 

7.20 

7.30 

10.48 

12.69 

11.38 

7.11  F 

6.80 

F 

7.10 

7 

8.34 

7.18 

7.20 

9.50 

11.32 

10.54 

7.10 

7.23 

10.10 

8 

8.10 

7.15 

7.12 

9.09 

10.94 

10.04 

7.64 

7.57 

13,10 

9 

7.93 

7.12 

8.85 

10.11 

9.63 

7.70 

7.60 

10.22 

10 

8.77 

7.12 

8.70 

9.30 

10.50 

7.45 

7.28 

9.72 

11 

8.99 

7.12 

F 

6.80 

8.52 

11,14 

9.32 

7.28  F 

7.10  F 

6.90 

9.25 

12 

8.80 

7.12 

8.26 

11.24 

8.60 

7.18  F 

8.60 

13 

8.82 

7.11  F 

7.10 

8.00 

10.10 

8.42 

7.13  F 

7.15 

14 

8.58 

7.11 

7.30 

8.15 

9.45 

8.55 

F 

6.85 

15 

8.48 

7.40 

8.30 

12.80 

8.74  F 

7.02 

F 

7.50 

16 

8.25 

7.13 

7.82 

11.25 

8.50 

8.37 

17 

8.05 

7.69 

10.10 

8.25 

7.67 

18 

7.90 

F 

6.65 

7.34 

9.85 

8.28 

7.19 

7.30 

19 

10.45 

14.43 

9.37 

8.08 

F 

6.90 

7.20  F 

7.13 

F 

7.02 

20 

9.69 

F 

7.11 

11.49 

9.00 

13.16 

7.13 

21 

9.45  F 

7.02 

10.08 

8.79 

11.60 

6.90 

22 

9.03 

7.19 

9.99 

8.54 

9.49  F 

6.90 

F 

7.12 

23 

8.77 

8.17 

9.54 

8.33 

8.62 

7.83 

24 

8.48 

8.02 

9.27 

8.00 

10.80 

7.48 

25 

8.26 

7.93  F 

6.90 

9.09 

7.80 

9.56 

7.21 

26 

8.07 

7.90 

8.92 

8.51 

9.04 

F 

6.90 

27 

7.90 

7.82 

8.78 

8.47 

8.70 

F 

6.90 

28 

7.79  F 

7.01 

8.00 

8.62 

16.80 

8.49  F 

7.20 

7.40 

29 

7.70  - 

7.89 

8.48 

16.60 

8.15 

7.54 

F 

7.12 

8.20 

30 

7.58  - 

8.03 

8.19 

15.02 

7.84 

7.43 

10.84 

31 

8.31 

7.63 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

8.72 

7.18 

7.55 

7.15 

9.04 

10.30 

9.85 

7.27 

7.23 

7.02 

7.39 

9.08 

MAX 

11.95 

7.40 

8.17 

7.65 

14.43 

16.80 

13.73 

7.70 

8.60 

7.20 

8.37 

13.10 

MIN 

7.50 

7.01 

7.10 

6.65 

6.70 

7.80 

7.63 

6.90 

6.80 

6.80 

6.85 

6.80 

DAYS 

31 

16 

22 

8 

29 

30 

31 

19 

7 

6 

17 

12 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  228 

F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  8.55. 

HIGHEST  STAGE  WAS  18.26  AT  4:00  P.M.  ON  JUN  28. 
LOWEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 
EABPL  KXROU  PIT  NEAR  NARINGOUIN,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-28-00,  LONG.  91-32-40.  ON  BORROU  PIT  BRIDGE,  Tt«  NILES  SOUTHUEST  OF  NARINGOUIN,  LA. 
(STA.  5220012D.) 

GAGE.  AUTOHATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  HAR.  10,  1948  TO  DATE. 

EKTRENES.  HIGHEST,  17.54  FEET  ON  OCT.  4,  1964.  LOWEST,  0.5  FOOT  ON  NOV.  12,  1953. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ .  > 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

m 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

8.70 

3.10 

2.33 

4.30 

2.45 

4.47 

8.36 

4.90 

2.51 

1.99 

1.60 

2.94 

2 

6.05 

3.00 

2.47 

4.20 

2.45 

4.34 

8.05 

4.94 

2.38 

1.95 

1.65 

2.63 

3 

4.97 

2.93 

3.05 

4.09 

2.43 

4.61 

9.19 

4.78 

2.00 

2.00 

1.63 

2.34 

4 

4.45 

2.69 

3.07 

3.96 

2.49 

4.56 

10.30 

4.61 

1.93 

1.95 

1.70 

2.18 

5 

4.16 

2.64 

2.98 

3.95 

9.30 

4.44 

8.65 

4.42 

1.88 

1.86 

1.69 

2.10 

6 

3.99 

2.54 

2.82 

3.93 

6.99 

10.09 

8.18 

4.18 

2.33 

1.78 

1.70 

2.03 

7 

3.83 

2.55 

2.70 

3.79 

5.60 

7.81 

7.67 

3.95 

2.13 

1.72 

2.00 

8.40 

8 

3.57 

2.54 

2.68 

3.74 

5.06 

7.40 

7.42 

4.04 

2.10 

1.73 

5.85 

10.80 

9 

3.30 

2.45 

2.60 

3.59 

4.70 

6.70 

7.22 

4.07 

2.00 

1.88 

5.72 

7.09 

10 

3.90 

2.39 

2.60 

3.41 

4.36 

6.00 

7.13 

3.87 

2.00 

1.80 

5.10 

5.87 

11 

4.22 

2.30 

2.58 

3.32 

4,10 

5.95 

6.99 

3.65 

1.97 

1.75 

4.70 

5.40 

12 

4.07 

2.29 

2.6! 

3.22 

3.88 

5.95 

6.73 

3.42 

2.72 

1.69 

4.32 

5.63 

13 

4.10 

2.28 

2.65 

3.10 

3.66 

5.72 

6.57 

3.23 

2.89 

1.68 

3.96 

5.35 

14 

4.19 

2.30 

2.82 

3.03 

3.43 

5.50 

6.64 

3.00 

2.41 

1.68 

3.62 

5.03 

15 

4.30 

2.37 

2.85 

2.91 

3.20 

7.59 

6.48 

2.80 

2.20 

1.68 

4.50 

4.80 

16 

3.99 

2.32 

2.84 

2.89 

3.10 

6.70 

6.30 

2.57 

2.18 

1.80 

5.80 

4.49 

17 

3.80 

2.23 

2.88 

2.81 

3.05 

6.00 

6.28 

2.38 

2.05 

1.83 

5.18 

4.28 

18 

3.62 

2.20 

2.86 

2.73 

3.00 

5.71 

6.52 

2.20 

1.94 

2.21 

4.82 

4.05 

19 

6.81 

2.20 

2.79 

2.69 

11,67 

5.52 

6.05 

2.08 

1.83 

2.39 

4.51 

3.85 

20 

5.90 

2.20 

2.89 

2.63 

8.40 

5.35 

9.30 

2.69 

1.77 

2.33 

4.19 

3.68 

21 

5.68 

2.45 

2.83 

2.63 

6.59 

5.20 

7.62 

2.17 

1.77 

2.52 

3.88 

3.42 

22 

4.83 

2.53 

2.98 

2.57 

8.03 

5.15 

6.17 

2.00 

1.82 

2.19 

3.59 

2.98 

23 

4.50 

2.44 

4.18 

2.59 

6.25 

5.10 

5.77 

1.90 

1.98 

2.06 

5.15 

2.92 

24 

4.29 

2.36 

4.09 

2.65 

5.78 

4.92 

6.65 

1.89 

2.03 

1.92 

4.79 

2.91 

25 

4.10 

2.27 

3.85 

2.61 

5.60 

4.90 

5.99  F 

1.97 

2.02 

1.85 

4.49 

2.52 

26 

3.92 

2.28 

3.78 

2.60 

5.42 

5.80 

5.84 

1.90 

1.79 

4.16 

2.25 

27 

3.69 

2.30 

3.68 

2.59 

5.20 

5.43 

5.67 

1.80 

1.70 

3.85 

2.19 

28 

3.60 

2.30 

3.75 

2.64 

5.03 

12.00 

5.47 

1.74 

1.68 

3.55 

2.17 

29 

3.43  • 

3.78 

2.62 

13.23 

5.28  F 

3.02 

1.76 

1.69 

3.47 

2.60 

30 

3.30  ■ 

5.09 

2.62 

4.78 

10.42 

5.11 

2.90 

1.80 

1.65 

3.21 

7.80 

4,63 

4.90 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

HEAR 

4.40 

2.44 

3.14 

3.15 

5.02 

6.42 

6.92 

3.23 

2.06 

1.88 

3.81 

4.23 

MAX 

8.70 

3.10 

5.09 

4.30 

11,67 

13.23 

10.30 

4.94 

2.89 

2.39 

5.85 

10.80 

NIN 

3.18 

2.20 

2.33 

2.57 

2.43 

4.34 

4.90 

1.89 

1.74 

1.65 

1.60 

2.03 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

30 

30 

31 

28 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUHBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  361 

F=MOT  AT  STATED  TINE 

THE  NEAM  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3.91. 

HIGHEST  STAGE  WAS  14.31  AT  4:30  P.N.  ON  JUN  28. 
LOWEST  STAGE  WAS  1 .58  ON  NOV  1 . 


DAILY  STAGE  f£*  1989 
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EA8PI  BOftROU  PIT  (LS)  AT  RAMH.  LA. 

LOCATIOH.  LAT.  30-24-05,  10«G.  91-30-37.  0»  BOPKOy  PIT  BRIDGE  APPROXIMTELY  800  fEEl  NORTH  Of 
INTERSTATE  10.  <STA.  52240120.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AM>  STAFF. 


RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1935,  1937,  1944  TO  1946,  AND  1953  TO  1954.  DAILY,  JAN.  13, 
1948  TO  DEC.  31,  1952,  Al©  FEB.  21.  1956  TO  DATE. 


EXTREMES. 

HIGHEST 

,  12.73 

FEET  ON  APR 

.  22. 

1979.  LOWEST,  0.29 

FOOT  ON 

JAN.  19, 

1981. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  a:  NGVD  (  1983  ADJ.  ) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUC 

SEP 

tXTT 

MOV 

DEC 

1 

6.39 

2.95 

2.15 

4.24 

2.52 

4.42 

7.77 

4.89 

2.05 

2.00 

1.30 

2.73 

2 

4.52 

2.87 

2.26 

4.13 

2.47 

4.37 

7.47 

4.90 

1.92 

1.96 

1.37 

2.47 

3 

3.97 

2.74 

2.59 

4.02 

2.40 

4.50 

8.16 

4.78 

1.79 

1.99 

1.47 

2.06 

4 

3.70 

2.58 

2.70 

3.85 

2.40 

4.57 

8.73 

4.60 

1.60 

1.92 

1.53 

1.81 

5 

3.60 

2.51 

2.72 

3.94 

6.68 

4.44 

7.91 

4.42 

1.50 

1.65 

1.63 

1.72 

6 

3.54 

2.41 

2.68 

3.89 

5.70 

8.30 

7.65 

4.21 

1.60 

1.78 

1.66 

1.61 

7 

3.48 

2.48 

2.65 

3.75 

5.10 

6.80 

7.44 

3.99 

1.71 

1.72 

1.69 

6.68 

8 

3.28 

2.39 

2.60 

3.65 

4.81 

6.55 

7.33 

3.98 

1.83 

1.79 

5.55 

8.85 

9 

3.10 

2.28 

2.53 

3.55 

4.52 

6.20 

7.17 

3.97 

1.89 

1.89 

5.45 

6.25 

10 

3.22 

2.15 

2.57 

3.47 

4.27 

5.82 

7.04 

3.82 

1.95 

1.83 

4.98 

5.48 

11 

3.38 

2.00 

2.55 

3.30 

4.02 

5.68 

6.93 

3.62 

1.92 

1.78 

4.65 

5.21 

12 

3.35 

1.95 

2.59 

3.20 

3.76 

5.65 

6.75 

3.42 

2. 09 

1.65 

4.29 

5.25 

13 

3.55 

1.96 

2.62 

3.09 

3.55 

5.52 

6.59 

3.26 

2.  0 

1.60 

3.88 

5.16 

14 

3.65 

2.02 

2.68 

2.98 

3.36 

5.37 

6.63 

3.00 

2.15 

1.60 

3.53 

4.95 

15 

3.85 

2.09 

2.77 

2.92 

3.15 

6.33 

6.49 

2.80 

2.18 

1.60 

4.40 

4.75 

16 

3.70 

2.05 

2.78 

2.85 

2.98 

6.06 

6.34 

2.58 

2.10 

1.65 

5.38 

4.50 

17 

3.60 

1.95 

2.80 

2.75 

2.95 

5.80 

6.26 

2.38 

1.95 

1  .75 

5.01 

4.28 

18 

3.47 

1.89 

2.80 

2.67 

2.90 

5.60 

6.25 

2.20 

1.84 

2.05 

4.75 

4.07 

19 

5.05 

1.80 

2.78 

2.62 

9.20 

5.48 

6.00 

2.05 

1.75 

2.20 

4.45 

3.80 

20 

4.74 

1.85 

2.82 

2.58 

7.16 

5.30 

7.13 

2.00 

1.62 

2.10 

4.19 

3.60 

21 

4.63 

1.99 

2.85 

2.55 

6.00 

5.19 

6.54 

1.92 

1.62 

1.95 

3.86 

3.48 

22 

4.37 

2.05 

2.93 

2.54 

6.95 

5.12 

5.95 

1.80 

1.68 

1.83 

3.55 

3.03 

23 

4.22 

1.95 

3.60 

2.53 

5.96 

5.02 

5.71 

1.64 

1.90 

1.72 

4.60 

24 

4.10 

1.93 

3.73 

2.52 

5.65 

4.92 

6.09 

1.73 

2.02 

1.62 

4.67 

25 

3.92 

1.89 

3.65 

2.57 

5.49 

4.82 

5.85 

1.75 

1.99 

1.50 

4.44  F 

2.10 

26 

3.75 

1.95 

3.60 

2.57 

5.32 

5.10 

5.79 

1.72 

1.88 

1.48 

4.14 

1.90 

27 

3.56 

2.00 

3.58 

2.57 

5.17 

5.04 

5.62 

1.66 

1.80 

1.40 

3.85 

1.80 

28 

3.46 

2.08 

3.54 

2.55 

5.01 

9.50 

5.47 

1.60 

1.72 

1.32 

3.60 

1.58 

29 

3.29  -• 

3.59 

2.60 

4.90 

10.70 

5.29 

2.06 

1.78 

1.28 

3.33 

1.49 

2.18 

1.90 

1.22 

31 

4.34 

4.58 

4.93 

5.70 

2.18 

1.25 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3.83 

2.17 

2.99 

3.10 

4.63 

5.90 

6.59 

2.94 

1.86 

1.72 

3.68 

3.88 

MAX 

6.39 

2.95 

4.65 

4.24 

9.20 

10.70 

8.73 

4.90 

2.20 

2.20 

5.55 

8.85 

MIN 

3.09 

1.80 

2.15 

2.52 

2.40 

4.37 

4.93 

1.60 

1.50 

1.22 

1.30 

1.49 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

29 

THE  TOTAL  NUWER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  363 

F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3.62. 

HIGHEST  STAGE  WAS  11.00  AT  7:00  P.M.  ON  JUN  28. 
LOWEST  STAGE  WAS  1.20  ON  OCT  30. 
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UPPER  GRAND  RIVER  (LS)  AT  DUE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-13-33,  LONG.  91-25-11.  ON  BRIDGE  AT  JUNCTION  WITH  EABPL  BORROW  PIT. 

(STA.  5228009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1933  TO  1945.  DAILY.  APR.  1,  1948  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  13.0  FEET  FROM  MAY  2  TO  5,  1933.  LOWEST,  (FROM 
INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  0.1  FOOT  ON  JAN.  27,  1940. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD  (1%3  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT  NOV  DEC 

1 

4.58 

3.20 

2.46 

4.43 

2.80 

4.49 

7.48 

4.82 

2 

4.27 

3.10 

2.50 

4.30 

2.77 

4.35 

7.47 

4.85 

3 

4.0? 

3.01 

2.75 

4.21 

2.71 

4.28 

7.55 

4.78 

4 

3.90 

2.90 

2.98 

4.00 

2.68 

4.21 

7.61 

4.58 

5 

3.85 

2.80 

3.04 

4.03 

3,94 

4.14 

7.68 

4.40 

6 

3.80 

2.73 

2.98 

3.98 

4.29 

4.88 

7.59 

7 

3.70 

2.78 

2.98 

3.90 

4.35 

5.49 

7.54 

8 

3.60 

2.70 

2.90 

3.- 

4.27 

5.65 

7.45 

9 

3.43 

2.53 

2.84 

3.63 

4.22 

5.88 

7.31 

10 

3.46 

2.38 

2.82 

3.55 

4.10 

5.83 

7.20 

11 

3.50 

2.25 

2.80 

3.47 

3.98 

5.75 

7.09 

12 

3.52 

2.20 

2.83 

3.32 

3.84 

5.70 

6.91 

13 

3.60 

2.19 

2.89 

3.20 

3.69 

5.60 

6.74 

14 

3.74 

2.25 

2.90 

3.08 

3.51 

5.46 

6.78 

15 

3.97 

2.30 

3.00 

3.05 

3.33 

5.87 

6.64 

16 

3.90 

2.30 

3.04 

3.03 

3.20 

5.92 

6.48 

17 

3.80 

2.23 

3.04 

2.96 

3.13 

5.82 

6.33 

18 

3.68 

2.15 

3.05 

2.92 

3.06 

5.69 

6.27 

19 

4.33 

2.07 

3.05 

2.88 

4.40 

5.57 

6.12 

20 

4.45 

2.09 

3.06 

2.86 

5.33 

5.45 

6.06 

21 

4.56 

2.32 

3.10 

2.80 

5.54 

5.30 

6.10 

22 

4.49 

2.38 

3.17 

2.78 

5.68 

5.18 

5.98 

23 

4.39 

2.28 

3.76 

2.73 

5.69 

5.07 

5.82 

24 

4.26 

2.20 

3.90 

2.78 

5.53 

4.94 

5.93 

25 

4.14 

2.13 

3.86 

2.80 

5.42 

4.78 

5.94 

26 

4.00 

2.18 

3.84 

2.84 

5.29 

4.68 

5.90 

27 

3.83 

2.28 

3.77 

2.80 

5.15 

4.60 

5.75 

28 

3.69 

2.40 

3.70 

2.80 

5.02 

5.39 

5.56 

29 

3.50  ■ 

3.70 

2.82 

4.68 

6.78 

5.34 

30 

3.47  • 

4.60 

2.82 

4.78 

7.29 

5.13 

31 

3.33  ■ 

4.62 

4.94 

THE  1 

FOLLOWING  REF5R  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3.90 

2.44 

3.22 

3.28 

4.23 

5.33 

6.54 

4.69 

MAX 

4.58 

3.20 

4.60 

4.43 

5.69 

7.29 

7,68 

4.85 

MIN 

3.33 

2.07 

2.46 

2.73 

2.68 

4.14 

4.94 

4.40 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

5 

0  0  0  0 

THE  TOTAL  NUmER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  217 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  4.17. 

HIGHEST  STAGE  WAS  7.68  AT  1:00  A.M.  ON  JUL  5. 
LOWEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED. 
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BAYOU  GROSSE  TETE  AT  FRISCOV1LLE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-3S-06,  LONG.  91-31-31.  HIGHUAY  78  BRIDGE,  2.S  NILES  NORTHEAST  OF  LIVONIA,  LA. 
(STA.  5Z32012B.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  21,  19S6  TO  DATE. 

EXTREKS.  HIGHEST,  19.09  FEET  ON  APR.  8,  1983.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON  SEP.  13,  1963  AND  LATER 
DATES. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

14.59 

6.75 

6.49 

7.11 

6.41 

8.40 

16.37 

7.07 

6.45 

6.23 

6.23 

6.52 

2 

14.57 

6.72 

6.57 

6.92 

6.40 

7.48 

16.21 

7.40 

6.42 

6.22 

6.32 

6.30 

3 

14.28 

6.70 

7.47 

6.85 

6.40 

9.90 

16.56 

7.07 

6.41 

6.22 

6.32 

6.28 

4 

13.88 

6.69 

7.08 

6.79 

6.40 

11.20 

16.97 

6.92 

6.40 

6.26 

6.32 

6.25 

5 

13.35 

6.65 

6.87 

6.82 

14.81 

11.50 

16.80 

6.86 

6.39 

6.26 

6.30 

6.28 

6 

12.70 

6.62 

6.76 

6.79 

14.69 

15.37 

16.83 

6.79 

6.39 

6.27 

6.50 

6.28 

7 

11.53 

6.65 

6.65 

6.74 

14.30 

15.18 

16.57 

6.73 

6.40 

6.29 

6.65 

8.30 

8 

10.07 

6.65 

6.60 

6.69 

13.81 

15.55 

16.30 

9.42 

6.41 

6.28 

6.69 

13.68 

9 

8.60 

6.60 

6.54 

6.65 

13.27 

15.20 

15.95 

8.05 

6.39 

6.27 

6.49 

12.72 

10 

10.33 

6.57 

6.50 

6.60 

12.45 

14.80 

15.60 

7.02 

6.39 

6.26 

6.38 

11.23 

11 

11.07 

6.53 

6.49 

6.57 

11.00 

14.99 

15.23 

6.79 

6.40 

6.29 

6.32 

9.37 

12 

10.47 

6.51 

6.47 

6.57 

9.09 

14.89 

14.92 

6.79 

6.42 

6.30 

6.29 

10.45 

13 

9.55 

6.50 

6.46 

6.57 

7.30 

14.50 

14.51 

6.70 

6.44 

6.30 

6.28 

9.08 

14 

9.18 

6.50 

6.45 

6.55 

<.95 

14.12 

14.36 

6.69 

6.45 

6.30 

6.30 

7.43 

15 

8.88 

6.50 

6.48 

6.55 

>.SS 

14.88 

13.93 

6.64 

6.44 

6.29 

6.40 

6.95 

16 

8.02 

6.48 

6.45 

6.54 

6.80 

14.72 

13.41 

6.60 

6.42 

6.30 

7.19 

6.79 

17 

7.40 

6.48 

6.44 

6.51 

14.36 

12.98 

6.59 

6.31 

6.40 

6.50 

6.70 

18 

7.20 

6.47 

6.43 

6.50 

7.25 

13.93 

12.41 

6.56 

6.30 

6.50 

6.38 

6.70 

19 

12.34 

6.45 

6.42 

6.51 

15.16 

13.40 

11.18 

6.81 

6.30 

6.34 

6.34 

6.66 

20 

12.27 

6.43 

6.40 

6.49 

15.27 

12.74 

14.35 

6.62 

6.29 

6.27 

6.33 

6.68 

21 

12.25 

6.84 

6.45 

6.48 

15.30 

11.67 

13.75 

6.55 

6.30 

6.22 

6.34 

6.61 

22 

11.02 

6.88 

6.80 

6.47 

15.95 

10.29 

13.16 

6.53 

6.30 

6.20 

6.30 

6.54 

23 

9.40 

6.67 

11.30 

6.46 

15.76 

9.20 

12.39 

6.53 

6.30 

6.20 

6.87 

6.47 

24 

7.90 

6.58 

10.35 

6.45 

15.42 

8.12 

13.27 

6.52 

6.30 

6.20 

6.50 

6.44 

25 

7.27 

6.53 

8.37 

6.43 

14.95 

7.57 

12.68 

6.53 

6.30 

6.20 

6.38 

6.41 

26 

7.15 

6.50 

7.18 

6.45 

14.50 

7.41 

11.67 

6.51 

6.32 

6.20 

6.34 

6.42 

27 

7.05 

6.49 

6.93 

6.44 

14.04 

7.35 

10.13 

6.49 

6.31 

6.21 

6.30 

6.41 

28 

6.95 

6.48 

6.80 

6.45 

13.48 

15.71 

8.60 

6.45 

6.22 

6.21 

6.38 

6.41 

29 

6.87  • 

6.72 

6.69  F 

12.95 

16.01 

7.69 

6.98 

6.21 

6.21 

6.43 

6.70 

30 

6.82  • 

9.02 

6.45 

16.38 

7.37 

6.62 

6.25 

6.21 

6.37 

12.87 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

9.99 

6.59 

7.09 

6.60 

11.50 

12.56 

13.52 

6.85 

6.35 

6.26 

6.42 

7.88 

MAX 

14.59 

6.88 

11.30 

7,11 

15.95 

16.38 

16.97 

9.42 

6.45 

6.50 

7.19 

13.68 

MIN 

6.77 

6.43 

6.40 

6.43 

6.40 

7.35 

7.12 

6.45 

6.21 

6.20 

6.23 

6.25 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

30 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUmER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  36A 

FzNOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAK  FOR  THE  YEAk  WAS  8.48. 

HIGHEST  STAGE  WAS  16.97  AT  8:00  A.M.  ON  JUL  4. 
LOWEST  STAGE  WAS  6.18  ON  OCT  24. 
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FALSE  RIVER  AT  NEW  ROAOS.  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-41-28,  LONG.  91-26-18.  ON  NORTH  BANK  AT  SOUTH  ENO  OF  NORRISON  PARKVAT, 

NEW  ROADS,  LA.  (BEHIND  MORGAN  DEPARTMNT  STORE).  (STA.  S233009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORKATION.  PRIOR  TO  FEB.  IS,  1966,  GAGE  WAS  MAINTAINED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY  AND 
DATUM  OF  GAGE  WAS  13.32  FEET  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  MIG.  13,  1963  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  21.10  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  APR.  24,  1979.  LOWEST,  14.40  FEET  ON 
OCT.  31,  1989. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

16.95 

15.60 

15.00 

15.87 

14.91 

16.54 

19.38 

16.23 

15.07 

14.57 

14.41 

14.68 

2 

17.20 

15.54 

15.07 

15.82 

14.90 

16.43 

19.49 

16.12 

15.01 

14.57 

14.50 

14.66 

3 

17.23 

15.50 

15.13 

15.79 

14.90 

16.56 

19.85 

16.05 

14.99 

14.56 

14.49 

14.63 

4 

17.14 

15.45 

15.14 

15.75 

14.89 

16.80 

20.12 

15.98 

14.95 

14.57 

14.49 

14.61 

5 

17.03 

15.40 

15.15 

15.73 

16.08 

17.00 

20.20 

15.89 

14.92 

14.55 

14.48 

14.63 

6 

16.89 

15.37 

15.12 

15.68 

16.48 

17.92 

20.27 

15.80 

14.91 

14.55 

14.48 

14.52 

7 

16.75 

15.35 

15.10 

15.60 

16.55 

18.36 

20.09 

15.72 

14.89 

14.55 

14.51 

14.79 

8 

16.59 

15.33 

15.09 

15.60 

16.52 

18.79 

19.87 

15.92 

14.90 

14.54 

14.56 

15.17 

9 

16.44 

15.20 

15.10 

15.50 

16.42 

18.98 

19.59 

15.90 

14.87 

14.51 

14.56 

15.27 

10 

16.40 

15.20 

15.10 

15.43 

16.30 

18.94 

19.30 

15.86 

14.88 

14.50 

14.56 

15.26 

11 

16.38 

15.18 

15.09 

15.38 

16.20 

19.02 

19.02 

15.79 

14.87 

14.52 

14.55 

15.22 

12 

16.35 

15.15 

15.08 

15.37 

16.13 

18.95 

18.80 

15.71 

14.88 

14.50 

14.53 

15.30 

13 

16.28 

15.12 

15.07 

15.32 

16.05 

18,^ 

18.48 

15.65 

14.87 

14.50 

14.53 

15.38 

14 

16.20 

15.10 

15.07 

15.30 

15.98 

18.51 

18.24 

15.58 

14.78 

14.50 

14.57 

15.35 

15 

16.17 

15.13 

15.09 

15.29 

15,90 

18.59 

18.06 

15.53 

14.72 

14.48 

14.60 

15.30 

16 

16.09 

15.08 

15.05 

15.25 

15.80 

18.51 

17.82 

15.50 

14.70 

14.50 

14.74 

15.23 

17 

16.00 

15.05 

15.05 

15.24 

16.00 

18.32 

17.61 

15.45 

14.69 

14.50 

14.79 

’5.19 

18 

15.96 

15.03 

15.05 

15.20 

16.00 

18.10 

17.42 

15.40 

14.66 

14.52 

14.72 

15.17 

19 

16.08 

15.00 

15.03 

15.20 

17.15 

17.88 

17.26 

15.40 

14.64 

14.50 

14.75 

15.18 

20 

16.14 

14.99 

15.02 

15.15 

17.71 

17.65 

17.39 

15.39 

14.54 

14.49 

14.69 

15.12 

21 

16.13 

15.07 

15.04 

15.12 

18.00 

17.43 

17.51 

15.33 

14.53 

14.48 

14.70 

15.10 

22 

16.10 

15.10 

15.09 

15.10 

17.90 

17.22 

17.42 

15.30 

14.53 

14.47 

14.70 

15.05 

23 

16.03 

15.12 

15.35 

15.09 

17.96 

17.13 

17.27 

15.30 

14.51 

14.45 

14.76 

15.00 

24 

15.98 

15.10 

15.46 

15.05 

17.95 

16.96 

17.23 

15.25 

14.49 

14.44 

14.88 

14.97 

25 

15.92 

15.09 

15.49 

15.03 

17.75 

16.80 

17.09 

15.23 

14.48 

14.48 

14.82 

14.94 

26 

15.86 

15.08 

15.48 

15.04 

17.59 

16.62 

16.98 

15.20 

14.48 

14.43 

14.73 

14.95 

27 

15.80 

15.07 

15.46 

15.00 

17.41 

16.49 

16.82 

15.19 

14.47 

14.43 

14.73 

14.92 

28 

15.73 

15.69 

15.05 

15.45 

14.99 

17.22 

17.35 

16.68 

16.53 

15.12 

15.13 

14.50 

14.50 

14.43 

14.43 

14.74 

14.71 

14.90 

15.00 

15.80 

16.87 

16.40 

15.11 

14.58 

14.42 

14.70 

15.20 

31 

15.88 

16.74 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IH  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

16.28 

15.19 

15.21 

15.33 

16.56 

17.80 

18.21 

15.55 

14.73 

14.50 

14.63 

15.02 

MAX 

17.23 

15.60 

15.88 

15.87 

18.00 

19.07 

20.27 

16.23 

15.07 

14,57 

14.88 

15.38 

MIN 

15.60 

14.99 

15.00 

14.95 

14.89 

16.43 

16.29 

15.10 

14.47 

14.42 

14.41 

14.52 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  364 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  15.76. 

HIGHEST  STAGE  IMS  20.31  AT  4:00  P.M.  ON  JUL  S. 
LOWEST  STAGE  WAS  14.40  ON  OCT  31. 


DAILY  STAGE  fOt  1989 
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BAYOU  OKSSE  TETE  NEAR  TOSBERT.  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-34-06,  LONG.  91-29-23.  STATE  HIGHWAY  978  BRIDGE,  1.1  NILES  NORTH  OF  TORBERT,  LA. 
(STA.  S234209.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AM)  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  FES.  18,  1965  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  18.73  FEET  ON  APR.  8,  1983.  LOWEST,  <FROM  INCOMPLETE  RECORD)  3.86  FEET  ON 
JUNE  1,  1965. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  1$  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

14.61 

6.77 

6.48 

7.21 

6.32 

8.50 

16.20 

7.42 

6.38 

6.15 

6.27 

6.28 

2 

14.42 

6.73 

6.52 

7.03 

6.30 

7.77 

16.03 

7.60 

6.33 

6.15 

6.30 

6.24 

3 

14.10 

6.70 

7.47 

7.03 

6.29 

9.79 

16.54 

7.30 

6.51 

6.15 

6.30 

6.20 

4 

13.68 

6.65 

7.00 

7.08 

6.30 

11.20 

17.02 

7.14 

6.30 

6.18 

6.30 

6.20 

S 

13.14 

6.60 

6.83 

7.01 

15.40 

11.20 

16.70 

7.01 

6.30 

6.25 

6.30 

6.20 

6 

12.48 

6.59 

6.70 

6.90 

14.58  F 

15.90 

16.70 

6.93 

6.30 

6.29 

6.30 

6.18 

7 

11.30 

6.60 

6.60 

6.81 

14.07  F 

15.08 

16.37 

6.84 

6.30 

6.60 

9.20 

8 

9.90 

6.60 

6.53 

6.78 

13.60 

15.82 

16.08 

9.31  F 

6.28 

6.30 

6.74 

13.77 

9 

8.60 

6.58 

6.50 

6.72 

12.99 

15.12 

15.71 

8  05 

6.25 

6.30 

6.42 

12.57 

10 

10.28 

6.51 

6.45 

6.67 

12.20 

14.62 

15.38 

7.12 

6.25 

6.29 

6.23 

11.07 

11 

10.90 

6.50 

6.43 

6.60 

10.83 

14.89 

15.00 

6.96 

6.27 

6.28 

6.17 

9.19 

12 

10.33 

6.48 

6.42 

6.58 

8.95 

14.72 

14.70 

6.93 

6.30 

6.28 

6.13 

10.33 

13 

9.45 

6.43 

6.40 

6.58 

7.39 

14.38 

14.28 

6.84 

6.30 

6.30 

6.12 

8.90 

14 

9.14 

6.42 

6.40 

6.56 

7.13 

13.95 

14.15 

6.78 

6.30 

6.27 

6.13 

7.33 

IS 

8.90 

6.42 

6.46 

6.57 

7.03 

14.82 

13.71 

6.73 

6.29 

6.25 

6.38 

6.87 

16 

8.09 

6.45 

6.40 

6.54 

7.04 

14.54 

13.20 

6.63 

6.27 

6.27 

7.24 

6.77 

17 

7.53 

6.44 

6.40 

6.50 

7.70 

14.16 

12.78 

6.60 

6.20 

6.36 

6.40 

6.63 

18 

7.33 

6.43 

6.40 

6.50 

7.36 

13.75 

12.30 

6.57 

6.19 

6.43 

6.27 

6.60 

19 

12.30 

6.40 

6.48 

15.70 

13.24 

11.01 

6.75 

6.18 

6.30 

6.20 

6.78 

20 

12.23 

6.40 

6.47 

15.22 

12.59 

14.91 

6.61 

6.18 

6.23 

6.20 

6.68 

21 

12.12 

6.80 

6.43 

15.13 

11.56 

13.70 

6.54 

6.18 

6.21 

6.19 

6.60 

22 

10.87 

6.87  F 

7.30 

6.42 

15.83 

10.21 

13.00 

6.48 

6.19 

6.20 

6.20 

6.59 

23 

9.30 

6.65 

11.30 

6.41 

15.53 

9.30 

12.18 

6.46 

6.20 

6.20 

7.00 

6.41 

24 

7.95 

6.50 

10.20 

6.40 

15.21 

8.46 

13.20 

6.49 

6.21 

6.20 

6.46 

6.39 

25 

7.37 

6.45 

8.27 

6.39 

14.75 

8.08 

12.50 

6.44 

6.21 

6.20 

6.34 

6.34 

26 

7.23 

6.43 

7.16 

6.39 

14.29 

7.97 

11.47 

6.42 

6.21 

6.23 

6.30 

6.55 

27 

7.14 

6.43 

6.95 

6.38 

13.80 

7.85 

10.03 

6.39 

6.22 

6.23 

6.29 

6.35 

28 

7.03 

6.43 

6.85 

6.37 

13.30 

16.49 

8.72 

6.38 

6.15 

6.23 

6.33 

6.35 

29 

6.95  - 

6.80 

6.52 

12.68  F 

16.62 

8.04 

6.90 

6.13 

6.24 

6.40 

6.55 

30 

6.90  - 

9,27 

6.37 

11.61 

16.35 

7.79 

6.54 

6.17 

6.24 

6.30 

12.85 

3^ 

12.45 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

9.95 

6.54 

7.16 

6.62 

11.44 

12.63 

13.45 

6.89 

6.24 

6.25 

6.36 

7.85 

MAX 

14.61 

6.87 

11.30 

7.21 

15.83 

16.62 

17.02 

9.31 

6.38 

6.43 

7.24 

13.77 

MIN 

6.80 

6.40 

6.40 

6.37 

6.29 

7.77 

7.50 

6.38 

6.13 

6.15 

6.12 

6.18 

DATS 

31 

28 

28 

30 

31 

30 

31 

31 

29 

31 

SO 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DATS  FOR  THE  YEAR  HAS  361 

FsHOT  AT  STATED  TIW 

THE  KAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  8.49. 

HIGHEST  STAGE  WAS  17.04  AT  8:00  P.N.  ON  JUL  3. 
LOWEST  STAGE  HAS  6.11  ON  NOV  12. 


106 


DAILY  STAGE  FOR  1969 


BAYOU  CROSSE  TETE  AT  LIVONIA,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-33-32,  LONG.  91-33-24.  ON  BRIDGE  (BETUEEN  HIGHWAYS  77  AND  78)  IN  FRONT  OF 
LIVONIA  HIGH  SCHOOL.  (STA.  523S612B.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AW)  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  19,  196S  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  18.58  FEET  ON  APR.  8,  1983.  LOWEST,  2.05  FEET  (FROM  INCOtN>LETE  RECORD)  OH 
JUN.  29.  1965. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAI»  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

ttov 

DEC 

1 

14.10 

6.75 

6.53 

6.90 

6.46 

8.03 

15.92 

6.86 

6.51 

6.32 

6.33 

6.36 

2 

14.12 

6.73 

6.55 

6.80 

6.44 

7.10 

15.79 

7.07 

6.49 

6.32 

6.36 

6.35 

3 

13.85 

6.70 

7.15 

6.75 

6.43 

9.28 

16.10 

6.86 

6.48 

6.33 

6.36 

6.35 

4 

13.44 

6.70 

6.90 

6.71 

6.41 

10.65 

16.50 

6.78 

6.48 

6.34 

6.37 

6.32 

5 

12.91 

6.69 

6.78 

6.76 

14.00 

10.79 

16.35 

6.72 

6.48 

6.33 

6.37 

6.33 

6 

12.26 

6.69 

6.70 

6.68 

14.20 

14.69 

16.37 

6.69 

6.48 

6.34 

6.35 

6.34 

7 

11.16 

6. 70 

6.61 

6.65 

13.89 

14.72 

16.12 

6.66 

6.49 

6.36 

6.68 

7.50 

8 

9.73 

6.70 

6.58 

6.63 

13.43 

14.99 

15.88 

8.65 

6.49 

6.37 

6.67 

13.33 

9 

8.18 

6.61 

6.53 

6.60 

12.86 

14.78 

15.51 

7.75 

6.47 

6.37 

6.49 

12.43 

10 

9.63 

6.60 

6.51 

6.59 

12.08 

14.35 

15.19 

6.89 

6.47 

6.34 

6.39 

10.97 

11 

10.56 

6.58 

6.50 

6.56 

10.63 

14.54 

14.80 

6.75 

6.48 

6.36 

6.35 

9.03 

12 

10.05 

6.56 

6.50 

6.55 

8.70 

14.46 

14.49 

6.75 

6.50 

6.36 

6.32 

10.00 

13 

9.13 

6.57 

6.50 

6.55 

7.00 

14.10 

14.07 

6.68 

6.51 

6.37 

6.32 

8.77 

14 

8.80 

6.55 

6.50 

6.55 

6.85 

13.70 

13.90 

6.65 

6.50 

6.37 

6.34 

7.17 

15 

8.50 

6.55 

6.52 

6.55 

6.78 

14.37 

13.50 

6.65 

6.50 

6.37 

6.47 

6.86 

16 

7.65 

6.54 

6.49 

6.54 

6.72 

14.24 

13.02 

6.59 

6.49 

6.38 

7.03 

6.75 

17 

7.11 

6.53 

6.48 

6.53 

7.40 

13.89 

12.62 

6.58 

6.39 

6.50 

6.54 

6.67 

18 

7.00 

6.52 

6.48 

6.53 

7.05 

13.49 

12.09 

6.57 

6.39 

6.58 

6.45 

6.66 

19 

11.68 

6.51 

6.48 

6.53 

14.40 

12.99 

10.83 

6.80 

6.39 

6.40 

6.40 

6.65 

20 

11.84 

6.51 

6.48 

6.51 

14.88 

12.32 

13.40 

6.63 

6.36 

6.32 

6.40 

6.65 

21 

11.93 

6.83 

6.51 

6.50 

14.68  F 

11.26 

13.38 

6.57 

6.35 

6.30 

6.40 

6.60 

22 

10.76 

6.85 

6.77 

6.50 

15.51 

9.87 

12.78 

6.56 

6.38 

6.29 

6.36 

6.56 

23 

9.12 

6.65 

10.33 

6.49 

15.29 

8.79 

11.99 

6.54 

6.39 

6.30 

6.80 

6.51 

24 

7.60 

6.58 

9.95 

6.49 

14.98 

7.67 

12.90 

6.52 

6.40 

6.29 

6.53 

6.50 

25 

7.07 

6.55 

8.04 

6.48 

14.49 

7.11 

12.31 

6.55 

6.40 

6.29 

6.44 

6.48 

26 

6.97 

6.55 

6.97 

6.49 

14.03 

7.02 

11.30 

6.55 

6.41 

6.30 

6.40 

6.49 

27 

6.91 

6.55 

6.83 

6.48 

13.59 

7.00 

9.85 

6.51 

6.41 

6.30 

6.40 

6,47 

28 

6.86 

6.53 

6.75 

6.48 

13.07  F 

14.80 

8.30 

6.51 

6.30 

6.30 

6.48 

6.47 

29 

6.82  • 

6.70 

6.68 

12.42 

15.38 

7.34 

6.89 

6.30 

6.31 

6.48 

6.65 

SO 

XA 

6.80  • 
A  yx 

8.37 

6.49 

n.39 

15.91 

7,05 

A  OA 

6.63 

A  XX 

6.33 

6.31 

A  X-9 

6.39 

12,26 
15  11 

THE 

MEAN 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

9.65  6.62 

TO  READINGS  IN  THE 

6.98  6.58 

TABLE  ABOVE 

11.16  12.08 

13.11 

6.77 

6.43 

6.25 

6.46 

7.76 

MAX 

14.12  6.85 

10.33 

6.90 

15.51 

15.91 

16.50 

8.65 

6.51 

6.58 

7.03 

13.33 

MIN 

6.75  6.51 

6.48 

6.48 

6.41 

7.00 

6.90 

6.51 

6.30 

6.34 

6.32 

6.32 

DAYS 

31  28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 

F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  8.34. 

HIGHEST  STAGE  WAS  16.50  AT  8:00  A.H.  ON  JUL  4. 
LOWEST  STAGE  HAS  6.28  ON  OCT  28. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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BAYOU  GROSSE  TETE  AT  ROSEDALE.  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-26-33,  LONG.  91-27-06.  STATE  MIGHUAY  76  BRIDGE.  (STA.  5236009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AMD  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U.S.  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  JUN.  15,  1983. 
RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  19,  1965  TO  JUN.  21,  1972  A)S)  JUN.  23,  1973  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  14.35  FEET  ON  APR.  8,  1983.  LOWEST,  MINUS  0.10  FOOT  ON  OEC.  24,  1989. 


MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

KT 

NOV 

OEC 

1 

9.20 

2.34 

1.41 

4.00 

1.71 

5.35 

4.16 

0.85 

1.11 

0.47 

0.72 

2 

9.34 

2.22 

1.69 

3.53 

1.65 

4.43 

0.73 

1.12 

0.61 

0.54 

3 

9.13 

2.10 

2.81 

3.29 

1.58 

5.63 

11.74 

4.07 

0.59 

1.11 

0.75 

0.40 

4 

8.84 

1.99 

2.77 

3.15 

2.49 

6.66 

11.92 

3.71 

0.48 

0.98 

0.65 

0.23 

5 

8.47 

1.89 

2.48 

3.25 

8.52 

7.85 

11.80 

3.44 

0.60 

0.88 

0.58 

0.22 

6 

7.99 

1.81 

2.29 

3.14 

9.37 

10.07 

11.71 

3.19 

0.81 

0.82 

0.63 

0.47 

7 

7.20 

1.85 

2.11 

2.96 

9.16 

10.25 

11.56 

3.05 

0.89 

0.93 

1.91 

5.08 

8 

6.14 

1.79 

1.95 

2.81 

8.82 

10.40 

11.35 

4.75 

1.00 

1.13 

4.27 

9.02 

9 

5.08 

1.64 

1.84 

2.64 

8.40 

10.34 

11.09 

4.83 

1.09 

0.99 

3.24 

8.59 

10 

5.63 

1.47 

1.81 

2.49 

7.85 

10.03 

10.84 

3.58 

1.07 

0.85 

2.42 

7.49 

11 

6.49 

1.34 

1.81 

2.35 

6.89 

10.04 

10.56 

2.80 

1.13 

0.81 

1.95 

6.15 

12 

6.32 

1.28 

1.82 

2.20 

5.55 

9.98 

10.27 

2.56 

1.13 

0.76 

1.68 

6.21 

13 

5.82 

1.28 

1.83 

2.09 

4.02 

9.71 

9.95 

2.28 

1.11 

0.80 

1.51 

5.73 

14 

5.65 

1.34 

1.92 

2.02 

2.88 

9.60 

9.76 

2.01 

1.16 

0.80 

1.67 

4.52 

15 

5.43 

1.36 

1.95 

1.97 

2.45 

10.05 

9.50 

1.77 

1.33 

0.81 

2.38 

3.44 

16 

4.79 

1.32 

1.94 

1.M 

2.45 

9.94 

9.16 

1.53 

1.09 

0.93 

3.55 

2.80 

17 

4.04 

1.24 

1.96 

1.92 

3.10 

9.65 

8.95 

1.34 

0.96 

1.30 

2.61 

2.24 

18 

3.69 

1.17 

1.96 

1.88 

4.71 

9.32 

8.52 

1.21 

0.77 

1.50 

1.89 

1.72 

19 

6.90 

1.12 

1.98 

1.84 

9.91 

8.95 

7.67 

1.37 

0.72 

1.32 

1.56 

1.58 

20 

7.92 

1.17 

2.02 

1.81 

10.44 

8.46 

8.68 

1.25 

0.84 

1.18 

1.34 

1.41 

21 

7.90 

1.55 

2.06 

1.79 

10.52 

7.74 

9.27 

0.96 

0.93 

0.98 

1.20 

1.18 

22 

7.09 

1.91 

2.56 

1.76 

10.91 

6.81 

8.85 

0.88 

1.21 

0.79 

1.21 

0.87 

23 

5.94 

1.61 

5.89 

1.72 

10.65 

5.98 

8.67 

0.99 

1.32 

0.68 

2.14 

0.40 

24 

4.88 

1.35 

6.35 

1.76 

10.33 

5.21 

9.14 

1.06 

1.27 

0.42 

1.92 

0.08 

25 

4.06 

1.25 

5.11 

1.76 

9.98 

4.70 

8.70 

1.06 

1.03 

0.28 

1.47 

0.00 

26 

3.57 

1.26 

3.83 

1.76 

9.62 

7.94 

1.00 

0.92 

0.23 

1.41 

0.06 

27 

3.27 

1.35 

3.11 

1.74 

9.25 

4.63 

6.93 

0.91 

0.84 

0.32 

1.42 

0.02 

28 

3.01 

1.39 

2.85 

1.76 

8.86 

9.54 

5.88 

0.97 

0.82 

0.24 

1.30 

0.18 

29 

2.80 

3.35 

1.91 

8.37 

5.16 

1.74 

0.93 

0.33 

1.26 

1.62 

30 

2.63 

5.47 

1.81 

7.64 

11.66 

4.70 

1.42 

1.19 

0.49 

1.01 

7.30 

2.49 

4.95  ■ 

6.56 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

5.86 

1.55 

2.77 

2.30 

6.92 

8.46 

9.12 

2.24 

0.96 

0.82 

1.67 

2.93 

MAX 

9.34 

2.34 

6.35 

4.00 

10.91 

11.66 

11.92 

4.83 

1.33 

1.50 

4.27 

10.56 

MIN 

2.49 

1.12 

1.41 

1.72 

1.58 

4.63 

4.31 

0.88 

0.48 

0.23 

0.47 

0.00 

OATS 

31 

28 

31 

30 

31 

27 

29 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMER  OF  DAYS  FOR  THE  TEAR  WAS  360 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  3.76. 

HIGHEST  STAGE  WAS  11.97  AT  11:00  A.H.  ON  JUL  4. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.10  ON  OEC  24. 
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DAUy  STAGE  FOR  1989 


CHOCTAW  BAYOU  NEAR  ROSEOALE.  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-28-36,  LONG.  91-23-16.  ON  HIGHWAY  76  BRIDGE  OVER  BAYOU  CHAPLIN,  4.6  MILES 
NORTHEAST  Of  ROSEOALE,  LA.  (STA.  3239009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  19,  1965  lu  OATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  13.81  FEET  ON  APR.  23,  1979.  LOWEST,  0.28  FOOT  ON  JAN.  18,  1981. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAIX  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5.65 

2.89 

2.10 

4.05 

2.55 

4.10 

8.98 

4.55 

1.57 

2.08 

1.34 

1.60 

2 

4.22 

2.70 

2.23 

3.80 

2.38 

3.90 

8.08 

4.75 

1.55 

1.95 

1.44 

1.35 

3 

3.90 

2.70 

2.67 

3.80 

2.32 

3.95 

9.50 

4.50 

1.48 

2.10 

1.64 

1.38 

4 

3.78 

2.40 

2.63 

3.54 

2.30 

3.92 

9.10 

4.28 

1.25 

1.98 

1.60 

1.08 

5 

3.80 

2.50 

2.78 

4.10 

9.25 

3.95 

8.47 

4.08 

1.30 

1.78 

1.40 

1.08 

6 

3.65 

2.25 

2.74 

3.75 

5.50 

9.00 

8.25 

3.85 

1.64 

1.80 

1.45 

1.09 

7 

3.50 

2.50 

2.65 

3.56 

4.38 

6.52 

7.90 

3.64 

1.67 

1.98 

1.87 

5.79 

8 

3.23 

2.45 

2.58 

3.33 

4.09 

7.20 

7.68 

3.83 

1.83 

2.00 

4.71 

7.75 

9 

3.04 

2.15 

2.49 

3.20 

3.85 

6.58 

7.39 

3.60 

1.92 

2.10 

3.76 

5.22 

10 

3.12 

2.04 

2.37 

2.97 

3.67 

5.94 

7.20 

3.39 

1.91 

1.71 

3.18 

4.69 

11 

3.32 

1.92 

2.40 

2.85 

3.59 

6.17 

6.95 

3.10 

2.05 

1.77 

2.71 

4.49 

12 

3.36 

1.90 

2.35 

2.90 

3.35 

5.69 

6.80 

3.10 

2.04 

1.71 

2.49 

4.22 

13 

3.51 

1.80 

2.40 

2.70 

3.18 

5.45 

6.58 

2.79 

1.99 

2.10 

2.37 

3.98 

14 

3.55 

1.95 

2-45 

2.70 

2.95 

5.29 

6.58 

2.59 

1.99 

1.70 

2.39 

3.59 

15 

4.00 

2.00 

2.52 

2.52 

2.80 

6.61 

6.49 

2.38 

2.30 

1.70 

2.95 

3.39 

16 

3.66 

1.99 

2.53 

2.52 

3.15 

5.94 

6.24 

2.15 

2.04 

2.20 

3.59 

3.02 

17 

3.56 

1.90 

2.56 

2.50 

2.92 

5.66 

6.14 

1.91 

1.90 

2.00 

2.99 

2.55 

18 

3.38 

1.87 

2.57 

2.42 

2.78 

5.48 

6.08 

1.80 

1.68  F 

2.45 

2.59 

2.29 

19 

4.53 

1.83 

2.70 

2.50 

11.28 

5.25 

5.85 

1.75 

1.60 

2.18 

2.40 

1.78 

20 

4.45 

1.70 

2.62 

2.49 

8.50 

5.17 

6.76 

1.60 

1.90 

2.20 

2.22 

1.62 

21 

4.53 

1.90 

2.69 

2.45 

6.05 

5.02 

6.09 

1.47 

2.17 

1.98 

2.08 

1.53 

22 

4.40 

2.10 

2.70 

2.65 

6.65 

4.90 

5.80 

1.51 

2.15 

1.70 

1.91 

1.10 

23 

4.14 

2.00 

3.96 

2.39 

6.10 

4.78 

5.56 

1.62 

2.22 

1.57 

2.84  F 

0.69 

24 

3.95 

1.90 

3.56 

2.62 

5.85 

4.62 

6.04 

1.71 

2.35 

1.34 

2.42 

25 

3.78 

2.00 

3.46 

2.48 

5.56 

4.35 

6.10 

1.70 

1.95 

1.18 

2.28  F 

0.63 

26 

3.80 

2.00 

3.35 

2.43 

5.28 

4.37 

5.72 

1.68 

1.95 

1.09 

2.30 

0.70 

27 

3.47 

2.05 

3.29 

2.49 

5.04 

4.10 

5.51 

1.64 

2.17 

1.30 

2.50 

0.60 

28 

3.45 

2.07 

3.25 

2.43 

4.90 

9.70 

5.20 

1.60 

1.68 

1.13 

2.11 

0.79 

29 

3.14  • 

3.20 

2.49 

4.69 

12.19 

5.08 

1.79 

1.75 

1.20 

2.02 

0.95 

30 

3.05  • 

5.30 

2.45 

4.52 

10.90 

4.85 

1.74 

2.15 

1.37 

1.89 

4.62 

4.25 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3.74 

2.12 

2.88 

2.90 

4.63 

5.89 

6.70 

2.64 

1.87 

1.76 

2.38 

2.61 

MAX 

5.65 

2.89 

5.30 

4.10 

11.28 

12.19 

9.50 

4.75 

2.35 

2.45 

4.71 

7.75 

MIN 

3.04 

1.70 

2.10 

2.39 

2.30 

3.90 

4.72 

1.47 

1.25 

1.09 

1.34 

0.60 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  364 

FoNOT  AT  STATED  TINE 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  3.36. 

HIGHEST  STAIX  WAS  12.24  AT  6:30  A.M.  ON  JUN  29. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  0.45  ON  DEC  25. 


OAILT  STAGE  FM  1909 
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INTRACOASTAl  UATEMMY  AT  POtT  ALLEN  LOCK  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-25-55,  LONG.  91-12-37.  ON  WEST  END  OF  LOCK  (NONGAN  CITY-PONT  ALLEN  ROUTE), 
1.5  NILES  SOOTH  OF  PONT  ALLEN,  LA.  (STA.  52*1509.) 

GAGE,  AUTOMATIC  RECOROEK  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  0.52  FOOT,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  1*,  1961  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  9.65  FEET  ON  APR.  13,  1980.  LOWEST,  0.25  FOOT  ON  DEC.  2*,  1989. 

EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEtl  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3.73 

2.60 

2.35 

4.10 

2.35 

4.10 

7.80 

4.55 

1.55 

2.05 

1.25 

1.50 

2 

3.75 

2.65 

2.50 

4.09 

2.30 

4.10 

7.50 

4.60 

1.48 

2.00 

1.50 

1.40 

3 

3.70 

2.65 

2.85 

3.85 

2.20 

3.95 

7.70 

4.45 

1.36 

2.45 

1.60 

1.25 

* 

3.75 

2.70 

2.77 

3.65 

2.45 

4.13 

7.70 

4.25 

1.20 

1.90 

1.55 

1.03 

5 

3.75 

2.40 

2.90 

3.90 

4.37 

3.85 

7.90 

4.05 

1.28 

1.72 

1.35 

1.00 

6 

3.65 

2.35 

3.20 

3.95 

3.95 

5.70 

7.60 

3.90 

1.55 

1.65 

1.40 

1.02 

7 

3.55 

2.75 

2.90 

3.60 

3.80 

5.30 

7.60 

3.63 

1.70 

1.75 

1.75 

3.9* 

8 

3.35 

2.22 

2.70 

3.55 

3.70 

5.80 

7.60 

3.65 

1.82 

2.00 

4.20 

4.90 

9 

3.15 

2.10 

2.75 

3.20 

3.70 

5.75 

7.50 

3.57 

2.20 

1.75 

3.60 

4.55 

10 

3.15 

2.00 

2.90 

3.15 

3.45 

6.00 

7.30 

3.38 

1.85 

1.75 

3.13 

4.30 

11 

3.25 

2.15 

2.70 

3.16 

3.35 

5.85 

7.20 

3.15 

1.90 

1.70 

2.65 

4.20 

12 

3.20 

1.85 

2.85 

2.92 

3.20 

5.45 

6.80 

3.20 

1.93 

2.10 

2.50 

3.95 

13 

3.35 

1.70 

2.85 

3.82 

3.10 

5.50 

6.60 

2.80 

1.90 

1.75 

2.40 

3.85 

1* 

3.50 

2.20 

3.00 

3.40 

2.80 

5.55 

6.60 

2.55 

1.94 

1.60 

2.35 

3.45 

IS 

3.75 

2.05 

3.15 

2.90 

2.80 

5.90 

6.40 

2.28 

2.70 

1.65 

2.95 

3.33 

16 

3.65 

2.03 

3.05 

2.95 

2.95 

5.75 

6.30 

2.15 

1.95 

1.93 

3.45 

2.97 

17 

3.30 

1.95 

3.10 

2.60 

2.70 

5.70 

6.20 

1.95 

1.95 

2.10 

2.92 

2.52 

18 

3.20 

1.85 

2.65 

2.58 

2.70 

5.45 

6.00 

1.80 

1.60 

2.23 

2.55 

2.17 

19 

3.70 

1.80 

2.63 

2.58 

6.00 

5.30 

5.85 

1.75 

1.55 

2.25 

2.45 

1.80 

20 

4.05 

1.85 

2.73 

2.50 

5.60 

5.15 

5.85 

1.60 

1.80 

2.40 

2.35 

1.60 

21 

4.20 

1.97 

2.83 

2.55 

5.50 

5.00 

5.65 

1.50 

2.25 

1.95 

2.10 

1.48 

22 

4.00 

2.00 

3.00 

2.95 

5.70 

4.83 

5.60 

1.40 

2.76 

1.60 

1.96 

1.05 

23 

4.00 

1.90 

3.33 

2.U 

5.20 

4.75 

5,50 

1.60 

2.25 

1.55 

2.60 

0.63 

2* 

4.20 

1.95 

3.50 

2.70 

5.20 

4.58 

5.65 

1.75 

2.05 

1.35 

2.30 

0.32 

25 

3.80 

1.78 

3.50 

3.00 

5.40 

4.45 

5.85 

1.72 

2.05 

1.77 

2.15 

0.55 

26 

3.40 

2.00 

3.50 

2.55 

5.30 

4.20 

5.65 

1.67 

1.80 

1.15 

2.24 

0.57 

27 

3.50 

2.02 

3.43 

2.40 

5.10 

4.15 

5.35 

1.65 

1.75 

1.30 

2.35 

0.50 

28 

3.50 

2.00 

3.35 

2.40 

5.20 

7.30 

5.15 

1.58 

1.70 

0.95 

2.03 

0.80 

29 

3.30  • 

3.25 

2.35 

4.60 

F  7.97 

4.90 

1.72 

1.70 

1.14 

1.98 

0.90 

30 

3.00  ' 

.  F 

4.35 

2.40 

4.60 

7.82 

4.75 

1.68 

2.10 

1.25 

1.95 

2.75 

THE  I 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3.55 

2.12 

3.07 

3.07 

4.00 

5.31 

6.40 

2.62 

1.85 

1.75 

2.32 

2.21 

MAX 

4.20 

2.95 

4.70 

4.10 

6.00 

7.97 

7.90 

4.60 

2.76 

2.45 

4.20 

4.90 

MIN 

2.65 

1.70 

2.35 

2.35 

2.20 

3.85 

4.50 

1.40 

1.20 

0.95 

1.25 

0.32 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DATS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  2.95. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  7.97  AT  8:*5  A.M.  ON  JUN  29. 
LOWEST  STAGE  WAS  0.25  OH  DEC  24. 
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daily  STAG£  for  19S9 


INTRACOASTAL  UATERWAY  AT  HORLEY,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-23-42,  LONG.  91-19-23.  ON  SOUTHEAST  GUIDE  WALL  OF  RAILROAD  BRIDGE. 

(STA,  5244109.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AW  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  NOV.  1966  TO  DATE.  FOR  RECORDS.  1941  TO  1942  AND  1953  TO  1967,  REFER  TO  GAGE 
ON  CHOCTAW  BAYOU  AT  NORLEY. 

EXTREMES.  HIGHEST,  10.41  FEET  ON  APR.  14,  1980.  LOWEST,  0.95  FOOT  ON  DEC.  24,  1989. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G.  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

4.44 

3.79 

2.94 

4.73 

3.32 

4.86 

8.39 

5.22 

2.14 

2.94 

2.12 

2.30 

2 

4.44 

3.64 

2.99 

4.89 

3.16 

4.99 

8.15 

5.44 

2.34 

2.76 

2.24 

2.14 

3 

4.44 

3.44 

3.29 

4.49 

3.32 

4.72 

8.31 

5.23 

2.19 

2.89 

2.45 

2.05 

4 

4.54 

3.24 

3.36 

4.54 

3  14 

4.69 

8.36 

5.01 

2.11 

2.64 

2.25 

1.90 

5 

4.34 

3.24 

3.42 

4.59 

5.24 

4.64 

8.31 

4.76 

2.14 

2.54 

2.20 

1.72 

6 

4.24 

3.06 

3.49 

4.44 

4.84 

6.39 

8.19 

4.59 

2.39 

2. a 

2.23 

1.90 

7 

4.14 

3.34 

3.44 

4.24 

4.82 

6.29 

8.17 

4.35 

2.49 

2.76 

2.50 

4.64 

8 

3.96 

3.04 

3.34 

4.24 

4.77 

5.85 

8.02 

4.44 

2.59 

2.76 

4.95 

5.61 

9 

3.76 

2.89 

3.24 

3.94 

4.58 

5.83 

7.90 

4." 

2.59 

2.66 

4.35 

5.31 

10 

3.72 

2.79 

3.29 

3.84 

4.37 

5.94 

7.74 

4.09 

2.66 

2.49 

3.90 

5.05 

11 

3.82 

2.69 

3.29 

4.04 

4.46 

5.91 

7.61 

3.87 

2.73 

2.64 

3.45 

5.05 

12 

3.86 

2.64 

3.31 

3.64 

4.06 

6.09 

7.45 

3.84 

2.79 

2.86 

3.30 

4.79 

13 

3.92 

2.69 

3.29 

3.49 

3.95 

6.16 

7.26 

3.53 

2.84 

2.49 

3.15 

4.58 

14 

3.99 

2.74 

3.39 

3.49 

3.76 

6.14 

7.19 

3.31 

2.70 

2.U 

3.17 

4.22 

15 

4.44 

2.79 

3.39 

3.44 

3.74 

6.72 

7.34 

2.86 

3.04 

2.44 

3.70 

4.04 

16 

4.29 

2.79 

3.40 

3.44 

3.79 

6.64 

6.97 

2.64 

2.76 

2.63 

4.17 

3.70 

17 

4.17 

2.74 

3.44 

3.39 

3.64 

6.41 

6.99 

2.47 

2.62 

2.94 

3.64 

3.24 

18 

4.04 

2.64 

3.46 

3.36 

3.66 

6.39 

6.76 

2.44 

2.54 

3.06 

3.29 

2.93 

19 

4.64 

2.65 

3.49 

3.33 

6.90 

6.24 

6.59 

2.26 

2.32 

2.94 

3.07 

2.55 

20 

5.09 

2.63 

3.51 

3.64 

6.55 

6.19 

6.69 

2.U 

2.84 

2.91 

2.40 

21 

4.94 

2.84 

3.57 

3.62 

6.19 

5.89 

6.59  F 

2.03 

2.87 

2.56 

2.80 

2.25 

22 

4.89 

2.86 

3.63 

3.54 

6.42 

5.66 

6.44 

3.14 

2.39 

2.72 

1.87 

a 

4.81 

2.94 

4.19 

3.22 

6.34 

5.59 

6.29 

2.16 

3.03 

2.74 

3.30 

1.55 

24 

4.64 

2,78 

4.21 

3.09 

6.24 

5.39 

6.54 

2.27 

3.14 

2.09 

3.05 

1.08 

25 

4.49 

2.79 

4.44 

3.32 

6.15 

5.44 

6.69 

2.28 

2.79 

1.98 

2.87 

1.25 

26 

4.35 

2.66 

4.19 

3.26 

6.02 

5.09 

6.43 

2.24 

2.62 

1.81 

2.99 

1.35 

27 

4.24 

2.79 

4.09 

3.23 

5.84 

5.19 

6.26 

2.76 

2.04 

3.05 

1.25 

28 

4.04 

2.89 

4.02 

3.25 

5.72 

7.69 

6.04 

2.44 

1.83 

2.83 

1.55 

29 

3.88  • 

3.97 

3.39 

5.64 

9.00 

5.82 

2.31 

2.64 

1.97 

2.72 

1.67 

30 

3.79  ■ 

5.24 

3.29 

5.39 

8.76 

5.59 

2.26 

2.89 

2.31 

2.52 

3.35 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4.26 

2.93 

3.66 

3.74 

4.87 

6.03 

7.11 

3.42 

2.62 

2.52 

3.06 

2.97 

MAX 

5.09 

3.79 

5.24 

4.89 

6.90 

9.00 

8.39 

5.44 

3.14 

3.06 

4.95 

5.61 

MIN 

3.69 

2.63 

2.94 

3.09 

3.14 

4.64 

5.44 

2.03 

2.11 

1.81 

2.12 

1.08 

DATS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

27 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUFOER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  361 

F«N0T  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3.95. 

HIGHEST  STAGE  WAS  9.14  AT  7:15  A.M.  ON  JUN  29. 
LOWEST  STAGE  WAS  0.95  ON  DEC  24. 


DAILY  STAGC  FOR  1989 
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LOWER  CRAND  RIVER  AT  BAYOU  SORREL  LOCK  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-07-55,  LONG.  91-19-22.  IN  NORTH  APPROACH  CHANNEL  (IWW,  MORGAN  CITY-PORT 
ALLEN  ROUTE),  1.9  NILES  SOUTH  OF  BAYOU  SORREL,  LA.  (STA.  5256009.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  SUBTRACT  0.3  FROM  STAGES  PRIOR  TO  1955. 

RECORDS  AVAILABLE.  DAILY,  JAN.  2  TO  DEC.  31,  19*7,  AND  JAN.  2,  1951  TO  DATE.  INTERMITTENTLY, 
19*8  TO  1950.  FOR  RECORDS  1939  TO  19*6,  REFER  TO  GAGE  LOWER  GRAND  RIVER  AT  JUNCTION  BAYOU 
SORREL. 

EXTREMES.  HIGHEST,  7.90  FEET  ON  APR.  15  AND  16,  1980.  LOWEST,  MINUS  0.30  FOOT  (PRESENT 
DATUM)  ON  OCT.  9,  1952. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO  (1976  AOJ.) 


DAY 

L,^N 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3.5  G 

3.0  G 

2.3  G 

*.*  G 

2.7  G 

4.5  G 

7.3  G 

4.7  G 

1.7  G 

2.3  G 

1.5  G 

1.8 

2 

G 

3.7  G 

2.9  G 

2.3  G 

4.4  G 

2.7  G 

4.3  G 

7.2  G 

4.7  G 

1.7  G 

2.1  G 

1.7  G 

1.6 

3 

G 

3.7  G 

2.9  G 

2.3  G 

4.4  G 

2.7  G 

4.3  G 

7.3  G 

4.6  G 

1.7  G 

2.2  G 

1.9  G 

1.5 

* 

G 

3.7  6 

2.8  G 

2.3  G 

3.8  G 

2.7  G 

4.2  G 

7.4  G 

4.5  G 

1.5  G 

2.2  G 

1.9  C 

1.4 

5 

G 

3.7  G 

2.8  G 

2.8  G 

3.9  G 

2.7  G 

4.2  C 

7.4  G 

4.3  G 

1.6  G 

2.1  G 

1.8  C 

1.2 

6 

G 

3.6  G 

2.7  G 

2.8  G 

3.9  G 

4.0  G 

4.5  G 

7.3  G 

4.2  G 

1.7  G 

1.9  G 

1.7  G 

1.3 

7 

G 

3.5  G 

2.7  G 

2.8  G 

3.8  G 

4.0  G 

5.2  G 

7.3  G 

3.8  C 

2.1  G 

2.0  G 

1.9  G 

3.2 

8 

G 

3.5  G 

2.5  G 

2.8  G 

3.7  G 

4.0  G 

5.2  G 

7.3  G 

3.8  G 

2.1  G 

2.0  G 

3.8  G 

4.3 

9 

G 

3.2  G 

2.5  G 

2.8  G 

3.6  G 

3.9  G 

5.7  G 

7.2  G 

3.8  G 

2.1  G 

2.1 

3.7  G 

4.5 

10 

G 

3.2  G 

2.3  G 

2.8  G 

3.5  G 

3.9  G 

5.7  6 

7.1  G 

3.6  G 

2.2  G 

2.0 

3.8 

4.5 

11 

G 

3.3  G 

2.3  G 

2.8  G 

3.5  G 

3.9  G 

5.7  G 

6.9  G 

3.4  G 

2.2  G 

2.0 

3.0 

4.4 

12 

G 

3.3  G 

2.3  G 

2.8  G 

3.5  C 

3.5  G 

5.6  G 

6.7  G 

3.3  G 

2.2  G 

1.9 

2.7 

4.3 

13 

G 

3.3  G 

2.3  G 

2.8  G 

3.0  G 

3.5  G 

5.5  G 

6.5  C 

3.0  G 

2.2  G 

1.9 

2.5 

4.0 

1* 

G 

3.4  G 

2.1  G 

2.8  C 

3.0  G 

3.3  G 

5.3  G 

6.5  G 

2.9  G 

2.2  G 

1.9  G 

2.5 

3.8 

15 

G 

3.8  G 

2.3  G 

3.0  G 

3.0  G 

3.1  G 

5.7  C 

6.5  G 

2.6  G 

2.2  G 

1.9 

3.1 

3.5 

16 

G 

3.8  G 

2.3  G 

3.0  G 

3.0  G 

3.1  0 

5.7  G 

6.4  G 

2.4  G 

2.2  C 

1.9 

3.5 

3.5 

17 

G 

3.6  G 

2.3  G 

3.0  G 

3.0  G 

3.1  G 

5.6  G 

6.1  G 

2.2  G 

2.2  G 

2.1 

3.2  G 

3.5 

18 

G 

3.6  G 

2.2  G 

3.0  G 

3.0  G 

3.0  G 

5.5  G 

6.1  G 

2.1  G 

2.0  G 

2.7 

2.9  G 

2.5 

19 

G 

3.9  G 

2.1  G 

3.0  G 

2.8  G 

4.5  G 

5.5  G 

6.0  G 

2.1  G 

2.0  G 

2.6 

2.7 

2.0 

20 

G 

*.0  G 

2.0  G 

3.0  G 

2.8  6 

5.2  G 

5.4  G 

5.9  G 

1.8  G 

2.0  G 

2.3 

2.6 

1.9 

21 

G 

4.3  G 

2.2  G 

3.0  G 

2.8  G 

5.3  G 

5.3  G 

5.9  G 

1.8  G 

1.9  G 

2.1 

2.5 

1.8 

22 

G 

4.3  G 

2.3  G 

3.0  G 

2.8  G 

5.3  G 

5.3  G 

5.6  G 

1.7  G 

2.3  C 

1.9 

2.2 

0.9 

23 

G 

4.3  G 

2.3  G 

3.2  G 

2.8  G 

5.4  G 

5.0  G 

5.7  G 

1.9  G 

2.3  G 

1.9 

2.5 

0.9 

2* 

G 

4.1  G 

2.2  G 

3.2  G 

2.8  G 

5.4  G 

4.9  G 

5.8  G 

2.0  G 

2.3  G 

1.6 

2.5 

0.9 

25 

G 

4.1  G 

2.2  G 

3.5  G 

2.7  G 

5.4  G 

4.6  G 

5.8  G 

2.0  G 

2.3  G 

1.6 

2.4 

0.8 

26 

G 

3.9  G 

2.2  G 

3.5  G 

2.8  G 

5.1  G 

4.5  G 

5.8  G 

2.0  G 

2.3  G 

1.6 

2.3  G 

0.8 

27 

6 

3.7  G 

2.2  G 

3.6  G 

2.8  G 

5.1  G 

4.4  G 

5.7  G 

2.0  G 

2.9  G 

1.4  G 

2.4  G 

0.8 

28 

G 

3.5  G 

2.2  G 

3.4  G 

2.8  G 

5.0  G 

4.4  G 

5.4  G 

1.9  G 

1.9  G 

1.4  G 

2.3  G 

0.8 

29 

G 

3.4  - 

. G 

3.4  G 

2.8  G 

4.7  G 

6.5  G 

5.2  G 

1.9  G 

1.9  G 

1.4  G 

2.3  G 

1.1 

30 

G 

3.3  -- 

. G 

3.4  G 

2.7  G 

4.7  G 

7.1  G 

5.0  G 

1.9  G 

2.5  G 

1.5  G 

2.1  G 

2.2 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

3.7 

2.4 

3.0 

3.3 

4.0 

5.2 

6.4 

2.9 

2.1 

1.9 

2.5 

2.3 

MAX 

4.3 

3.0 

4.4 

4.4 

5.4 

7.1 

7.4 

4.7 

2.9 

2.7 

3.8 

4.5 

MIN 

3.2 

2.0 

2.3 

2.7 

2.7 

4.2 

4.9 

1.7 

1.5 

1.4 

1.5 

0.8 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
G>GATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3.3. 

HIGHEST  STAGE  WAS  7.*  AT  8:00  A.M.  ON  JUL  *  AND  LATER  OATE(S). 
LOWEST  STAGE  WAS  0.8  ON  DEC  25  AND  LATER  OATE(S). 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 
BELLE  RIVER  NEAR  PIERRE  PASS,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-54-28,  LONG.  91-12-59.  ON  RIGHT  BANK,  100  FEET  SOUTH  OF  HIGHWAY  70  BRIDGE, 
3.5  NILES  SOUTH  OF  PIERRE  PASS,  LA.  {STA.  5264010.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  29,  1955  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  5.10  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  NOV.  1,  1985.  LOWEST,  HINUS  0.30  FOOT  ON 
JAN.  13  AND  14,  1956  AND  DEC.  23,  1989  AND  LATER  OATE(S). 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ.  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.4 

2.2 

2.1 

3.0 

2.4 

2.7 

3.3 

2.7 

1.5 

1.7 

1,3 

1.6 

2 

1.4 

2.2 

2.1 

2.9 

2.5 

2.7 

3.3 

2.7 

1.4 

1.7 

1.4 

1.4 

3 

1.5 

2.1 

2.2 

2.9 

2.6 

2.8 

3.4 

2.7 

1.5 

1.7 

1.5 

1.1 

4 

1.6 

2.1 

2.2 

2.8 

2.7 

2.8 

3.6 

2.7 

1.6 

1.7 

1,6 

1.2 

5 

1.7 

2.0 

2.3 

2.8 

2.8 

2.8 

3.6 

2.7 

1.6 

1.7 

1.6 

1.3 

6 

1.7 

1.9 

2.4 

2.7 

2.8 

3.1 

3.5 

2.7 

1.7 

1.7 

1.6 

1.4 

7 

1.8 

1.8 

2.4 

2.6 

2.7 

3.1 

3.5 

2.5 

1.7 

1.8 

1.6 

1.5 

8 

1.8 

1.7 

2.4 

2.5 

2.6 

3.1 

3.5 

2.3 

1.7 

1.8 

1.5 

1.6 

9 

1.8 

1.6 

2.5 

2.4 

2.5 

3.0 

3.4 

2.2 

1.7 

1.8 

1.5 

1.7 

10 

1.8 

1.6 

2.5 

2.4 

2.4 

3.0 

3.3 

2.1 

1.8 

1.8 

1.4 

1.6 

11 

1.9 

1.6 

2.5 

2.4 

2.3 

2.9 

3.3 

2.0 

1.8 

1.8 

1.3 

1.5 

12 

1.9 

1.7 

2.5 

2.5 

2.3 

2.9 

3.3 

1.9 

1.9 

1.8 

1.3 

1.3 

13 

1.9 

1.7 

2.6 

2.6 

2.2 

2.9 

3.3 

1.8 

1.9 

1.9 

1.4 

1.2 

14 

1.9 

1.7 

2.6 

2.7 

2.3 

2.9 

3.5 

1.7 

1.9 

1.9 

1.6 

1.2 

15 

1.9 

1.6 

2.6 

2.8 

2.3 

3.1 

3.5 

1.7 

1.8 

1.9 

1.6 

1.1 

16 

2.0 

1.7 

2.6 

2.8 

2.4 

3.0 

3.4 

1.6 

1.7 

1.9 

1.7 

1.0 

17 

2.0 

1.7 

2.7 

2.8 

2.6 

3.0 

3.4 

1.6 

1.8 

1.9 

1.4 

1.0 

18 

2.0 

1.8 

2.7 

2.7 

2.8 

3.0 

3.3 

1.5 

1.8 

1.8 

1.4 

1.0 

19 

2.1 

1.8 

2.8 

2.7 

2.8 

2.9 

3.3 

1.5 

1.9 

1.6 

1.4 

0.9 

20 

2.1 

1.9 

2.8 

2.6 

2.8 

2.9 

3.2 

1.5 

1.9 

1.4 

1.4 

0.8 

21 

2.1 

2.0 

2.8 

2.6 

2.8 

2.8 

3.1 

1.6 

1.8 

1.3 

1.5 

0.8 

22 

2.2 

2.0 

2.9 

2.6 

2.7 

2.8 

3.0 

1.6 

1.8 

1.4 

1.6 

0.6 

23 

2.2 

1.9 

2.9 

2.6 

2.6 

2.7 

2.9 

1.7 

1.7 

1.4 

1.4 

-0.3 

24 

2.2 

1.9 

3.0 

2.6 

2.6 

2.7 

2.8 

1.7 

1.6 

1.3 

1.2 

-0.3 

25 

2.2 

1.9 

3.0 

2.6 

2.5 

2.7 

2.8 

1.7 

1.5 

1.3 

1.3 

0.0 

26 

2.3 

1.9 

3.0 

2.6 

2.5 

2.8 

2.8 

1.7 

1.5 

1.2 

1.4 

0.4 

27 

2.3 

2.0 

3.0 

2.5 

2.6 

2.8 

2.7 

1.6 

1.5 

1.2 

1.4 

0.6 

28 

2.4 

2.0 

3.1 

2.5 

2.6 

3.2 

2.7 

1.6 

1.6 

1.2 

1.4 

0.8 

29 

2.4 

3.1 

2.4 

2.6 

3.2 

2.7 

1.6 

1.7 

1.2 

1.5 

1.0 

30 

2.3 

3.0 

2.3 

2.6 

3.2 

2.7 

1.5 

1.7 

1.3 

1.5 

1.2 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

NEAN 

2.0 

1.9 

2.7 

2.6 

2.6 

2.9 

3.2 

1.9 

1.7 

1.6 

1.5 

1.0 

NAX 

2.4 

2.2 

3.1 

3.0 

2.8 

3.2 

3.6 

2.7 

1.9 

1.9 

1.7 

1.7 

NIN 

1.4 

1.6 

2.1 

2.3 

2.2 

2.7 

2.7 

1.5 

1,4 

1.2 

1.2 

-0.3 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUNBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  HEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  2.1. 

HIGHEST  STAGE  WAS  3.6  AT  8:00  A.N.  ON  JUL  4  AND  LATER  DATE(S}. 
LOWEST  STAGE  WAS  NINUS  0.3  ON  DEC  23  AND  LATER  DATE($). 


DAILY  STAGE  F08  1989 
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PIERRE  PASS  AT  PIERRE  PART,  LA. 

LOCATIC*.  LAT.  29-57-50,  LORG.  91-12-32.  ABOUT  30  FEET  DOWNSTREAM  FROM  HIGHWAY  70  BRIDGE. 
(STA.  5268010.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1974  STATION  WAS  REFERRED  TO  AS  PIERRE  PASS  AT  PIERRE  PASS,  LA. 


RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1937  TO  1939,  1944  TO  1947,  1949  TO  1950,  AND  1953.  DAILY, 
AUG.  3.  1955  TO  DATE. 


EXTREMES. 

(SINCE 

1944) 

HIGHEST,  5. 

00  FEET 

ON  APR. 

19  AM)  LATER 

DATES 

IN  1973. 

LOWEST, 

MINUS  1.2 

FEET  ON 

DEC.  25 

,1989. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD  (1976  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.1 

2.0 

1.8 

2.5 

2.2 

2.2 

3.1 

2.6 

1.3 

1.4 

1.0 

0.3 

2 

1.1 

2.0 

1.9 

2.5 

2.2 

2.3 

3.1 

2.6 

1.2 

1.5 

1.2 

0.7 

3 

1.2 

2.0 

2.0 

2.6 

2.1 

2.4 

3.2 

2.6 

1.2 

1.5 

0.9 

0.5 

4 

1.2 

1.8 

2.1 

2.7 

2.2 

2.5 

3.3 

2.5 

1.1 

1.5 

1.0 

0.4 

5 

1.4 

1.7 

2.1 

2.6 

2.2 

2.5 

3.3 

2.4 

1.1 

1.4 

1.1 

0.6 

6 

1.5 

1.6 

2.0 

2.5 

2.2 

2.6 

3.3 

2.2 

1.3 

1.5 

1.2 

0.7 

7 

1.5 

1.5 

2.0 

2.5 

2.1 

2.5 

3.3 

2.1 

1.4 

1.4 

1.3 

1.1 

8 

1.6 

1.4 

2.0 

2.5 

2.0 

2.7 

3.2 

2.0 

1.5 

1.4 

1.6 

1.1 

9 

1.4 

0.8 

2.0 

2.5 

2.1 

2.8 

3.2 

1.8 

1.5 

1.2 

1.5 

0.9 

10 

1.3 

0.7 

2.0 

2.3 

2.0 

2.7 

3.1 

1.6 

1.5 

1.1 

1.4 

0.9 

11 

1.5 

1.0 

2.0 

2.1 

1.9 

2.7 

3.1 

1.5 

1.6 

1.3 

1.4 

1.3 

12 

1.5 

1.3 

2.1 

2.2 

1.8 

2.6 

3.0 

1.5 

1.6 

1.3 

1.3 

1.0 

13 

1.4 

1.5 

2.2 

2.2 

1.8 

2.5 

3.0 

1.4 

1.5 

1.4 

1.4 

0.8 

14 

1.5 

1.6 

2.3 

2.2 

2.0 

2.6 

3.2 

1.4 

1.5 

1.4 

1.6 

0.9 

15 

1.5 

1.7 

2.4 

2.3 

2.0 

2.7 

3.2 

1.5 

1.5 

1.5 

1.6 

1.0 

16 

1.4 

1.6 

2.4 

2.2 

1.9 

2.7 

3.1 

1.4 

1.4 

1.7 

1.7 

0.6 

17 

1.4 

1.5 

2.4 

2.3 

1.9 

2.6 

3.0 

1.4 

1.3 

1.7 

1.6 

0.5 

18 

1.5 

1.4 

2.5 

2.3 

2.0 

2.5 

3.0 

1.4 

1.3 

1.7 

1.4 

0.5 

19 

1.5 

1.4 

2.4 

2.3 

2.1 

2.4 

2.9 

1.3 

1.3 

1.2 

1.1 

0.5 

20 

1.6 

1.5 

2.5 

2.2 

2.3 

2.5 

2.9 

1.2 

1.4 

0.9 

1.0 

0.4 

21 

1.5 

1.5 

2.5 

2.2 

2.3 

2.4 

2.8 

1.2 

1.4 

0.9 

0.9 

0.3 

22 

1.6 

1.3 

2.4 

2.2 

2.3 

2.4 

2.8 

1.3 

1.4 

1.0 

1.0  E 

-0.2 

23 

1.7 

1.3 

2.4 

2.2 

2.3 

2.4 

2.7 

1.4 

1.3 

1.0 

0.8  E 

•0.8 

24 

1.8 

1.2 

2.5 

2.3 

2.3 

2.5 

2.8 

1.4 

1.0 

1.0 

0.7  E 

-1.0 

25 

1.8 

1.4 

2.5 

2.3 

2.4 

2.5 

2.7 

1.4 

0.8 

0.8 

0.8  E 

-1.2 

26 

1.8 

1.5 

2.6 

2.3 

2.4 

2.5 

2.7 

1.3 

1.0 

C.d 

1.0 

0.1 

27 

1.8 

1.6 

2.6 

2.3 

2.4 

2.6 

2.6 

1.2 

1.1 

0.8 

1.2 

0.1 

28 

1.8 

1.7 

2.6 

2.3 

2.3 

2.9 

2.5 

1.2 

1.2 

0.9 

1.4 

0.3 

29 

1.9  --■ 

2.8 

2.3 

2.2 

3.0 

2.5 

1.2 

1.3 

1.0 

0.9 

0.4 

30 

1.9  --■ 

2.7 

2.3 

2.2 

3.0 

2.5 

1.2 

1.3 

1.1 

0.6 

0.7 

2.4 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.5 

1.5 

2.3 

2.3 

2.1 

2.6 

3.0 

1.6 

1.3 

1.2 

1.2 

0.5 

MAX 

1.9 

2.0 

2.8 

2.7 

2.4 

3.0 

3.3 

2.6 

1.6 

1.7 

1.7 

1.3 

MIN 

1.1 

0.7 

1.8 

2.1 

1.8 

2.2 

2.4 

1.2 

0.8 

0.8 

0.6 

-1.2 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
E^ESTIMATED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.8. 

HIGHEST  STAGE  WAS  3.3  AT  8:00  A.M.  ON  JUL  4  AND  LATER  DATE(S). 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1.2  ON  DEC  25. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 

LAKE 

VERRET  AT 

ATTAKAPAS  LANDING, 

LA. 

LOCATION.  LAT.  29-50-58, 
7.7  MILES  southwest  OF 

LONG.  91-06-09.  AT  ATTAKAPAS  BOAT  RAMP,  IN  LOWER  PART 
NAPOLEONVILLE,  la.  (STA.  5272010.) 

OF  LAKE, 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE. 
INTERMITTENTLY, 

DAILY,  JUNE  15,  1932  TO  JULY  25,  1933,  AMO 
1939,  1944  TO  1947  AND  1949  TO  1950. 

AUG.  22, 

1955  TO  DATE. 

EXTREMES 

1956. 

.  (SINCE 

1944)  HIGHEST,  5 

.20  FEET 

ON  APR.  21, 

1975. 

LOWEST,  MINUS  0.3 

FOOT  ON 

JAN.  14. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  2ERO 

IS  AT  NGVD  (1987  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2 

3 

4 

5 

1.30 

1.50 

2.10 

2.10 

2.10 

2.00 

1.90 

1.95 

2.10 

2.10 

2.20 

2.40 

2.65 

2.60 

2.70 

2.75 

2.80 

2.35 

2.20 

2.15 

2.20 

2.40 

2.35 

2.40 

2.50 

2.55 

2.60 

3.10 

3.10 

3.20 

3.40 

3.35 

2.50 

2.75 

2.65 

2.50 

2.40 

1.30 

1.35 

1.20 

1.20 

1.40 

1.50 

1.65 

1.50 

1.55 

1.50 

1.20 

1.40 

1.00 

1.10 

1.20 

0.70 

1.00 

0.80 

0.50 

0.70 

6 

7 

8 

9 

10 

1.60 

1.60 

1.70 

1.70 

1.50 

1.80 

1.70 

1.50 

1.40 

1.30 

2.30 

2.20 

2.20 

2.20 

2.25 

2.60 

2.55 

2.50 

2.55 

2.40 

2.30 

2.20 

2.00 

2.10 

2.05 

2.70 

2.70 

2.70 

2.90 

2.80 

3.30 

3.30 

3.25 

3.15 

3.10 

2.25 

2.10 

2.00 

1.80 

1.70 

1.40 

1.40 

1.60 

1.60 

1.50 

1.60 

1.60 

1.50 

1.30 

1.30 

1.30 

1.40 

1.70 

1.70 

1.60 

0.80 

1.00 

1.50 

1.00 

1.00 

11 

12 

13 

14 

15 

1.60 

1.60 

1.60 

1.50 

1.60 

1.50 

1.50 

1.60 

1.70 

1.80 

2.30 

2.30 

2.35 

2.40 

2.50 

2.30 

2.30 

2.30 

2.35 

2.40 

1.90 

1.85 

1.80 

1.70 

1.90 

2.70 

2.70 

2.60 

2.55 

2.90 

3.10 

3.10 

3.00 

3.30 

3.20 

1.70 

1.60 

1.50 

1.50 

1.50 

1.55 

1.55 

1.60 

1.70 

1.70 

1.40 

1.50 

1.50 

1 .40 
1.50 

1.50 

1.40 

1.50 

1.70 

1.90 

1.30 

1.30 

0.90 

0.90 

0.90 

16 

17 

18 

19 

20 

1.60 

1.50 

1.50 

1.60 

1.80 

1.80 

1.70 

1.60 

1.50 

1.60 

2.50 

2.50 

2.60 

2.60 

2.55 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

2.30 

1.90 

1.95 

2.00 

2.35 

2.40 

2.75 

2.60 

2.50 

2.50 

2.50 

3.20 

3.10 

3.05 

3.00 

2.90 

1.50 

1.50 

1.40 

1.30 

1.30 

1.50 

1.40 

1.40 

1.50 

1.50 

1.50 

1.80 

1.90 

1.40 

1.00 

1.60 

1.30 

1.30 

1.20 

1.10 

0.50 

0.50 

0.60 

0.80 

0.40 

21 

22 

23 

24 

25 

1.60 

1.70 

1.80 

1.90 

2.00 

1.80 

1.70 

1.30 

1.30 

1.50 

2.65 

2.60 

2.60 

2.60 

2.60 

2.30 

2.30 

2.30 

2.35 

2.35 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

2.50 

2.47 

2.50 

2.50 

2.60 

2.85 

2.75 

2.80 

2.90 

2.80 

1.30 

1.40 

1.60 

1.50 

1.50 

1.50 

1.50 

1.40 

1.20 

1.05 

0.90 

1.00 

0.90 

1.00 

0.90 

1.00 

1.00 

1.10 

0.80 

1.00 

0.30 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

26 

27 

28 

29 

30 

2.00 

2.00 

1.90 

2.00 

2.10 

1.60 

1.70 

1.90 

2.60 

2.70 

2.70 

2.80 

2.90 

2.40 

2.40 

2.40 

2.40 

2.35 

2.50 

2.50 

2.40 

2.30 

2.25 

2.25 

2.55 

2.60 

2.70 

3.00 

3.00 

2.75 

2.65 

2.60 

2.55 

1.50 

1.35 

1.35 

1.30 

1.20 

1.30 

1.40 

1.50 

0.90 

0.90 

0.90 

1.20 

1.20 

1.30 

1.70 

1.30 

0.00 

0.00 

0.10 

0.20 

2.60 

2.50 

1.30 

1.40 

1.40 

1.30 

1.35 

1.00 

0.80 

1.80 

31 

2.10 

2.85 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

MAX 

MIN 

DAYS 

1.71 

2.10 

1.30 

28 

1.68 

2.10 

1.30 

28 

2.45 

2.90 

1.95 

31 

2.44 

2.80 

2.30 

30 

2.19 

2.50 

1.70 

31 

2.63 

3.00 

2.35 

30 

3.00 

3.40 

2.50 

31 

1.71 

2.75 

1.30 

31 

1.43 

1.70 

1.05 

30 

1.33 

1.90 

0.90 

31 

1.32 

1.90 

0.80 

30 

0.65 

1.80 

0.00 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  «AS  362 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.88. 

HIGHEST  STAGE  WAS  3.40  AT  8:00  A.M.  OH  JUL  4. 
lowest  stage  was  0.00  ON  DEC  22  AND  LATER  DATE<S). 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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LAKE  PALOUROE  HEAR  MORGAN  CITY,  LA. 


LOCATION.  LAT.  29-43-13^  LONG.  91-11-16.  APPROXIMATELY  1.5  MILES  NORTH  OF  MORGAN  CITY  ANO  75  FEET 
EAST  OF  LA.  MIGMUAY  70  IN  LAKE  PALOUROE.  (STA.  5275010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECUROER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  MAR.  1974  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  4.23  FEET  ON  APR.  30,  1975.  LOWEST,  MINUS  0.50  FOOT  ON  OEC.  2'’,  1989. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET 


OAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

1 

1.57 

2.50 

2.51 

3.23 

2.80 

2 

1.52 

2.51 

2.62 

3.19 

2.71 

3 

1.59 

2.51 

2.67 

3.17 

2.72 

4 

1.58 

2.44 

2.79 

3.21 

2.69 

5 

1.71 

2.35 

2.76 

3.25 

2.61 

6 

1.99 

2.36 

2.80 

2.97 

7 

1.95 

2.15 

2.79 

3.01 

3.08 

8 

2.14 

2.07 

2.77 

2.89 

3.06 

9 

2.01 

1.84 

3.02 

3.26 

10 

1.94 

1.76 

2.76 

2.95 

3.14 

11 

2.03 

1.96 

2.80 

2.86 

3.08 

12 

1.99 

1.93 

2.82 

2.83 

3.05 

13 

2.07 

2.08 

2.83 

2.85 

3.07 

14 

1.83 

2.17 

2.85 

2.87 

3.07 

15 

1.89 

2.24 

3.01 

2.90 

3.31 

16 

1.88 

2.24 

3.09 

2.88 

3.08 

17 

1.83 

2.18 

3.08 

2.90 

2.98 

18 

1.93 

2.09 

3.12 

2.89 

2.94 

19 

2.08 

2.12 

3.14 

2.86 

2.87 

20 

2.19 

2.17 

3.12 

2.87 

2.88 

21 

2.03 

2.34 

3.13 

2.83 

2.85 

22 

2.19 

2.12 

3.20 

2.82 

2.87 

23 

2.25 

1.94 

3.15 

2.84 

2.95 

24 

2.34 

1.99 

3.16 

2.84 

3.00 

25 

2.35 

2.09 

3.15 

2.86 

3.06 

26 

2.38 

2.17 

3.13 

2.87 

3.08 

27 

2.41 

2.27 

3.19 

2.84 

3.16 

28 

2.43 

2.46 

3.23 

2.84 

3.26 

29 

2.47  - 

3.19 

2.87 

3.48 

30 

2.47  • 

3.30 

2.85 

3.47 

31 

2.48  - 

3.31  • 

GAGE  ZERO  IS  AT  NGVL,  (1965  AOJ.) 


JUL 

At  16 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

3.U 

3.14 

1.94 

1.65 

1.25 

3.52 

3.14 

1.85 

1.86 

1.30 

3.50 

2.99 

1.72 

1.51 

1.21 

3.66 

2.88 

1.75 

1.61 

0.92 

3.63 

2.75 

1.88 

1.76 

0.92 

3.59 

2.58 

2.09 

1.80 

3.56 

2.43 

2.14 

1.77 

1.41 

3.54 

2.37 

2.15 

2.00 

1.69 

3.52 

2.23 

2.19 

1.95 

3.55 

2.29 

2.11 

1.74 

3.55 

2.20 

2.13 

1.76 

1.56 

3.51 

2.20 

2.18 

1.79 

1.61 

3.45 

2.19 

2.20 

1.79 

1.06 

3.65 

2.19 

2.20 

2.06 

1.29 

3.56 

2.17 

2.11 

2.15 

1.46 

3.51 

2.12 

1.95 

1.93 

0.95 

3.45 

7  05 

1.90 

1.54 

0.99 

3.37 

.  } 

1.96 

1.65 

0.94 

3  36 

1.8.’ 

2.09 

1.49 

1.09 

3.26 

1.82 

2.09 

1.31 

0.83 

3.24 

1.92 

2.13 

1.29 

3.10 

2.01 

2.09 

1.31 

3.15 

2.17 

2.01 

1.34 

3.17 

2.11 

1.62 

1.08 

3.17 

2.05 

1.68 

1.32 

3.14 

2.06 

1.88 

1.48 

1.30 

3.08 

1.99 

1.91 

1.45 

1.57 

0.50 

3.00 

1.95 

1.96 

1  61 

1.59 

0.95 

2.98 

1.91 

1.66 

1.03 

2.97 

1.91 

1.82 

1.13 

1.27 

2.99 

1.95  - 

1.86  - 

1.79 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

2.05 

2.18 

2  98 

2.94 

2.71 

MAX 

2.48 

2.51 

•i.31 

3.25 

2.80 

MIN 

1.52 

1.76 

2.51 

2.82 

2.61 

OATS 

31 

28 

30 

30 

5 

3.09 

3.36 

2.25 

2.00 

1.65 

1.62 

1.18 

3.48 

3.66 

3.14 

2.20 

1.86 

2.15 

1,79 

2.85 

2.97 

1.82 

1.62 

1.45 

1.08 

0.50 

24 

31 

31 

28 

6 

29 

22 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  295 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAH  WAS  2.38. 

HIGHEST  STAGE  WAS  3.78  AT  2:00  P.M.  ON  JUL  4. 

L<X«ST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  0.20  ON  OEC  26. 
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DAILY  STAG€  FOR  1969 


BAYOU  80EUF  AT  AMELIA,  LA. 

LOCATIOM.  LAT.  29-40-06,  LOMG.  91-05-50.  JUST  RORTH  Of  SOUIHERH  PACIFIC  RAILROAD  AW  U.  S. 
HIGHWAY  90  BRIDGES  (STA.  5280010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECOk.  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  IHTERMITTEHTLY,  1932  TO  1942,  1944  TO  1954.  DAILY,  JAR.  12,  1955  TO  DATE. 
EXTREMES.  HIGHEST,  4.90  FEET  ON  AfHt.  30,  1975.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON  JAN.  20,  1940. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  <1987  AOJ.) 


DAY 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.26 

2.23 

2.17 

2.46 

2.41 

3.13 

2.63 

1.69 

1.81 

1.40 

1.12 

2 

1.15 

2.21 

2.32 

2.35 

2.43 

3.18 

2.87 

1.62 

1.85 

1.68 

1.16 

3 

1.32 

2.20 

2.33 

2.37 

2.50 

3.11 

2.66 

1.43 

1.70 

1.20 

0.5W 

4 

1.35 

2.07 

2.45 

2.34 

2.49 

3.32 

2.54 

1.50 

1.72 

1.39 

0.76 

5 

1.45 

2.07 

2.63 

2.44 

2.52 

3.19 

2.45 

1.63 

1.75 

1.55 

0.98 

6 

1.90 

2.05 

2.55 

2.34 

2.68 

3.14 

2.30 

1.83 

1.89 

1.60 

0.89 

7 

1.73 

1.95 

2.52 

2.20 

2.65 

3.08 

2.14 

1.89 

1.89 

1.53 

1.13 

8 

1.93 

1.90 

2.48  F 

2.63 

2.07 

2.70 

3.05 

2.05 

1.94 

1.77 

1.80 

1.45 

9 

1.75 

1.56 

2.45 

2.65 

2.24 

2.70 

3.05 

1.83 

1.92 

1.60 

1.55 

0.87 

10 

1.83 

1.60 

2.45 

2.55 

2.07 

2.64 

3.15 

2.02 

1.85 

1.80 

1.42 

0.90 

11 

1.83 

1.70 

2.46 

2.39 

1.85 

2.70 

3.15 

1.92 

1.68 

1.45 

1.28 

12 

1.83 

1.65 

2.49 

2.46 

1.90 

2.67 

3.10 

1.88 

1.78 

1.47 

1.42 

13 

1.84 

1.73 

2.52 

2.49 

1.94 

2.68 

3.07 

1.90 

1.68 

1.53 

0.85 

14 

1.53 

1.83 

2.55 

2.50 

2.12 

2.64 

3.27 

1.97 

1.60 

1.84 

1.10 

15 

1.68 

1.83 

2.67 

2.58 

2.14 

2.84 

3.14 

1.86 

1.83 

2.00 

1.25 

16 

1.65 

1.85 

2.73 

2.55 

2.10 

2.57 

3.12 

1.64 

1.96 

1.65 

0.77 

17 

1.58 

1.76 

2.72 

2.58 

2.19 

2.55 

3.00 

1.57 

2.05 

1.27 

0.85 

18 

1.72 

1.77 

2.75 

2.57 

2.23 

2.56 

2.97 

1.65 

1.99 

1.47 

0.80 

19 

1.85 

1.77 

2.75 

2.59 

2.54 

2.55 

2.97 

1.83 

1.49 

1.54 

0.99 

20 

2.02 

1.87 

2.74 

2.55 

2.48 

2.48 

2.95 

1.83 

1.08 

1.17 

0.57 

21 

1.78 

2.09 

2.75 

2.50 

2.48 

2.50 

2.87 

1.65 

1.86 

1.22 

1.14 

0.64 

22 

2.00 

1.94 

2.83 

2.52 

2.40 

2.47 

2.83 

1.77 

1.90 

1.30 

1.18 

0.12 

23 

2.05 

2.84 

2.52 

2.40 

2.54 

2.96 

1.98 

1.74 

1.30 

1.04  F 

-0.55 

24 

2.11 

1.70  F 

2.78 

2.53 

2.35 

2.60 

2.84 

1.90 

1.35 

1.25 

0.82  F 

-1.01 

25 

2.13 

F  1.79 

2.51 

2.40 

2.66 

2.73 

1.85 

1.48 

1.15 

1.16 

-0.26 

26 

2.15 

1.92 

2.50 

2.49 

2.70 

2.75 

1.82 

1.64 

1.18 

1.26 

0.13 

27 

2.18 

1.95 

2.46 

2.45 

2.82 

2.79 

1.79 

1.62 

1.13 

1.37 

0.32 

28 

2.13 

2.13 

2.47 

2.39 

2.96 

2.71 

1.71 

1.67 

1.32 

1.65 

0.48 

29 

2.20 

2.50 

2.37 

3.15 

2.68 

1.65 

1.72 

1.40 

1.26 

0.80 

30 

2.22 

2.44 

2.39 

3.15 

2.55 

1.66 

1.65 

1.52 

0.92 

1.05 

31 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IH  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.82 

1.89 

2.58 

2.52 

2.29 

2.65 

2.98 

2.05 

1.73 

1.59 

1.40 

0.76 

MAX 

2.22 

2.23 

2.84 

2.65 

2.54 

3.15 

3.32 

2.87 

1.97 

2.05 

2.00 

1.59 

MIN 

1.15 

1.56 

2.17 

2.39 

1.85 

2.41 

2.45 

1.65 

1.35 

1.08 

0.82 

-1.01 

DAYS 

31 

27 

24 

23 

31 

30 

31 

21 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NU«ER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  340 

F»NOT  AT  STATED  TINE 

THE  NEAR  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.00. 

HIGHEST  STAGE  WAS  3.48  AT  5.45  P.N.  ON  JUL  4. 

LOWEST  STAGE  <FROH  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  NINUS  1.01  ON  DEC  24. 


DAILY  STAGE  TOR  1989 
BAYOU  BLACK  AT  GIBSON,  LA. 


iir 


LOCATION.  LAT.  29-41-13.  LONG.  90-59-29.  ABOUT  500  EEET  SOUTH  U.S.  HICHUAY  90  BRIDGE. 

(STA.  5284010.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAtUBLE.  STAGE,  INTERMITTENTLY,  1935  TO  1942,  AND  1946  TO  1965.  DAILY,  OCT.  1968 
TO  DATE. 

EXTREICS.  HIGHEST,  5.50  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  30,  1985.  LOWEST,  0.01  FOOT  ON  NOV.  20 
AND  21,  1969. 


DAILY  EIGHT  A.M.  1 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  2ERO 

IS  AT  NGVD 

(1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

1 

0.7 

1.0 

1.9 

2.4 

2.3 

1.9 

3.0 

2.8 

2.4 

0.8 

0.6 

0.7 

2 

0.7 

1.1 

2.0 

2.0 

2.2 

2.0 

2.9 

2.6 

2.4 

0.8 

0.6 

0.7 

3 

0.9 

1.0 

2.0 

2.0 

2.4 

1.9 

2.9 

2.6 

2.0 

0.7 

0.6 

0.7 

4 

0.9 

0.9 

2.1 

2.1 

2.4 

2.2 

2.7 

2.4 

1.8 

0.6 

0.6 

0.8 

5 

0.9 

0.9 

2.1 

2.4 

2.4 

2.7 

2.7 

2.4 

1.9 

0.6 

0.6 

0.8 

6 

0.9 

0.9 

2.1 

2.4 

2.4 

2.7 

2.6 

2.4 

1.7 

0.7 

0.6 

0.9 

7 

0.9 

1.0 

2.2 

2.3 

2.4 

2.8 

2.6 

2.4 

1.7 

0.7 

0.9 

0.9 

8 

1.0 

1.0 

2.3 

2.3 

2.2 

2.9 

2.5 

2.3 

1.5 

0.7 

1.0 

1.0 

9 

1.0 

0.9 

2.3 

2.2 

2.0 

2.8 

2.5 

2.2 

1.5 

0.6 

0.9 

1.0 

10 

1.0 

0.9 

2.3 

2.2 

2.0 

2.5 

2.5 

1.9 

1.5 

0.6 

0.9 

1.0 

11 

0.9 

0.9 

2.3 

2.2 

2.0 

2.5 

2.6 

1.4 

1.5 

0.8 

0.9 

1.0 

12 

0.9 

0.9 

2.4 

2.4 

1.9 

2.5 

2.6 

1.1 

1.6 

0.8 

0.9 

1.1 

13 

0.9 

0.8 

2.4 

2.4 

1.9 

2.8 

2.9 

1.2 

1.8 

0.9 

0.9 

1.0 

14 

1.0 

0.7 

2.4 

2.4 

1.9 

2.8 

2.9 

1.2 

1.9 

0.9 

1.0 

0.9 

15 

1.0 

0.7 

2.5 

2.4 

1.9 

2.6 

2.5 

1.4 

1.9 

0.9 

1.0 

0.9 

16 

0.9 

0.8 

2.5 

2.4 

1.8 

2.6 

2.9 

1.4 

1.8 

0.9 

1.0 

0.9 

17 

0.8 

0.8 

2.5 

2.3 

2.0 

2.4 

2.9 

1.4 

1.7 

1.0 

0.9 

0.9 

18 

0.8 

0.9 

2.5 

2.3 

2.3 

2.4 

2.8 

1.4 

1.7 

1.2 

0.9 

0.9 

19 

0.9 

0.9 

2,5 

2.3 

2.5 

2.5 

2.8 

1.5 

1.6 

1.2 

0.9 

1.0 

20 

1.0 

1.0 

2.6 

2.3 

2.5 

2.4 

2.8 

1.5 

1.5 

1.0 

0.9 

0.9 

21 

1.1 

1.0 

2.6 

2.3 

2.5 

2.4 

2.8 

1.5 

1.5 

1.0 

1.0 

22 

1.1 

1.0 

2.7 

2.3 

2.5 

2.5 

2.9 

1.4 

1.2 

1.0 

1.0 

23 

1.0 

0.9 

2.6 

2.3 

2.4 

2.6 

2.6 

1.4 

1.0 

1.0 

0.9 

24 

0.9 

1.0 

2.6 

2.3 

2.4 

2.6 

2.6 

1.4 

1.0 

0.9 

0.9 

25 

0.8 

1.6 

2.6 

2.3 

2  3 

2.6 

2.5 

1.6 

0.9 

0.9 

0.9 

0.5 

26 

0.8 

1.7 

2.6 

2.3 

2.3 

2.6 

2,4 

1.6 

0.9 

0.8 

0.9 

0.7 

27 

0.9 

1.8 

2.6 

2.4 

2.4 

2.5 

2.4 

2.6 

0.8 

0.8 

0.9 

0.7 

28 

0.9 

1.9 

2.7 

2.4 

2.4 

2.6 

2.4 

2.5 

0.8 

0.6 

0.8 

0.8 

29 

0.9  - 

2.6 

2.4 

2.3 

2.8 

2.4 

2.5 

0.9 

0.5 

0.8 

0.7 

30 

1.0  - 

2.5 

2.4 

2.3 

2.9 

2.4 

2.4 

0.9 

0.5 

0.7 

0.7 

31 

2.4 

2.0 

0.5 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.9 

1.0 

2.4 

2.3 

2.2 

2.5 

2.7 

1.9 

1.5 

0.8 

0.8 

0.8 

MAX 

1.1 

1.9 

2.7 

2.4 

2.5 

2.9 

3.0 

2.8 

2.4 

1.2 

1.0 

1.1 

MIN 

0.7 

0.7 

1.9 

2.0 

1.8 

1.9 

2.4 

1.1 

0.8 

0.5 

0.6 

0.5 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

27 

THE 

TOTAL  NUMER 

OF  OATS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

360 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.7. 

HIGHEST  STAGE  WAS  3.0  AT  8:00  A.M.  ON  JUL  1 . 

LOWEST  STAffi  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  0.5  ON  OCT  29  AND  LATER  OATE(S). 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 
BAYOU  BLACK  AT  GREEMUOOD,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-37-U,  LONG.  90-54-15.  OR  U.  S.  HIGHWAY  90  BRIDGE.  (STA.  5288010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1935  TO  1942.  AND  1944  TO  1965.  DAILY.  NOV.  18,  1965  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.82  FEET  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  OR  APR  14,  1980.  LOWEST,  MItWS  1.22  FEET  ON 
DEC.  24,  1989. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  CAGE  2ER0  IS  AT  NGVD  (IW  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

ttm 

DEC 

1 

0.78 

1.46 

1.22 

2.04 

1.80 

1.73 

2.31 

1.15 

1.21 

0.90 

0.63 

2 

0.70 

1.49 

1.29 

2.02 

1.77 

2.34 

1.13 

1.26 

1.09 

0.69 

3 

0.79 

1,49 

1.37 

1.74 

2.34 

2.18 

1.02 

1.21 

0.74 

0.52 

4 

0.69 

1.46 

1.44 

2.01 

1.76 

2.51 

2.09 

1.03 

1.16 

0.90 

0.28 

5 

0.83 

1.42 

1.55 

2.02 

1.80 

1.87 

2.53 

2.02 

1.13 

1.14 

0.97 

0.50 

6 

1.04 

1.40 

1.96 

1.79 

1.95 

2.53 

1.87 

1.26 

1.21 

1.03 

0.44 

7 

1.06 

1.34 

1.59 

1.94 

1.72 

1.97 

2.51 

1.31 

1.24 

1.05 

0.79 

8 

1.12 

1.26 

1.57 

1.92 

1.64 

1.98 

2.47 

1.34 

1.19 

1.19 

1.16 

9 

1.06 

1.11 

1.56 

1.94 

1.64 

2.00 

2.46 

1.34 

1.04 

1.14 

0.89 

to 

1.04 

1.02 

1.55 

1.88 

1.62 

1.98 

2.46 

1.31 

1.08 

1.03 

0.78 

11 

1.09 

1.02 

1.56 

1.82 

1.51 

1.97 

2.44 

1.30 

1.12 

1.03 

0.94 

12 

1.09 

1.02 

1.57 

1.80 

1.45 

2.08 

2.45 

1.28 

1.19 

1.02 

1.09 

13 

1.12 

1.08 

1.60 

1.78 

1.42 

2.06 

2.42 

1.35 

1.22 

1.06 

0.76 

14 

1.00 

1.17 

1.65 

1.78 

1.57 

2.05 

2.52 

1.38 

1.16 

1.24 

0.79 

15 

1.08 

1.18 

1.69 

1.80 

1.57 

2.17 

2.51 

1.40 

1.28 

1.33 

0.86 

16 

1.05 

1.20 

1.72 

1.79 

1.53 

2.11 

2.48 

1.30 

1.28 

1.40 

1.24 

0.62 

17 

0.97 

1,16 

1.76 

1.78 

1.51 

2.02 

2.43 

1.28 

1.18 

1.45 

0.86 

0.52 

18 

1.02 

1.13 

1.78 

1.79 

1.53 

2.00 

2.46 

1.23 

1.18 

1.40 

0.92 

0.53 

19 

1.06 

1.11 

1.81 

1.81 

1.90 

1.98 

2.41 

1.16 

1.22 

1.08 

0.8) 

0.67 

20 

1.31 

1.14 

1.82 

1.78 

1.95 

2.03 

2.37 

1.10 

1.21 

0.64 

0.70 

0.38 

21 

1.28 

1.25 

1.86 

1.77 

1.95 

1.99 

2.31 

1.12 

1.21 

0.70 

0.68 

0.38 

22 

1.30 

1.19 

1.91 

1.74 

1.92 

2.05 

2.29 

1.20 

1.22 

0.75 

0.75 

-0.05 

23 

1.32 

1.08 

2.00 

1.75 

1.90 

2.05 

2.30 

1.31 

1.12 

0.72 

0.70 

-0.73 

24 

1.34 

0.97 

1.98 

1.75 

1.87 

2.09 

1.29 

0.82 

0.73 

0.39 

-1.15 

25 

1.35 

0.96 

1.97 

1.75 

1.86 

2.13 

2.26 

1.25 

0.84 

0.62 

0.69 

-0.42 

26 

1.35 

1.01 

2.00 

1.74 

1.88 

2.14 

2.22 

1.22 

1.00 

0.69 

0.79 

-0.14 

27 

1.37 

1.08 

2.00 

1.74 

1.87 

2.15 

2.22 

1.17 

1.04 

0.69 

0.04 

28 

1.37 

1.21 

2.01 

1.75 

1.83 

2.18 

2.19 

1.16 

1.09 

0.85 

1.11 

0.23 

29 

1.39  ■ 

2.00 

1.76 

1.78 

2.29 

2.15 

1.13 

1.10 

0.91 

0.88 

0.50 

30 

2.10 

1.74 

1.73 

2.28 

2.12 

1.12 

1.15 

1.04 

0.52 

0.72 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.11 

1.19 

1.73 

1.83 

1.73 

2.05 

2.38 

1.37 

1.18 

1.05 

0.92 

0.46 

MAX 

1.42 

1.49 

2.10 

2.04 

1.95 

2.29 

2.53 

2.18 

1.40 

1.45 

1.33 

1.16 

MIN 

0.69 

0.96 

1.22 

1.74 

1.42 

1.73 

2.12 

1.10 

0.82 

0.62 

0.39 

-1.15 

DAYS 

30 

28 

30 

29 

31 

27 

30 

20 

30 

31 

29 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  346 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.41. 

HIGHEST  STAGE  WAS  2.56  AT  7:00  P.M.  ON  JUL  4  AND  LATER  OATE<S). 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1.22  ON  DEC  24. 


OAIir  STAGE  FOR  1989 
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CHATLIN  LAKE  CANAL  AT  LA.  MVY.  457. 

LOCATION.  LAT.  31-07-08,  LONG.  92-20-40.  FOUR  NILES  NORTHEAST  OF  LACONPTE,  LA.  <STA.  5502015.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECOROER  AND  WIRE-WEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  MAR.  24,  1986  TO  DATE.  FOR  RECORDS  PRIOR  TO  1986,  REFER  TO  (STA.  5502515). 
EXTREMES.  HIGHEST,  62.24  FEET  ON  NOV.  17,  1987.  LOWEST,  43.50  FEET  ON  NOV.  22,  1989. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GA«  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

54.92 

45.65 

46.77 

54.40 

45.83 

49.88 

59.60 

U.43 

44.78 

44.28 

43.77 

43.77 

2 

52.56 

45.45 

47.95 

51.74 

45.57 

49.18 

59.24 

44.45 

44.57 

44.27 

43.73 

43.72 

3 

50.97 

45.35 

53.95 

49.40 

45.83 

52.87 

59.87 

U.88 

44.45 

44.24 

43.70 

43.57 

4 

49.40 

45.37 

51,15 

48.23 

45.98 

52.44 

59.58 

44.77 

44.34 

44.20 

43.68 

43.57 

5 

48.10 

45.59 

50.67 

47.64 

50.14 

50.54 

58.68 

44.66 

44.24 

44.18 

43.67 

43.60 

6 

47.31 

45.92  F 

49.37 

47.32 

48.64 

48.83 

58.13 

44.61 

44.20 

44.23 

43.66 

43.60 

7 

46.72 

46.49 

47.57 

46.82 

47.13 

47.89 

57.90 

U.56 

44.17 

44.18 

43.72 

44.05 

8 

46.51 

46.33 

46.62 

46.40 

46.81 

50.04 

57.14 

46.55 

44.17 

44.15 

44,05 

47.73 

9 

50.84 

46.10 

46.10 

46.08 

46.24 

49.63 

56.38 

45.93 

44.17 

44.16 

43.87 

45.45 

10 

54.20 

45.67 

45.75 

45.84 

46.12 

47.85 

55.61 

44.90 

a. 23 

44.15 

43.76 

a. 16 

11 

52.19 

45.42 

45.63 

45.62 

46.25 

51.34 

54.69 

44.54 

44.20 

44.14 

45,77 

43.86 

12 

56.03 

45.37 

45.37 

45.54 

46.25 

49.45 

53.40 

U.36 

44.18 

44.15 

43.71 

43.74 

13 

56.30 

45.32 

45.24 

45.40 

46.14 

47.62  F 

51.85 

U.35 

U.17 

44.14 

43.65 

43.70 

14 

56.18 

45.33 

45.19 

45.29 

49.34 

46.72 

50.88 

44.29 

44.13 

44.12 

43.64 

43.67 

15 

54.35 

45.29 

45.34 

45.22 

48.68 

52.25 

44.24 

44.13 

44.10 

43.64 

43.63 

16 

51.70 

45.29 

45.67 

45.30 

52.40 

50.64 

44.23 

44.14 

44.09 

44.07 

43.63 

17 

49.45 

45.29 

45.24 

45.20 

56.67 

50.77 

44.23 

44.12 

44.10 

43.87 

43.63 

18 

48.23 

45.25 

45.07 

45.24 

59.05 

47.70 

49.48 

«.25 

44.10 

44.13 

43.70 

43.65 

19 

56.63 

45.25 

45.00 

45.52 

61.11 

46.59 

48.20 

45.59 

44.31 

44.02 

43.61 

43.79 

20 

55.13 

45.26 

44.97 

45.48 

60.45 

46.05 

47.65 

45.03 

44.62 

43.92 

43.57 

44.16 

21 

53.25 

58.34 

53.88 

45.70 

59.67 

45.60 

47.30 

44.51 

44.68 

43.88 

43.53 

45.93 

22 

50.54 

58.10 

56.57 

45.87 

59.04 

45.35 

46.62 

44.45 

44.55 

43.86 

43.51 

43.77 

23 

48.77 

56.06 

54.90 

45,75 

58.35 

45.19 

46.22 

44.31 

44.42 

43.85 

44.79 

43.77 

24 

47.75 

54,07 

52.44 

45.87 

57.80 

45.11 

46.01 

44.25 

44.38 

43.83 

44.77 

43.80 

25 

47.13 

51.80 

49.89 

46.00 

57.22 

45.03 

45.85 

44.28 

44.38 

43.83 

43.98 

43.78 

26 

46.68 

49.74 

48.02 

45.84 

56.60 

45.12 

44.76 

44.54 

44,39 

43.77 

43.67 

43.63 

27 

46.35 

48.27 

54.88 

45.89 

55.99 

48.73 

44.48 

44.38 

44.32 

43.68 

43.64 

43.72 

28 

46.05 

47.36 

54.65 

46.10 

55.21 

44.45 

44.34 

44.28 

43.65 

43.83 

43.70 

29 

45.73 

53.00 

45.73 

54.11  F 

59.27 

44.41 

45.44 

44.26 

43.62 

44.98 

43.77 

30 

45.41 

58.83 

45.89 

52.53 

60.30 

44.44 

45.74 

44.28 

43.61 

44.23 

44.05 

^5  •  # 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

50.36 

47.67 

49.43 

46.54 

52.01 

49.01 

51.32 

44.72 

44.31 

44.00 

43.86 

43.96 

MAX 

56.63 

58.34 

58.83 

54.40 

61.11 

60.30 

59.87 

46.55 

44.78 

44.28 

44.98 

47.73 

MIN 

45.41 

45.25 

44,97 

45.20 

45.57 

45.03 

44.41 

44.23 

44.10 

43.61 

43.51 

43.57 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

26 

31 

31 

30 

31 

50 

31 

THE  TOTAL  WJMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  361 

F»NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  47.26. 

HIGHEST  STAGE  WAS  61.15  AT  2:00  A.M.  ON  NAY  19. 
LOWEST  STAGE  WAS  43.50  ON  NOV  22. 
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DAILY  STAGE  f0«  1989 
THREE  PRONG  LAKE  AT  8ELLE0EAU,  LA. 

LOCATION.  LAT.  31-0A-46,  LONG.  92-11-02.  ON  HIGHWAY  tU  BRIDGE.  (STA.  5515011.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STATE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY.  1939  TO  1946.  DAILY,  AUG.  13,  1946  TO  MAR.  1,  1993  AND  OCT. 
25,  1973  TO  DATE. 

EXTREMES.  (FROM  1946  TO  DATE)  HIGHEST,  56.24  FEET  ON  MAY  20  AND  21,  1953.  LOWEST,  40.72  FEET  ON 
JULY  11,  1965,  ALSO  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  OH  JUNE  13,  1966. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NOW)  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

50.30 

43.46 

45.04 

47.52 

42.56 

52.17 

43.61 

42.45 

42.40 

43.05 

2 

49.68 

43.51 

45.25 

47.05 

42.55 

52.57 

43.74 

42.46 

42.35 

43.06 

3 

48.59 

43.53 

46.71 

46.36 

42.52 

52.78 

43.84 

42.47 

42.51 

43.32 

4 

47.39 

43.54 

46.35 

45.82 

42.52 

53.09 

43.53 

42.46 

42.49 

43.22 

5 

46.35 

43.52 

45.78 

45.50 

43.47 

53.15 

43.41 

42.46 

42.41 

43.22 

6 

45.66 

43.56 

45.59 

45.28 

44.18 

52.98 

43.26 

42.43 

42.43 

43.19 

7 

45.15 

43.68 

45.17 

44.87 

43.35 

52.79 

43.14 

42.38 

42.63 

43.47 

8 

44.89 

43.61 

44.86 

44.45 

42.93 

47.35 

52.56 

42.88 

42.47 

42.73 

45.67 

9 

46.36 

43.55 

44.64 

44.08 

42.85 

47.26 

52.25 

43.02 

42.63 

42.83 

44.16 

10 

49.71 

43.46 

44.51 

43.76 

42.85 

46.33 

51 

42.88 

42.52 

43.05 

43.34 

11 

49.19 

43.39 

44.47 

43.47 

42.71 

48.92 

51.54 

42.76 

42.38 

42.98 

43.05 

12 

48.86 

43.30 

44.47 

43.35 

42.53 

48.24 

50.96 

42.68 

42.36 

42.95 

43.07 

13 

49.91 

43.23 

44.45 

43.28 

42.47 

46.47 

50.21 

42.70 

42.34 

42.92 

42.88 

14 

50.58 

43.17 

44.42 

43.19 

42.36 

45.43 

49.54 

42.64 

42.32 

42.97 

42.83 

15 

50.29 

43.11 

44.40 

43.14 

42.48 

49.88 

49.07 

42.61 

42.37 

43.01 

42.81 

16 

49.22 

43.09 

44.38 

43.09 

49.67 

48.63 

42.56 

42. U 

43.39 

43.29 

17 

47.80 

43.08 

44.32 

43.03 

48.16 

48.47 

42.52 

42.47 

43.42 

42.78 

18 

46.50 

43.07 

44.28 

42.93 

46.38 

47.86 

42.52 

42.58 

43.00 

42.79 

19 

50.24 

43.07 

44.24 

42.86 

45.29 

46.87 

42.54 

42.85 

42.99 

42.82 

20 

50.44 

43.07 

44.20 

42.79 

44.69 

46.25 

42.54 

42.92 

43.00 

42.91 

21 

50.01 

50.89 

47.39 

42.77 

44.30 

45.82 

42.49 

42.66 

43.02 

42.93 

22 

48.66 

51.26 

47.77 

42.71 

44.17 

45.40 

42.43 

42.61 

43.04 

43.31 

23 

47.25 

51.08 

47.69 

42.67 

43.90 

45.15 

42.39 

42.52 

43.73 

43.22 

24 

46.28 

50.63 

47.35 

42.62 

43.79 

44.95 

42,37 

42.42 

43.55 

42.84 

25 

45.66 

49.63 

46.71 

42.59 

43.51 

44.68 

42.60 

42.37 

43.27 

43.03 

26 

45.17 

48.13 

45.94 

42.58 

43.36 

44.31 

42.68 

42.33 

43.28 

42.86 

27 

44.74 

46.50 

46.95 

42.59 

45.56 

43.87 

42.77 

42.34 

43.29 

42.88 

28 

44.36 

45.35 

47.26 

42.66 

50.41 

43.79 

42.81 

42.32 

43.37 

42.91 

29 

44.03 

46.92 

42.65 

51.41 

44.25 

42.31 

43.59 

43.08 

30 

43.73 

47.64 

42.61 

52.17 

43.50 

42.31 

43.37 

43.25 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

47.44 

45.02 

45.70 

43.74 

42.82 

46.81 

49.06 

42.92 

42.46 

43.00 

43.18 

MAX 

50.58 

51.26 

47.77 

47.52 

44.18 

52.17 

53.15 

44.25 

42.92 

43.73 

45.67 

MIN 

43.56 

43,07 

44.20 

42.58 

42.36 

43.36 

43.79 

42.37 

42.31 

42.35 

42.78 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

15 

23 

28 

31 

0 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  309 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  HAS  44.75. 

NIGISST  STAGE  HAS  53.16  AT  11:00  P.M.  ON  JUL  4  AND  LATER  DATE(S). 
LOHEST  STAK  HAS  42.19  UN  OCT  29. 


OAKY  STAGE  FOK  1969 
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BAYOU  DU  LAC  NEAR  HESSMER,  LA. 

LOCATION.  LAT.  31-01-13.  LONG.  92-08-M.  ON  HIGHWAY  11$  BRIDGE.  3.6  MILES  SOUTWCST  OF  HE5SHER,  LA. 
(STA.  5520011.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY.  1937  TO  1947.  DAILY.  JAN.  31.  1947  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  54.54  FEET  ON  MAY  21  AMO  22.  1953.  LOWEST.  37.0  FEET  FROM  JUNE  15  TO  20.  1948, 
AND  LATER  DATE(S). 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUM 

iUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

46.65 

39.88 

W.18 

46.95 

47.24 

40.07 

39.49 

38.92 

39.10 

2 

46.62 

39.64 

44.08 

46.85 

47.22 

47.98 

39.91 

39.31 

39.08 

38.67 

38.27 

3 

46.42 

39.47 

44. a 

46.52 

47.15 

48.39 

39.79 

39.36 

38.94 

39.46 

38.63 

4 

46.12 

39.39 

44.41 

46.04 

46.97 

48.80 

39.34 

39.37 

38.83 

39.37 

39.22 

5 

45.69 

39.37 

44.29 

45.52 

42.26 

46.98 

49.02 

39.03 

39.06 

38.96 

38.14 

38.42 

6 

45.19 

39.57 

U.U 

45.01 

42.19 

46.69 

49.09 

38.80 

38.95 

38.69 

37.61 

37.84 

7 

44.72 

40.12 

43.85 

44.57 

41.05 

46.21 

49.12 

38.60 

38.97 

37.83 

39.15 

8 

44.30 

40.30 

43.36 

44.09 

40.12 

46.29 

49.12 

39.62 

38.89 

37.73 

43.05 

9 

44.48 

40.14 

41.98 

43.60 

39.56 

46.05 

49.05 

40.63 

38.97 

38.78 

42.11 

10 

45.07 

39.84 

40.70 

42.57 

39.54 

45.68 

48.96 

40.40 

39.18 

39.03 

40.20 

11 

45.21 

39.50 

39.94 

40.99 

38.92 

45.80 

48.79 

39.64 

38.99 

38.92 

38.60 

12 

45.26 

39.24 

39.51 

40.34 

38.71 

45.67 

48.53 

38.90 

39.07 

38.78 

38.85 

13 

45.87 

39.14 

39.25 

40.07 

38.40 

45.35 

48.19 

38.80 

38.84 

38.40 

39.71 

14 

46.27 

39.06 

39.12 

39.91 

38.47 

U.93 

47.79 

38.80 

38.91 

37.51 

39.39 

15 

46.42 

39.04 

39.14 

39.42 

40.33 

45.6$ 

47.41 

38.64 

39.51 

37.52 

38.08 

16 

46.37 

39.04 

39.39 

39.11 

43.42 

45.80 

47.06 

38.35 

39.94 

39.3$ 

17 

46.12 

39.03 

39.41 

39.03 

44.73 

45.70 

46.72 

38.39 

39.56 

40.00 

18 

45.74 

39.08 

39.18 

38.99 

45.57 

45.34 

46.42 

38.75 

39.54 

19 

46.40 

39.07 

38.99 

39.68 

48.08 

44.89 

45.98 

39.16 

39.37 

20 

46.65 

39.00 

38.96 

39.90 

48.57 

44.39 

45.52 

39.22 

39.40 

21 

46.70 

44.59 

44.51 

39.63 

48.87 

43.85 

45.08 

38.84 

39.45 

22 

46.54 

44.85 

45.33 

39.68 

48.99 

43.38 

44.64 

38.48 

39.46 

23 

46.17 

45.09 

45.72 

39.72 

49.07 

42.23 

44.21 

38.47 

39.34 

24 

45.71 

45.32 

45.86 

39.42 

49.12 

41.30 

43.84 

38.41 

40.13 

25 

45.23 

45.40 

45.76 

39.42 

49.13 

40.77 

43.23 

39.21 

39.52 

26 

44.75 

45.26 

45.44 

39.50 

49.10 

40.22 

42.09 

38.75 

39.82 

27 

U.32 

44.98 

45.58 

49.01 

43.90 

41.18 

38.66 

39.67 

28 

43.82 

44.63 

45.76 

45.54 

40.53 

38.58 

39.18 

29 

43.01 

46.06 

45.65 

40.26 

39.18 

39.06 

30 

41.37 
Art  x% 

46.66 

46.78 

40.06 

XO  79 

39.53 

to  AO 

38.94 

THE 

MEAN 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

45.28  41.04 

TO  READINGS  IN  THE 

42.96  41.79 

TABLE  ABOVE 

44.05  45.05 

45.94 

39.11 

39.31 

38.90 

38.60 

39.39 

MAX 

46.70 

45.40 

46.86 

46.95 

49.13 

47.22 

49.12 

40.63 

40.13 

39.08 

40.00 

43.05 

MIN 

40.31 

39.00 

38.96 

38.99 

38.40 

40.22 

39.72 

38.35 

38.84 

38.69 

37.51 

37.84 

DAYS 

31 

28 

31 

26 

23 

29 

31 

31 

30 

6 

17 

14 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  297 
THE  MEAN  STAGE  FOR  TK  YEAR  WAS  42.25. 

HIGHEST  STAGE  WAS  49.15  AT  6:00  P.M.  ON  JUL  7. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  37.36  ON  NOV  11. 
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OAILT  STAGE  FOB  1989 
BAYOU  OES  GLAISES  NEAR  COTTONPORT.  LA. 

LOCATION.  LAT.  31-00-28,  LONG.  92-03-03.  ON  HIGHWAY  107  BRIDGE,  1.7  NILES  NORTH  OF  COTTONPORT,  LA. 
(STA.  5525011.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE-WEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  MAR.  IS,  1955  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  50.25  FEET  ON  JAN.  9,  1981  LOWST,  33.62  FEET  ON 
SEP.  4.  1980. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1966  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

45.19 

37.77 

42.73 

45.47 

37.02 

46.30 

45.83 

34.08 

35.10 

2 

45.19 

37.U 

42.54 

45.43 

37.10 

45.81 

46.70 

33.96 

34.78 

3 

45.03 

37.20 

42.71 

45.14 

36.85 

45.66 

47.04 

34.00 

34.38 

4 

44.63 

36.99 

42.82 

44.62 

36.56 

45.50 

47.58 

34.05 

34.41 

5 

44.22 

36.93 

42.74 

44.11 

39.39 

45.54 

47.92 

34.13 

34.40 

6 

43.75 

37.06 

42.54 

43.60 

19.91 

45.33 

47.98 

34.16 

34.57 

7 

43.25 

37.58 

42.24 

43.03 

38.79 

44.81 

47.98 

35.05 

34.29 

34.97 

8 

42.76 

37.89 

41.67 

42.54 

37.77 

44.93 

48.00 

35.02 

34.51 

40.53 

9 

42.87 

37.76 

40.19 

41.99 

37.17 

44.62 

<7.90 

34.99 

34.21 

39.15 

10 

43.49 

37.50 

38.83 

40.88 

37.02 

44.24 

47.78 

34.88 

34.05 

37.46 

11 

43.62 

37.15 

37.92 

39.19 

36.43 

44.20 

47.56 

34.72 

34.04 

36.10 

12 

43.66 

36.84 

37.36 

38.32 

36.05 

44.17 

47.27 

34.65 

33.98 

35.35 

13 

44.24 

36.68 

37.01 

37.96 

35.59 

43.90 

4F.86 

34.63 

33.97 

35.08 

14 

44.68 

36.58 

36.78 

37.63 

35.50 

43.48 

46.38 

34.62 

33.96 

34.90 

15 

44.84 

36.53 

36.72 

37.11 

37.56 

44.09 

45.92 

34.59 

33.93 

34.84 

16 

44.82 

36.47 

36.84 

36.72 

40.36 

44.22 

45.52 

34.56 

34.09 

34.85 

17 

44.62 

36.43 

37.06 

36.56 

42.45 

44.11 

45.18 

34.55 

34.02 

34.77 

18 

44.28 

36.45 

36.85 

36.46 

43.12 

43.82 

44.89 

34.59 

33.94 

34.84 

19 

44.94 

36.46 

36.60 

37.00 

46.81 

43.36 

44.47 

34.52 

34.00 

34.91 

20 

45.10 

36.41 

36.54 

37.44 

47.29 

42.84 

44.04 

34.54 

34.20 

34.93 

21 

45.16 

41.50 

42.31 

37.18 

47.52 

42.27 

43.59 

34.42 

34.26 

35.02 

22 

45.02 

42.79 

43.57 

37.18 

47.70 

41.69 

43.14 

34.40 

34.27 

35.00 

23 

44.68 

43.25 

44.14 

37.19 

47.82 

40.48 

42.66 

34.29 

34.80 

34.96 

24 

44.25 

43.64 

44.36 

37.00 

47.90 

39.36 

42.20 

34.20 

35.25 

34.79 

25 

43.77 

43.86 

44.34 

36.89 

47.92 

38.66 

41.56 

34.17 

35.53 

34.78 

26 

43.27 

43.82 

44.06 

36.96 

47.89 

38.02 

40.32 

34.02 

35.10 

34.71 

27 

42.78 

43.55 

44.05 

37.16 

47.81 

41.47 

39.25 

33.91 

34.66 

34.70 

28 

42.22 

43.18 

44.26 

37.04 

47.65 

43.08 

38.51 

34.03 

34.70 

34.71 

29 

41.35 

44.71 

37.18 

47.40 

43.94 

34.14 

34.60 

34.92 

30 

39.60 

45.26 

36.94 

47.07 

45.27 

35.08 

35.54 

31 

45.37 

46.79 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

43.73 

38.77 

41.13 

39.40 

42.01 

43.51 

45.14 

34.49 

34.33 

35.33 

MAX 

45.19 

43.86 

45.37 

45.47 

47.92 

46.30 

48.00 

35.05 

35.53 

40.53 

MIN 

38.36 

36.41 

36.54 

36.46 

35.50 

38.02 

38.51 

33.91 

33.93 

34  yr 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

26 

0 

0 

24 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  294 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  39.87. 

HIGHEST  STAGE  WAS  48.00  AT  8:00  A.N.  ON  JUL  8. 
LOWEST  STAGE  WAS  33.87  OM  OCT  27. 


DAILY  STACE  FOR  1989 
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COULEE  DES  GRUES  AT  NARKSVILLE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  31-06-52,  LONG.  92-03-49.  EAST  Of  HIGHWAY  1  BRIDGE.  (STA.  5555011.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERNITTEHTLY,  1932,  1937  TO  1942,  AND  1944  TO  1946.  DAILY,  AUG.  14,  1946, 

TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  59.7  FEET  ON  APR.  25,  1945.  LOWEST,  40.0  FEET  ON  JAN. 
2  Al®  9,  1972. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

45.84 

42.94 

43.34 

46.10 

42.00 

45.80 

47.20 

43.20 

42.60 

42.  to 

41.90 

41.90 

2 

45.74 

42.84 

45.04 

45.90 

42.10 

45.40 

47.40 

43.20 

42.60 

42.00 

41.90 

41.90 

3 

45.64 

42.64 

45.64 

45.20 

42.10 

46.10 

47.90 

43.10 

42.60 

42.00 

41.90 

41.90 

4 

45.14 

42.54 

45.04 

44.30 

42.00 

45.80 

47.70 

43.10 

42.60 

42.00 

41.90 

41.90 

5 

44.14 

42.54 

44.44 

43.80 

42.30 

45.30 

47.80 

43.10 

42.50 

42.00 

41.90 

41.90 

6 

43.84 

42.54 

43.94 

43.60 

42.20 

45.10 

47.60 

43.10 

42.50 

42.00 

41.90 

41.90 

7 

43.54 

42.54 

43.54 

43.30 

42.20 

44.50 

47.50 

43.10 

42.50 

42.00 

41.90 

44.30 

8 

43.34 

42.44 

43.24 

43.20 

42.20 

45.30 

47.40 

43.00 

42.50 

42.00 

41.90 

43.50 

9 

44.94 

42.44 

42.94 

43.10 

42.10 

44.70 

47.30 

43.00 

42.50 

42.00 

41.90 

43.00 

10 

46.04 

42.44 

42.74 

42.90 

42.20 

44.10 

47.20 

43.00 

42.50 

42.00 

41.90 

42.50 

11 

45.94 

42.54 

42.74 

42.80 

42.20 

46.00 

47.10 

43.00 

42.40 

41.90 

41.90 

42.30 

12 

45.54 

42.54 

42.74 

42.70 

42.30 

45.50 

47.00 

42.90 

42.40 

41.90 

41.90 

42.10 

13 

46.14 

42.54 

42.64 

42.60 

42.20 

44.60 

46.80 

42.90 

42.40 

41.90 

41.90 

42.00 

14 

46.54 

42.44 

42.64 

42.50 

42.20 

43.80 

46.30 

42.90 

42.30 

41.90 

41.90 

42.00 

15 

46.34 

42.44 

42.40 

42.40 

42.20 

46.10 

46.10 

42.90 

42.30 

41.90 

41.90 

41.90 

16 

45.94 

42.U 

42.40 

42.40 

43.60 

46.00 

45.80 

42.80 

42.30 

41.90 

41.90 

41.90 

17 

45.24 

42.34 

42.40 

42.40 

45.60 

45.30 

45.70 

42.80 

42.30 

41.90 

41.90 

41.90 

18 

45.54 

42.34 

42.30 

42.30 

47.50 

44.60 

45.40 

42.80 

42.30 

41.90 

41.90 

41.90 

19 

46.54 

42.34 

42.30 

42.30 

48.50 

43.80 

45.00 

42.80 

42.20 

41.90 

41.90 

41.90 

20 

46.54 

42.34 

42.30 

42.30 

48.30 

43.40 

U.70 

42.70 

42.20 

41.90 

41.90 

41.90 

21 

46.34 

47.54 

46.50 

42.20 

48.20 

43.30 

a. SO 

42.70 

42.20 

41.90 

41.90 

41.90 

22 

45.74 

47. 14 

46.90 

42.20 

47.90 

43.30 

44.30 

42.70 

42.20 

41.90 

41.90 

41.90 

23 

44.94 

46.94 

46.80 

42.20 

47.60 

43.20 

44.10 

42.60 

42.20 

41.90 

41.90 

41.90 

24 

44.14 

46.74 

46.50 

42.20 

47.50 

43.20 

44.00 

42.60 

42.10 

41.90 

41.90 

41.90 

25 

43.84 

46.24 

45.70 

42.20 

47.40 

43.00 

43.80 

42.60 

42.10 

41.90 

41.90 

41.90 

26 

43.74 

45.44 

44.60 

42.10 

47.20 

43.00 

43.70 

42.60 

42.10 

41.90 

41.90 

41.90 

27 

43.54 

44.54 

46.20 

42.10 

47.10 

42.90 

43.50 

42.50 

42.10 

41.90 

41.90 

41.90 

28 

43.44 

43.74 

46.10 

42.10 

47.00 

47.00 

43.40 

42.50 

42.10 

41.90 

41.90 

41.90 

29 

43.24 

47.10 

42.10 

46.90 

46.70 

43.30 

42.50 

42.10 

41.90 

41.90 

41.90 

30 

43.14 

46.60 

42.10 

46.60 

47.30 

43.30 

42.60 

42.10 

41.90 

41.90 

42.00 

31 

43.04 

46.40 

43.20 

42.60 

42.00 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

U.96 

43.52 

44.33 

42.92 

44.69 

44.80 

45.68 

42.84 

42.33 

41.94 

41.90 

42.12 

MAX 

46.54 

47.54 

47.10 

46.10 

48.50 

47.30 

47.90 

43.20 

42.60 

42.10 

41.90 

44.30 

NIN 

43.04 

42.34 

42.30 

42.10 

42.00 

42.90 

43.20 

42.50 

42.10 

41.90 

41.90 

41.90 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  43.51. 

HIGHEST  STAGE  WAS  48.50  OH  NAY  19. 

LOWEST  STAGE  WAS  41.90  ON  OCT  11  AND  LATER  DATE(S). 
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OAUY  STAGE  FOR  1989 


BAYOU  DES  GLAtSES  (RS)  AT  HAMBLKG.  LA. 

LOCATION.  LAT.  31-01-08,  LONG.  91-SS-11.  GAGCIHG  HOUSE  ON  CROM  OF  LEVEE,  NEAR  HIGHUAY  1  AW  UA8PL. 
(STA.  5590011.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1932.  1937.  1945,  1946,  1949,  1950,  AND,  1952.  DAILY,  FEB. 

1971  TO  DATE. 

EXTREMES.  <FR0M  1971  TO  DATE)  HIGHEST,  56.41  FEET  ON  NAY  15,  1973.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD)  22.00  FEET  ON  JUL.  16.  1980. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

1 

25.56 

26.76 

34.12 

30.19 

25.77 

26.84 

30.55 

25.73 

24.38 

24.44 

25.08 

25.50 

2 

25.49 

25.93 

34.08 

30.45 

25.66 

26.54 

30.89 

25.60 

24.32 

24.60 

25.11 

25.51 

3 

25.41 

25.60 

34.11 

30.77 

25.57 

26.43 

31.44 

25.40 

24.23 

24.62 

25.08 

25.50 

4 

25.60 

25.47 

34.43 

30.45 

25.50 

26.30 

31.66 

25.23 

24.42 

24.62 

25.09 

25.48 

5 

25.55 

25.44 

34.66 

30.44 

25.60 

26.46 

31.93 

25.10 

24.33 

24.63 

25.13 

25.51 

6 

25.45 

25.41 

34.90 

30.65 

25.55 

26.62 

31.71 

24.92 

24.20 

24.64 

25.15 

25.55 

7 

25.23 

25.40 

34.96 

30.87 

25.50 

26.67 

31.36 

24.77 

24.13 

24.73 

25.18 

25.98 

8 

25.03 

25.40 

35.22 

31.14 

25.42 

26.84 

30.95 

24.65 

24.11 

24.73 

25.21 

25.18 

9 

25.50 

25.40 

35.32 

31.09 

25.32 

26.84 

50.87 

24.58 

24.13 

24.73 

25.20 

24.70 

10 

26.15 

25.29 

35.48 

30.96 

25.23 

26.83 

30.85 

24.58 

24.10 

24.74 

25.20 

24.54 

11 

26.10 

25.30 

35.58 

31.14 

25.15 

26.90 

30.81 

24.54 

24.08 

24.80 

25.22 

24.45 

12 

26.16 

25.35 

35.46 

31.52 

25.07 

26.87 

30.43 

24.50 

24.04 

24.83 

25.23 

24.32 

13 

26.34 

25.33 

35.35 

24.99 

26.82 

29.75 

24.70 

24.01 

24.87 

25.25 

24.20 

14 

26.33 

25.31 

35.40 

24.93 

26.74 

29.41 

24.63 

23.99 

24.87 

25.25 

24.12 

15 

26.36 

25.28 

35.22 

24.89 

26.95 

29.12 

24.47 

23.87 

24.90 

25.30 

24.18 

16 

26.25 

25.43 

35.09 

24.86 

27.01 

28.74 

24.43 

23.85 

24.92 

25.30 

24.33 

17 

26.14 

25.54 

34.71 

25.90 

27.02 

28.24 

24.40 

23.87 

24.93 

25.28 

24.48 

18 

26.11 

25.81 

34.69 

26.29 

27.66 

24.37 

23.87 

24.93 

25.32 

24.62 

19 

26.65 

25.82 

34.58 

32.54 

27.44 

27.41 

24.35 

23.86 

24.92 

25.33 

24.73 

20 

27.10 

25.79 

34.45 

32.55 

27.76 

27.05 

24.37 

23.83 

24.95 

25.35 

24.56 

21  £ 

27.74 

27.03 

34.36 

32.33 

27.86 

26.87 

24.33 

23.83 

24.98 

25.37 

24.37 

22  E 

27.94 

29.07 

34.33 

32.23 

27.97  F 

27.20 

26.75 

24.26 

23.87 

25.02 

25.37 

24.27 

23  E 

28.10 

30.55 

34.20 

32.07 

27.97 

27.49 

26.63 

24.22 

23.93 

25.04 

25.51 

24.20 

24 

31.46 

33.83 

31.94 

27.95 

27.85 

26.55 

24.18 

23.98 

25.05 

25.48 

24.16 

25 

32.27 

33.25 

31.25 

27.99 

27.95 

26.52 

24.19 

24.08 

25.04 

25.48 

24.17 

26 

32.61 

32.94 

30.25 

28.01 

27.95 

26.43 

24.21 

24.16 

25.04 

25.50 

24.19 

27 

32.86 

32.68 

29.05 

27.94 

28.76 

26.32 

24.16 

24.23 

25.04 

25.50 

24.18 

28 

33.93 

31.76 

28.01 

27.68 

29.97 

26.17 

24.15 

24.28 

25.04 

25.52 

24.20 

29 

31.15 

26.89 

27.56 

29.96 

26.00 

24.56 

24.33 

25.05 

25.50 

24.31 

30 

30.66 

26.05 

27.42 

30.25 

25.92 

24.38 

24.41 

25.07 

25.47 

24.46 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

26.27 

27.17 

34.11 

30.62 

26.38 

27.39 

28.76 

24.59 

24.09 

24.87 

25.30 

24.66 

MAX 

28.21 

33.93 

35.58 

32.55 

28.01 

30.25 

31.93 

25.73 

24.42 

25.09 

25.52 

25.98 

MIN 

25.03 

25.28 

30.54 

26.05 

24.86 

26.30 

25.86 

24.15 

23.83 

24.44 

25.08 

24.12 

DATS 

24 

28 

31 

24 

31 

26 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  348 
E>ESTIMATED  FsNOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  26.97. 

HIGHEST  STAGE  WAS  35.69  AT  6:00  P.M.  ON  MAR  10. 
LOWEST  STAGE  WAS  23.83  ON  SEP  20  AND  LATER  OATECS). 


DAILY  STAGE  rO)  1989 
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UABPL  BOtUtOU  PIT  (IS)  AT  BAYOU  ROJCE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-AS-20,  LONG.  91-54-AO.  ON  CONCRETE  BRIDGE  NEAR  JIMCTION  WITH  BAYOU  ROUGE,  2.7 
NILES  NORTH  OF  PALHETTO,  LA.  (STA.  S80S012A.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE-WEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  13,  1937  TO  1979,  AND  OCT.  B,  1981  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  33.2  FEET  (FROM  WATERMARK)  IN  MAY  1953.  LOWEST,  9.8  FEET  ON  OCT.  IS  AND  16, 
1950. 


DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

21.37 

16.63 

18.17 

20.83 

17.38 

19.18 

24.27 

17.54 

17.51 

16.84 

15.12 

15.65 

2 

20.63 

17.17 

18.30 

19.71 

17.35 

19.03 

24.17 

17.56 

17.43 

16.07 

15.13 

15.84 

3 

19.63 

17.44 

20.11 

19.28 

17.35 

19.24 

24.47 

17.52 

17.37 

15.34 

15.07 

15.81 

4 

19.14 

16.31 

19.06 

18.96 

17.32 

19.18 

24.35 

17.46 

17.35 

15.10 

15.02 

15.51 

5 

18.46 

15.61 

18.37 

18.67 

19.10 

19.05 

24.24 

17.40 

17.34 

15.34 

14.98 

15.12 

6 

17.93 

15.81 

17.84 

18.36 

18.23 

20.87 

23.37 

17.32 

17.28 

15.52 

14.97 

15.22 

7 

18.46 

16.33 

18.40 

18.09 

18.33 

20.08 

22.27 

17.20 

17.28 

15.64 

15.68 

16.60 

8 

18.15 

16.74 

18.32 

18.17 

18.03 

22.23 

21.73 

17.26 

17.25 

15.73 

15.85 

20.07 

9 

17.87 

16.96 

18.12 

17.99 

21.89 

21.13 

17.25 

17.24 

15.77 

14.95 

18.27 

10 

22.43 

17.04 

17.85 

17.75 

20.23 

20.76 

17.27 

17.24 

15.83 

14.92 

16.65 

11 

21.94 

16.95 

17.65 

17.44 

20.77 

20.41 

17.21 

17.30 

15.77 

14.96 

15.87 

12 

20.53 

16.77 

17.50 

17.64 

20.25 

20.21 

17.33 

17.39 

15.73 

14.97 

15.54 

13 

19.85 

16.55 

17.35 

17.64 

19.15 

20.02 

17.38 

17.35 

15.67 

14.97 

15.03 

14 

21.59 

16.37 

17  13 

17.60 

18.56 

20.32 

17.35 

17.32 

15.62 

15.37 

15.37 

15 

20.62 

16.13 

17.25 

17.55 

22.30 

20.17 

17.26 

17.27 

15.59 

14.89 

15.83 

16 

19.56 

•i.y' 

17.44 

17.45 

22.04 

19.81 

17.17 

17.20 

15.60 

14.41 

15.29 

17 

18.96 

15. i; 

17.53 

17.28 

20.17 

19.67 

17.07 

17.24 

15.59 

14.69 

15.37 

18 

18.53 

•.32 

17.53 

17.31 

19.15 

19.48 

17.25 

17.23 

14.72 

14.93 

15.63 

19 

22.20 

.4.97 

17.51 

17.33 

18.66 

19.27 

17.33 

17.23 

15.05 

15.04 

15.79 

20 

22.23 

14,75 

17.48 

17.31 

18.24 

19.23 

17.37 

17.20 

15.23 

15.09 

15.17 

21 

21.25 

15.87 

18.06 

17.29 

18.20 

18.97 

17.38 

17.29 

15.34 

15.13 

15.27 

22 

20.00 

19.05 

20.33 

17.36  F 

23.68 

17,93 

18.75 

17.38 

17.36 

15.43 

15.17 

15.47 

23 

19.28 

18.55 

21.08 

17.40 

22.73 

17.95 

18.53 

17.42 

17.38 

15.52 

15.73  F 

15.03 

24 

18.83 

18.37 

20.03 

17.44 

21.35 

17.62 

18.46 

17.40 

17.33 

15.57 

15.30  F 

14.28 

25 

18.40 

18.U 

19.08 

17.40 

20.58 

17.35 

18.23 

17.40 

17.30 

15.60 

14.88 

13.94 

26  18.03  18.47  18.64  17.40  20.26  17.02  17.97  17.42  17.31  15.62  15.33  13.55 

27  17.63  18.43  18.57  17.38  20.00  17.83  17.67  17.43  17.30  15.58  15.64  14.03 

28  18.09  18.33  19.17  17.42  19.77  21.95  17.34  17.40  17.30  15.48  15.93  14.64 

29  18.07  .  18.95  17.45  19.60  23.63  17.63  17.49  17.30  15.37  15.42  15.74 

30  17.83  .  23.22  17.48  19.53  23.98  17.43  17.58  17.31  15.27  15.34  18.97 

31  17.15  .  22.54  .  19.51  .  17.19  17.60  .  15.17  .  3.73 


THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

19.50 

16.82 

18.67 

17.88 

19.45 

19.79 

20.24 

17.37 

17.31 

15.54 

15.16 

15.78 

MAX 

22.43 

19.05 

23.22 

20.83 

23.68 

23.98 

24.47 

17.60 

17.51 

16.84 

15.93 

20.07 

MIN 

17.15 

14.75 

17.18 

17.28 

17.32 

17.02 

17.19 

17.07 

17.20 

14.72 

14.41 

13.55 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

18 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  TEAR  WAS  352 

F»NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  17.74, 

HIGHEST  STAGE  WAS  24.48  AT  1:00  A.M.  ON  JUL  3. 
LOWEST  STAGE  WAS  13.51  OH  DEC  26. 
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DAILY  STACa  FOA  1989 


BIG  DARBOMNE  BAYOU  (LS)  AT  COURYABLEAU,  LA. 

LOCAYION.  LAY.  30-33-05,  LONG.  91-51-55.  ON  WEST  SIDE  OF  LEVEE  AT  DARBONNE  BAYOU  CONTROL 
STRUCTURE.  <STA.  581S012E.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1931  TO  1934,  1941  TO  1958,  AND  1961  TO  1966.  DAILY, 

MAY  1966  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  25.6  FEET  ON  MAT  23,  1953.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  10.5  FEET  ON  SEP. 
15,  1954. 


DAILY  SEVEN  A.M.  STAGE  IN  I 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD  (1976  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

19.00  G 

17.10  G 

18.05 

18.90  G 

17.85 

18.25 

19.70  G 

17.95  G 

18.05  G 

17.40 

G 

15.60 

G 

16.00 

2 

18.80  G 

17.65  G 

18.00 

18.65  G 

17.80 

18.25 

19.80  G 

17.85  G 

18.00  G 

16.60 

G 

15.60 

G 

16.30 

3 

18.50  G 

17.80  G 

18.75 

18.45  G 

17.80 

18.15 

19.80  G 

18.00  G 

17.95  G 

15.90 

G 

15.70 

G 

16.20 

4 

18.25  G 

17.25  G 

17.95 

18.30  G 

17.75 

18.00 

19.85  G 

17.95  G 

17.85  G 

15.60 

G 

15.60 

G 

16.00 

5 

17.55  G 

15.85  G 

17.55 

18.15  G 

18.60 

17.95 

19.90  G 

17.85  G 

17.80  G 

15.80 

G 

15.60 

G 

15.70 

6 

17.10  G 

16.20  G 

*7.35 

18.00 

17.15 

18.40 

19.90  C 

17.80  G 

17.80  C 

15.80 

G 

15.50 

G 

15.60 

7 

G 

18.10  G 

16.70  G 

16.35  G 

17.80  G 

18.75 

18.35 

19.50  G 

17.70  G 

17.90  G 

15.70 

G 

15.60 

G 

16.50 

8 

c 

17.80  G 

17.10  G 

18.35  G 

17.95  G 

18.35 

18.50 

19.40  G 

17.70  G 

17.95  G 

15.70 

G 

15.70 

G 

18.60 

9 

6 

17.50  G 

17.40  G 

18.20  G 

17.90  G 

18.15 

18.70 

19.30  G 

17.70  G 

17.85  G 

16.40 

G 

15.70 

17.50 

10 

G 

19.00  G 

17.40  G 

18.10  G 

17.80  G 

17.95 

18.40 

19.20  G 

17.70  G 

17.75  G 

16.40 

G 

15.60 

16.70 

11 

18.50  G 

17.30  G 

18.05  G 

17.60  G 

17.70 

18.40 

19.15  G 

17.70  G 

17.75  G 

16.40 

G 

15.70 

16.20 

12 

18.30  G 

17.15  G 

17.90  G 

17.95  G 

17.40 

18.40 

19.15  G 

17.75  G 

17.90  G 

16.40 

G 

15.50 

G 

16.10 

13 

18.05  G 

17.00  G 

17.80  G 

18.00  G 

17.60 

18.35 

19.05  G 

17.80  G 

17.90  G 

16.60 

G 

15.60 

G 

15.50 

14 

18.20  G 

16.80  G 

17.60  G 

18.00  G 

17.70 

18.35 

19.20  G 

17.80  C 

17.80  G 

16.40 

G 

15.50 

G 

15.80 

15 

18.40  G 

16.50  G 

17.75  G 

17.95  G 

17.90 

19.05 

19.15  G 

17.80  G 

17.80  G 

16.00 

c 

15.70 

G 

16.30 

16 

18.20  G 

16.40  G 

17.90  G 

17.85  G 

18.05 

19.05 

19.10  G 

17.75  G 

17.75  G 

16.00 

G 

15.70 

G 

15.80 

17 

18.00  G 

16.10  G 

17.95  G 

17.75  G 

18.70 

18.60 

19.05  G 

17.60  G 

17.75  G 

16.10 

G 

15.60 

G 

15.90 

18 

17.50  G 

15.70  G 

17.95  G 

17.70  G 

18.45 

18.30 

18.90  G 

17.60  G 

17.70  G 

15.50 

G 

15.70 

G 

16.10 

19 

18.75  G 

15.35  G 

17.95  G 

17.70 

19.95 

18.10 

18.85  C 

17.70  C 

17.70  G 

15.50 

G 

15.60 

G 

16.30 

20 

18.95  G 

15.10  G 

17.95  C 

17.70 

19.90 

17.90 

18.90  C 

17.80  G 

17.70  G 

15.50 

G 

15.50 

G 

15.80 

21 

18.70  G 

15.30  C 

18.10  G 

17.70 

19.80 

18.05 

18.90  G 

17.80  G 

17.75  G 

15.60 

G 

15.70 

C 

15.90 

22 

18.50  G 

18.30  G 

18.65  G 

17.75 

19.70  G 

17.80 

18.70  G 

17.85  G 

17.80  G 

15.60 

G 

15.60 

G 

15.80 

23 

18.20  G 

18.20  G 

18.40  G 

17.75 

19.40  G 

18.05 

18.50  G 

17.90  G 

17.80  G 

16.00 

G 

16.20 

G 

15.50 

24 

18.00  G 

18.10  G 

18.30  G 

17.80 

19.00  G 

17.80 

18.40  G 

17.90  G 

17.80  G 

16.00 

G 

16.10 

G 

15.30 

25 

17.60  G 

18.15 

18.25  G 

17.80 

18.70  G 

17.60 

18.30  G 

17.90  C 

17.80  G 

16.20 

G 

16.00 

G 

15.20 

26 

17.30  G 

18.20 

18.15  G 

17.85 

18.60  G 

17.40 

18.15  G 

17.90  G 

17.80  G 

16.20 

G 

15.90 

G 

14.80 

27 

17.05  G 

18.25 

18.00  G 

17.85 

18.50  G 

17.90 

18.05  G 

17.90  G 

17.80  G 

16.20 

G 

15.80 

6 

14.70 

28 

G 

18.00  G 

18.20 

18. 10  G 

17.85 

18.50 

19.40 

17.65  G 

17.90  G 

17.80  G 

16.10 

G 

16.50 

G 

14.60 

29 

G 

18.00  - 

IP  ">0  G 

17.85 

18.40 

19.50  G 

17.60  G 

17.95  G 

17.80  G 

16.10 

G 

16.00 

G 

14.80 

30 

C 

17.95  - 

*  G 

17.90 

18.40 

19.60  G 

17.60  G 

18.05  G 

17.80  G 

15.70 

G 

15.90 

G 

18.80 

31 

17.60  G 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

18.10 

17.02 

18.13 

17.94 

18.42 

18.35 

18.91 

17.83 

17.82 

16.03 

15.73 

16.08 

MAX 

19.00 

18.30 

19.25 

18.90 

19.95 

19.60 

19.90 

18.05 

18.05 

17.40 

16.50 

18.80 

MIN 

17.05 

15.10 

17.35 

17.60 

17.15 

17.40 

17.60 

17.60 

17.70 

15.50 

15.50 

14.60 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
G>GATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  17.54. 

HIGHEST  STAGE  UAS  19.95  ON  MAT  19. 

LOWEST  STAGE  UAS  14.60  ON  DEC  28. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 
BAYOU  COURTASLEAU  AT  WASHIMGTON,  LA. 

LOCATIOR.  LAT.  30-37-05,  LONG.  92-03-20.  ON  STATE  HIGHWAY  10  BRIDGE,  SIX  NILES  NORTH  OF  OPELOUSAS, 

LA.  (STA.  S820012A.> 

GA(X.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  JULY  1946. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  INTERMITTENTLY,  1939  TO  1946.  DAILY.  JULY  1946  TO  DATE.  DISCHARCt, 

DAILY,  COMPUTED  AND  PUBLISHED  BY  U.S.  GEOLOGICAL  SURVEY. 

EXTREMES.  HIGHEST,  35.29  FEET  ON  MAY  22,  1953.  LOWEST,  10.72  FEET  ON  OCT.  18,  1956. 

MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

24.38 

18.41 

20.01 

25.19 

18.34 

26.09 

27.10 

19.37 

18.45 

17.92 

16.06 

16.71 

2 

24.45 

18.77 

20.47 

24.65 

18.31 

25.52 

27.13 

19.36 

18.35 

17.17 

16.06 

16.84 

3 

23.91 

18.67 

22.28 

23.96 

18.29 

24.92 

27.37 

19.29 

18.31 

16.48 

16.00 

16.82 

4 

22.80 

17.61 

22.04 

23.11 

18.43 

24.61 

27.59 

19.13 

18.30 

16.22 

15.95 

16.44 

5 

21.24 

17.05 

21.11 

21.93 

20.35 

24.38 

27.90 

18.99 

18.29 

16.42 

15.91 

16.14 

6 

20.08 

17.27 

20.20 

20.54 

20.03 

24.51 

27.94 

18.78 

18.27 

16.58 

16.00 

16.22 

7 

19.62 

17.70 

19.92 

19.82 

19.86 

24.31 

27.91 

18.64 

18.26 

16.69 

16.64 

18.69 

8 

19.17 

18.05 

19.58 

19.64 

19.38 

24.32 

27.88 

18.74 

18.24 

16.77 

16.67 

21.74 

9 

21.90 

18.19 

19.28 

19.46 

18.95 

24.34 

27.82 

18.75 

18.22 

16.82 

15.96 

20.37 

10 

23.61 

18.16 

19.05 

19.18 

18.59 

23.94 

27.77 

18.69 

18.23 

16.83 

15.88 

18.71 

11 

23.65 

18.03 

18.88 

18.97 

18.32 

23.86 

27.70 

18.57 

18.28 

16.80 

15.92 

17.47 

12 

23.63 

17.83 

18.68 

19.16 

18.09 

24.01 

27.64 

18.60 

18.38 

16.75 

15.93 

16.79 

13 

24.36 

17.65 

18.48 

19.12 

18.23 

23.61 

27.56 

18.59 

18.35 

16.69 

15,99 

16.19 

14 

24.49 

17.42 

18.33 

19.00 

18.47 

23.55 

28.60 

18.47 

18.30 

16.65 

16.32 

16.50 

IS 

24.23 

17.17 

18.42 

18.90 

18.60 

24.94 

28.93 

18.30 

18.22 

16.62 

15.85 

16.79 

16 

23.49 

16.99 

18.55 

18.66 

19.10 

25.11 

28.84 

18.19 

18.20 

16.61 

15.50 

16.35 

17 

22.63 

16.69 

18.54 

18.43 

21.66 

25.06 

28.64 

18.12 

18.23 

16.50 

15.73 

16.44 

18 

22.61 

16.28 

18.55 

18.42 

23.92 

24.49 

28.27 

18.24 

18.21 

15.94 

15.94 

16.67 

19 

23.46 

15.94 

18.51 

18.40 

26.39 

23.41 

27.83 

18.33 

18.17 

16.08 

16.02 

16.73 

20 

24.82 

15.67 

18.46 

18.34 

27.17 

22.05 

27.38 

18.37 

18.18 

16.24 

16.07 

16.23 

21 

25.23 

17.16 

19.10 

18.23 

27.47 

20.73 

26.84 

18.35 

18.35 

16.34 

16.10 

16.40 

22 

25.07 

20.65 

21.40 

18.26 

27.58 

19.81 

26.30 

18.40 

18.43 

16.43 

16.21 

16.52 

23 

24.41 

21.06 

23.00 

18.33 

27.56 

19.46 

25.82 

18.40 

18.39 

16.53 

16.73 

15.87 

24 

23.35 

21.00 

22.79 

18.36 

27.49 

19.19 

25.46 

18.40 

18.33 

16.58 

16.38 

15.30 

25 

21.89 

21.00 

21.88 

18.36 

27.34 

18.94 

24.83 

18.39 

18.31 

16.61 

16.07 

14.81 

26 

20.25 

20.95 

20.64 

18.36 

27.24 

18.77 

24.01 

18.42 

18.31 

16.62 

16.41 

14.58 

27 

19.26 

20.80 

20.77 

18.34 

27.18 

19.44 

22.92 

18.42 

18.30 

16.54 

16.69 

15.16 

28 

19.37 

20.51 

21.91 

18.36 

27.10 

23.28 

21.49 

18.41 

18.30 

16.42 

16.94 

15.74 

29 

19.30 

23.07 

18.40 

27.00 

25.44 

20.36 

18.64 

18.31 

16.29 

16.51 

18.39 

50 

31 

19.06 

18.56 

24.76 

18.40 

26.80 

26.52 

26.75 

19.62 

18.70 

18.62 

18.33 

16.18 

16.44 

21.60 

22.18 

THE 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

22.40 

18.31 

20.45 

19.61 

22.57 

23.29 

26.28 

18.60 

18.29 

16.56 

16.16 

17.14 

MAX 

25.2.3 

21.06 

25.30 

25.19 

27.58 

26.75 

28.93 

19.37 

18.45 

17.92 

16.94 

22.18 

MIN 

18. 5o 

15.67 

18.33 

18.23 

18.09 

18.77 

19.31 

18.12 

18.17 

15.94 

15.50 

14.58 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  TEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  19.99. 

HIGHEST  STAGE  HAS  28.96  AT  7:00  A.M.  ON  JUL  15. 
LOWEST  STAGE  WAS  14.50  ON  DEC  26. 
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DARV  STAGE  FOU  1989 


BAYOU  UAUKSHA  NEAR  LEBEAU,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-42-05,  LONG.  92-00-49.  ON  STATE  HlGHT«r  10  BRIDGE,  3.1  NILES  SOUTHWEST  Of  LEBEAU. 
(STA.  S824012A.) 


GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 


GENERAL 

INFORMATION.  DRAINAGE  AREA, 

95  SQUARE  NILES. 

RECORDS  AVAILABLE. 

STAGE, 

,  NAY  1969 

TO  DA  .. 

..  DISCHARGE,  1969  TO  1972, 

1979,  AND 

1983. 

EXTREKS.  HIGHEST 

,  31.64 

FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE) 

ON  NOV. 

02, 

,  1985. 

LOWEST, 

15.97  FEET 

ON  SEP. 

28, 

1976. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD  <1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

26.80 

18.30 

26.71 

18.92 

26.19 

28.36 

17.86 

18.09 

2 

26.55 

18.20 

26.22 

18.57 

24.49 

28.29 

17.84 

17.80  F 

16,85 

3 

25.88 

18.20 

25.53 

17.99 

21.92 

28.57 

17.81  F 

17.77 

4 

24.53 

18.55 

24.45 

17.69 

22.84 

28.75 

17.76 

5 

21.61 

18.30 

22.60 

24.64 

23.00 

28.76 

F 

17.39 

6 

19.90 

18.68 

20.63 

24.90 

24.38 

28.75 

17.91 

7 

19.36 

-.9.32 

19.49 

24.42 

24.47 

28.67 

F 

17.72 

17.79 

8 

19.00 

18.93 

19.06 

23.93 

26.64 

28.62 

F 

17.82 

24.87 

9 

18.95 

18.52 

18.49 

23.18 

26.84 

28.48 

18.13 

24.29 

10 

24.79 

18.33 

18.11 

20.55 

26.66 

28.34 

17.90 

23.07 

11 

25.39 

18.01 

17.88 

18.93 

26.65 

28.20 

20.00 

12 

25.46 

17.87 

17.87 

18.31 

26.65 

27.97 

18.47 

13 

25.95 

17.75  F 

17.87 

17.85 

17.90 

26.65 

27.66 

F 

16.98 

18.23 

14 

26.81 

17.60 

17.73 

18.06 

20.37 

26.65 

27.72 

17.84 

15 

26.80 

17.57 

17.77 

18.12 

19.93 

27.92 

27.67 

16 

26.50 

17.53 

17.73 

18.24 

21.20 

28.05 

27.14 

F 

16.82 

17 

26.13 

17.50 

17.72 

18,06 

24.10 

27.87 

25.62 

18 

25.42 

17.55 

17.65 

17.90 

24.40 

27.58 

25.42 

F 

17.18 

19 

26.50 

17.56 

17.83 

17.83 

28.27 

27.22 

24.50 

20 

26.67 

17.51 

17.53 

17.73 

28.72 

26.64 

23.30 

21 

26.68 

18.76 

17.56 

17.75 

28.74 

25.75 

22.60 

F 

17.48 

22 

26.34 

21.63 

21.45 

17.87 

28.74 

24.15 

21.94 

23 

25.70 

20.62 

24.64 

17,73 

28.71 

21.33 

21.38 

F 

17.81 

24 

24.70 

19.19 

24.30 

17.73 

28.61 

19.66 

21.87 

17.83 

17,97 

25 

22.70 

18.94 

22.45 

18.35 

28.46 

18.43 

20.9i 

F 

17.75 

26 

20.28 

18.67 

20.11 

18.18 

28.30 

18.57 

20.37 

18.97 

F 

17.15 

27 

19.45 

18.49 

19.84 

18.70 

28.13 

19.87 

19.75 

18.02 

F 

17.32 

28 

19.08 

18.83 

22.05 

19.36 

19.34 

27.93 

27.71 

25.90 

18.87 

18.48 

17.75 

F 

17.83 

18.60 

30 

F 

18.74 

20.65 

16.82 

17.97 

25.67 

18.45 

27.04 

26.98 

17.85 

31 

19.33 

25.98 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

23.54 

18.45 

20.55 

19.49 

24.09 

24.95 

24.93 

18.17 

17.66 

16.83 

17.65 

21.00 

PIAX 

26.81 

21.63 

27.04 

26.71 

28.74 

28.14 

28.76 

20.65 

18.09 

16.85 

17.97 

25.98 

MIN 

18.45 

17.00 

17.53 

17.73 

17.69 

18.43 

17.85 

17.48 

17.18 

16.82 

16.98 

17.15 

DAYS 

31 

27 

19 

30 

31 

30 

31 

16 

6 

3 

6 

12 

THE  TOTAL  NUWER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  242 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  21.80. 

HIGHEST  STAGE  WAS  28.80  AT  10:20  A.N.  ON  MAY  22. 
LOWEST  STAGE  WAS  16.82  ON  OCT  16  AND  LATER  DATE($). 


daily  stage  for  1989 


BAYOU  (XURTA8LEAU  AT  COURTABLEAU,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-52-U.  LONG.  91-52-28.  ON  U.  S.  HIGHWAY  190  BRIDK.  (STA.  5835012E.) 

SAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1946.  DAILY,  SEP.  1,  1946  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  24.8  FEET  OH  MAY  25.  1953.  LOWEST,  10.55  FEET  ON  SEP.  IS,  1954. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVO  (1976  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1B.79 

16.77 

18.09 

18.80 

17.87 

18.22 

19.25 

18.00 

17.92 

17.31 

15.58 

16.18 

2 

IB. 63 

17.53 

18.04 

18.56 

17.80 

18.15 

19.25 

18.02 

17.88 

16.52 

15.60 

16.35 

3 

IB.  42 

17.80 

18.79 

18.43 

17.80 

18.08 

19.42 

18.01 

17.80 

15.80 

15.55 

16.40 

4 

IB. 19 

16.55 

18.12 

18.22 

17,77 

18.03 

19.53 

17.96 

17.80 

15.60 

15.49 

16.00 

5 

17.42 

16.13 

17.84 

18.09 

18.20 

17.99 

19.55 

17.90 

17.80 

15.86 

15.43 

15.58 

6 

17.00 

16.20 

17.43 

17.87 

17.08 

18.30 

19.40 

17.80 

17.72 

16.02 

15.42 

15.70 

7 

1B.06  F 

16.82 

18.38 

17.80 

18.46 

18.24 

19.29 

17.70 

17.72 

16.14 

16.16 

17.15 

B 

17.78 

17.16 

18.36 

17.98 

18.37 

18.40 

19.20 

17.77 

17.70 

16.23 

16.30 

•8.73 

9 

17.49 

17.39 

18.26 

17.90 

18.13 

18.45 

19.11 

17.75 

17.69 

16.30 

15.40 

17.53 

10 

18.81 

17.42 

18.11 

17.80 

17.93 

18.28 

19.05 

17.75 

17.70 

16.31 

15.40 

16.70 

11 

18.25 

17.37 

18.00 

17.54 

17.68 

18.30 

18.99 

17.69 

17.80 

16.28 

15.45 

16.16 

12 

18.05 

17.20 

17.88 

17.94 

17.38 

18.25 

18.97 

17.84 

17.90 

16.24 

15.45 

16.07 

13 

17.98 

17.00 

17.75 

17.99 

17.60 

18.05 

18.90 

17.90 

17.84 

16.19 

15.47 

15.46 

14 

18.30 

16.78 

17.60 

17.94 

17.80 

17.89 

19.20 

17.87 

17.80 

16.13 

15.85 

15.90 

15 

18.22 

16.50 

17.70 

17.91 

17.93 

18.85 

19.17 

17.75 

17.80 

16.10 

15.30 

16.32 

16 

18.04 

16.34 

17.90 

17.80 

18.10 

18.80 

19.08 

17.65 

17.70 

16.04 

14.89 

15.84 

17 

17.87 

16.10 

17.95 

17.65 

18.73 

18.52 

19.00 

17.57 

17.72 

16.07 

15.21 

15.90 

IB 

17.47 

15.76 

17.95 

17.66 

18.29 

18.29 

18.90 

17.74 

17.72 

15.24 

15.44 

16.17 

19 

18.47 

15.38 

17.95 

17.68 

19.62 

18.10 

18.80 

17.80 

17.70 

15.51 

15.53 

16.30 

20 

18.60 

15.10 

17.90 

17.64 

19.39 

17.87 

18.88 

17.88 

17.69 

15.70 

15.59 

15.68 

21 

18.50 

15.35 

18.05 

17.59 

19.30 

18.02 

18.74 

17.88 

17.80 

15.80 

15.60 

15.83 

22 

18.29 

18.00 

18.59 

17.69 

19.25 

17.90 

18.60 

17.84 

17.89 

15.90 

15.63 

16.19 

23 

18.07 

18.24 

18.52 

17.72 

19.18 

18.04 

18.46 

17.87 

17.89 

15.99 

16.35 

15.76 

24 

17,85 

18.18 

18.39 

17.79 

18.76 

17.85 

18.U 

17.87 

17.82 

16.03 

15.80 

15.74 

25 

17.54 

18.31 

18.23 

17.82 

18.58 

17.64 

18.30 

17.86 

17.82 

16.08 

15.37 

26 

17.21 

18.35 

18.02 

17.82 

18.50 

•  17.43 

18.20 

17.88 

17.82 

16.10 

15.85  F 

13.92 

27 

17.00 

18.32 

17.96 

17.81 

18.48 

17.98 

17.97 

17.89 

17.82 

16.06 

16.18 

14.19 

2B 

17.90 

18.20 

18.15 

17.81 

18.42 

19.53 

17.69 

17.86 

17.80 

15.95 

16.54 

14.85 

29 

17.96  - 

18.16 

17.85 

18.40 

19.15 

18.05 

17.98 

1’  82 

15.84 

15.99 

16.20 

30 

17,90  - 

18.95 

17.89 

18.33 

19.20 

17.88 

18.02 

17.83 

15.74 

15.89 

18.73 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

17.98 

17.01 

18.13 

17.90 

18.31 

18.26 

18.80 

17.85 

17.79 

16.02 

15.66 

16.20 

PMX 

18.81 

18.35 

19.02 

18.80 

19.62 

19.53 

19.55 

18.03 

17.92 

17.31 

16.54 

18.73 

MIN 

17.00 

15.10 

17.43 

17.54 

17.08 

17.43 

17.63 

17.57 

17.69 

15.24 

14.89 

13.92 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  YHE  YEAR  WAS  364 

F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  17.50. 

HIGHEST  STAGE  WAS  19.62  AT  8:00  A.M.  ON  NAY  19. 
LOWEST  STAGE  WAS  13.88  ON  DEC  26. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 

BAYOU  COURTABLEAU  ABOVE  DRAINAGE  STRUCTIME  (LA.) 

LOCATION.  lAT.  30-31-58,  LONG.  91-51-30.  ON  RIGHT  BANK  OF  INLET  CHANNEL.  500  FEET  ABOVE  DRAINAGE 
STRUCTURE,  1.7  NILES  SOUTHEAST  OF  COURTABLEAU,  LA.  LSTA.  58A0012E.> 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  NAR.  18,  1«'T  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  20.60  FEET  ON  FEB.  7.  197A.  LOUEST,  10.30  FEET  ON  OCT.  28,  197<i. 

DAILY  SEVEN  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAK  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

18.60 

16.85 

18.05 

18.75 

17.85 

18.00 

18.90 

17.95 

18.05 

17.40 

15.60 

16.00 

2 

18.50 

17.55 

18.05 

18.50 

17.80 

18.00 

19.00 

17.85 

18.00 

16.60 

15.60 

16.30 

3 

18.30 

17.80 

18.70 

18.35 

17.80 

17.90 

19.00 

18.00 

17.95 

15.90 

15.70 

16.20 

4 

18.05 

17.30 

17.95 

18.20 

17,75 

17.80 

19.10 

17.95 

17.85 

15.60 

15.60 

16.00 

5 

17.30 

15.90 

17.55 

18.05 

18.50 

17.75 

19.15 

17.85 

17.80 

15.80 

15.60 

15.70 

6 

16.95 

16.20 

17.35 

17.90 

16.90 

18.10 

19.15 

17.80 

17.80 

15.80 

15.50 

15.60 

7 

18.05 

16.70 

1S.35 

17.80 

18.45 

18.05 

19.00 

17.70 

17.90 

15.70 

15.60 

16.50 

8 

17.75 

17.10 

18.35 

17.95 

18.35 

18.15 

19.00 

17,70 

17.95 

15.70 

15.70 

18.60 

9 

17.45 

17.40 

18.20 

17.90 

18.15 

18.20 

18.90 

17.70 

17.95 

16.40 

15.70 

17.50 

10 

18.70 

17.40 

18.10 

17.80 

17.95 

18.00 

18.90 

17.70 

17.85 

16.40 

15.60 

16.70 

11 

18.00 

17.30 

18.05 

17.60 

17.70 

18.20 

18.85 

17.70 

17.75 

16.40 

15.70 

16.20 

12 

17.90 

17.15 

17.90 

17.95 

17.40 

18.10 

18.85 

17.75 

17.90 

16.40 

15.50 

16.10 

13 

17.70 

17.00 

17.P0 

18.00 

17.60 

17.95 

18.70 

17.80 

17.90 

16.30 

15.60 

15.50 

14 

17.70 

16.80 

17.60 

17.95 

17.70 

17.95 

18.95 

17.80 

17.80 

16.30 

15.50 

15.80 

15 

18.00 

16.50 

17.70 

17.90 

17.90 

18.55 

18.90 

17.70 

17.80 

16.00 

15.70 

16.30 

16 

17.80 

16.40 

17.90 

17.80 

18.05 

18.55 

18.85 

17.65 

17.75 

16.00 

15.70 

15.80 

17 

17.65 

16.10 

17.95 

17.70 

18.65 

18.30 

18.80 

17.60 

17.75 

16.10 

15.60 

15.90 

18 

17.35 

15,70 

17.95 

17.70 

18,15 

18.15 

18.70 

17.60 

17.70 

15.50 

15.70 

16.10 

19 

18.20 

15.35 

17.95 

17.70 

19.25 

18.00 

18.65 

17.7C 

17.70 

15.50 

15.60 

16.30 

20 

18.35 

15.10 

17.95 

17.70 

18.95 

17.75 

18.70 

17.80 

17.70 

15.50 

*5.50 

15.80 

21 

18.20 

15.30 

18.00 

17.70 

18.85 

18.00 

18.70 

17.80 

17.75 

15.60 

15.70 

15.90 

22 

18.00 

18.30 

18.50 

17.75 

18.85 

17.75 

18.50 

17.85 

17.85 

15.60 

15.60 

15.80 

23 

17.90 

18.10 

18.40 

17.75 

18.70 

18.00 

18.40 

17.85 

17.80 

16.00 

16.20 

15.50 

24 

17.70 

la.te 

18.30 

17.80 

18.45 

17.80 

18.30 

17.90 

17.80 

16.00 

16.10 

15.30 

25 

17.45 

18.10 

18.15 

17.80 

18.30 

17.60 

18.20 

17.90 

17.80 

16.20 

16.00 

15.20 

26 

17.05 

18.15 

18.05 

17.85 

18.30 

17.40 

18.05 

17.90 

17.80 

16.20 

15.90 

14.80 

27 

16.95 

18.20 

17.95 

17.85 

18.20 

17.90 

17.95 

17.90 

17.80 

16.20 

15.80 

14.70 

28 

17.90 

18.20 

18.10 

17.85 

18.20 

19.20 

17.65 

17.90 

17.80 

16.10 

16.50 

14.60 

29 

17.95 

18.10 

17.85 

18.10 

18.70 

17.65 

17.95 

17.80 

16.10 

16.00 

14.80 

30 

17.90 

18.70 

17.90 

18.10 

18.80 

17.65 

18.05 

17.80 

15.70 

15.90 

18.80 

THE  1 

FOLl  OWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

17.82 

17.00 

18.08 

17.91 

18.18 

18.09 

18.60 

17.82 

17.83 

16.02 

15.73 

16.08 

MAX 

18.70 

18.30 

18.80 

18.75 

19.25 

19.20 

19.15 

18.05 

18.05 

17.40 

16.50 

18.60 

MIN 

16.95 

15.10 

17.35 

17.60 

16.90 

17.40 

17.65 

17.60 

17.70 

15.50 

15.50 

14.60 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  SiAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  '7.43 
HIGHEST  STAGE  WAS  19.25  ON  HAY  19. 

LOUEST  STAGE  MS  14.60  ON  DEC  28. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 


BAYOU  COURT ABLE AU  AT  DRAINAGE  STRUCTURE  (LA.) 

LOCATIOM.  LAT.  50-31-52,  LONG.  91-51-26.  OR  SOUTHWEST  WIRG  WALL  OF  DRAINAGE  STRUCTURE.  (STA.  5845012E.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  IMTERMITTEHTLY.  1956  TO  1952.  DAILY,  MAR.  28,  1952  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  20.50  FEET  OR  APR.  19,  1923  AM) 
21,  1962. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUH 

1 

18.43 

16.80 

18.02 

18.56 

17.82 

17.88 

2 

18.32 

17.59 

17.99 

18.40 

17.77 

17.81 

3 

18.13 

17.84 

18.67 

18.28 

17.75 

17.74 

4 

18.00 

16.54 

17.94 

18.11 

17.70 

17.72 

5 

17.26 

15.95 

17.68 

17.98 

18.54 

17.66 

6 

16.85 

16.31 

17.31 

17.81 

16.90 

17.97 

2 

18.00 

16.85 

18.33 

17.75 

18.35 

17.94 

8 

17.22 

17.23 

18.32 

17.94 

18.28 

16.06 

9 

17.44 

17.42 

18.21 

17.88 

18.12 

18.11 

10 

18.66 

17.42 

18.07 

17.76 

17.92 

17.96 

11 

17.94 

17.31 

17.96 

17.58 

17.68 

17.97 

12 

17.80 

17.11 

17.86 

17.93 

17.40 

17.94 

13 

12.67 

16.95 

17.78 

17.96 

17.58 

17.81 

14 

12.96 

16.80 

17.53 

17.94 

17.78 

17.65 

15 

17.94 

16.53 

17.86 

17.92 

17.89 

18.44 

16 

12.77 

16.36 

17.84 

17.83 

18.04 

18.42 

17 

12.59 

16.10 

18.20 

17.67 

18.62 

18.19 

18 

17.29 

15.73 

18.25 

17.69 

18.12 

18.00 

19 

18.13 

15.35 

18.26 

17.70 

19.22 

17.84 

20 

18.23 

15.02 

18.15 

17.70 

18.90 

17.63 

21 

18.15 

15,75 

17.97 

17.65 

18.85 

17.86 

22 

12.96 

18.20 

17.72 

18.80 

17.77 

23 

17.80 

18.10 

17.77 

19.08 

17.91 

24 

17.61 

18.10 

17.80 

18.31 

17.73 

25 

17.35 

18.20 

17.60 

18.17 

17.53 

26 

17,08 

18.23 

17.79 

18.11 

17.33 

27 

16.88 

F  18.18  F 

17.88 

17.78 

18.08 

17.83 

28 

17.82 

18.13 

18.05 

17.80 

18.03 

19.24 

18.31 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

17.76 

17.00 

18.06 

17.87 

18.13 

17.97 

MAX 

18.66 

18.23 

18.75 

18.56 

19.22 

19.24 

MIN 

16.85 

15.02 

17.31 

17.58 

16.90 

17.33 

DAYS 

31 

28 

26 

30 

31 

50 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  360 

F=ROT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAM  FOR  THE  YEAR  WAS  17.32. 

HIGHEST  STAGE  WAS  19.26  AT  10:45  A.M.  ON  HAY  19. 
LOWEST  STAGE  WAS  13.84  ON  DEC  26. 


FEB.  2  AND  3,  1924.  LOWEST,  10.56  FEET  OR  AUG. 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1926  ADJ.) 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

18.65 

17.90 

17.90 

17.34 

15.52 

16.10 

18.67 

17.93 

17.84 

16.57 

15.53 

16.28 

18.83 

17.92 

17.79 

15.78 

15.46 

16.34 

18.95 

17.87 

17.77 

15.57 

15.42 

15.96 

18.98 

17.82 

17.78 

15.83 

15.37 

15.56 

18.94 

17.74 

17.78 

15.99 

15.34 

15.67 

18.86 

17.63 

17.77 

16.12 

16.07 

16.88 

18.81 

17.69 

17.75 

16.20 

16.25 

18.51 

18.76 

17.67 

17.73 

16.26 

15.39 

17.42 

18.71 

17.67 

17.73 

16.30 

15.33 

16.65 

18.74 

17.61 

17.79 

16.26 

15.36 

16.12 

18.71 

17.74 

17.87 

16.21 

15.37 

16.04 

18.66 

17.80 

17.84 

16.15 

15.38 

15.42 

18.88 

17.77 

17.80 

16.1) 

15.79 

15.84 

18.84 

17.68 

17.77 

16.07 

15.28 

16.27 

18.77 

17.58 

17.69 

16.04 

14.84 

15.80 

18.71 

17.48 

17.73 

16.04 

15.15 

15.84 

18.63 

17.65 

17.73 

15.23 

15.37 

16.11 

18.55 

17.71 

17.70 

15.47 

15.47 

16.27 

18.64 

17.77 

17.67 

15.64 

15.53 

15.68 

18.53 

17.77 

17.77 

15.76 

15.56 

15.77 

18.40 

17.79 

17.84 

15.85 

15.57 

16.11 

18.29 

17.82 

17.85 

15.94 

16.25 

15.44 

18.25 

17.81 

17.83 

16.00 

15.75  F 

14.64 

18.14 

17.82 

17.80 

16.03 

15.33  F 

14.23 

17.97 

17.82 

17.78 

16.05 

15.75 

13.92 

17.80 

17.83 

17.78 

16.03 

16.07 

14.48 

17.55 

17.82 

17.77 

15.92 

16.48 

15.11 

17.96 

17.89 

17.r7 

15.82 

15.93 

16.36 

17.78 

17.57 

17.97 

17.98 

17.80 

15.69 

15.59 

15.80 

18.  ?9 
18.26 

18.50 

17.77 

17.78 

16.00 

15.59 

16.06 

18.98 

17.98 

17.90 

17.34 

16.48 

18.79 

17.55 

17.48 

17.67 

15.23 

14.84 

13.92 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

DAILY  STAGE  FOR  1989 
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UABPL  BORROW  PIT  NEAR  COURTASLEAU,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-31-01,  LONG.  91-31-33.  ABOUT  300  FEET  BELOW  JUNCTION  WITH  BAYOU  COURTABLEAU 
DIVERSION  CHANNEL,  1.2  NILES  SOUTH  OF  COURTABLEAU  CONTROL  STRUCTURE  .  (STA.  3833012E.> 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  JUNE  24,  1934,  GAGE  WAS  KNOWN  AS,  WEST  CONNECTING  DITCH,  STATION  TO-^OO. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1940  TO  1950,  1953,  AND  1955  TO  1956.  DAILY,  JUNE  24,  1954, 

TO  FEB.  5,  1955,  AND  AUG.  28,  1956  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  23.6  FEET  ON  MAY  25,  1953.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON 
JUNE  24,  1954,  AND  LATER  DATES. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1976  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5.70 

1.67 

1.38 

4.48 

1.28 

2.22 

8.95 

2.32 

1.72 

1.12 

1.12 

0.28 

2 

4.27 

1.70 

1.50 

3.66 

1.04 

2.38 

8.29 

2.70 

1.62 

1.48 

1.21 

0.48 

3 

2.96 

1.80 

3.55 

3.32 

1.15 

2.59 

9.44 

2.50 

1.45 

1.58 

0.99 

0.23 

4 

2.04 

0.95 

2.16 

2.84 

1.65 

2.34 

10.19 

2.25 

E 

1.30 

1.42 

0.92 

0.10 

5 

1.63 

0.83 

1.95 

2.35 

4.19 

2.29 

10.65 

1.96 

E 

1.38 

1.38 

1.09 

0.40 

6 

1.80 

0.79 

1.37 

1.68 

2.07 

4.60 

9.78 

1.67 

1.70 

1.58 

1.38 

0.58 

7 

2.20 

F  0.46 

1.89 

1.50 

2.69 

3.25 

9.03 

1.30 

1.89 

1.62 

1.50 

3.00 

8 

1.83 

0.26 

1.82 

1.54 

2.39 

3.33 

8.60 

1.50 

E 

1.88 

1.22 

1.87 

6.72 

9 

1.33 

0.12 

1.41 

1.57 

2.15 

3.50 

7.90 

1.26 

E 

1.77 

0.99 

1.68 

2.82 

10 

3.80 

0.20 

1.04 

1.09 

1.86 

2.80 

7.37 

1.05 

£ 

1.70 

1.09 

1.40 

1.45 

11 

2.28 

0.66 

1.02 

0.58 

1.22 

2.50 

7.00 

1.10 

1.71 

1.20 

1.39 

1.50 

12 

1.90 

0.93 

1.05 

0.90 

1.20 

2.60 

6.70 

1.11 

1.70 

1.42 

1.44 

1.24 

13 

1.75 

1.30 

1.10 

1.18 

1.38 

2.32 

6.25 

1.20 

1.70 

1.55 

1.54 

0.80 

14  F 

1.92 

1.68 

1.58 

1.33 

1.89 

2.13 

7.86 

1.28 

1.72 

1.54 

1.70 

0.65 

15 

1.83 

1.67 

1.70 

6.59 

9.45 

1.33 

1.65 

1.67 

2.35 

0.87 

16 

1.70 

1.56 

1.71 

5.80 

8.65 

1.46 

2.10 

2.39 

0.27 

17  F 

1.05 

1.17 

1.84  F 

1.35 

3.38 

4.12 

7.80 

1.50 

2.40 

1.35 

0.12 

18 

1.21 

0.85 

1.80 

1.32 

2.50 

3.06 

7.10 

1.63 

1.25 

1.61 

1.15 

0.18 

19 

4.75 

0.72 

1.55 

1.30 

9.49 

2.53 

6.36 

1.61 

1.27 

0.89 

1.04 

0.48 

20 

4.45 

1.09 

1.60 

1.07 

8.35 

2.03 

7.75 

1.56 

1.35 

0.43 

1.01 

0.22 

21 

3.85 

1.48 

1.80 

0.81 

7.28 

1.98 

7.10 

1.48 

1.40 

0.38 

0.98 

0.23 

22 

2.56 

1.75 

2.85 

0.94 

7.35 

1.91 

5.71 

1.50 

1.48 

0.78 

1.05 

23 

1.93 

0.95 

3.07 

1.20 

6.09 

2.36 

4.63 

1.67 

0.92 

1.45 

24 

1.80 

0.70 

2.33 

1.42 

5.00 

2.12 

4.45 

1.81 

1.02 

0.82  F 

-0.22 

25 

1.58 

1.00 

1.90 

1.60 

4.08 

2.11 

3.62 

1.86 

0.59 

1.00 

1.00 

-0.20 

26 

1.45 

1.34 

1.82 

1.62 

3.68 

2.19 

3.15 

1.75 

F 

0.69 

1.01 

1.20 

-0.18 

27 

1.16 

1.59 

1.83 

1.60 

3.40 

2.50 

2.69 

1.64 

0.87 

1.07 

1.49 

0.00 

28 

1.30 

1.70 

2.18 

1.79 

3.02 

8.30 

2.31 

1.53 

1.05 

1.14 

1.50 

0.19 

29 

1.57 

2.44 

1.78 

2.60 

9.15 

2.26 

1.54 

1.15 

1.29 

0.80 

1.00 

30 

1.49 

4.70 

1.62 

2.40 

9.20 

1.98 

1.64 

0.98 

1.48 

0.45 

7.05 

31 

3.33 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.31 

1.11 

2.03 

1.69 

3.27 

3.49 

6.61 

1.63 

1.42 

1.28 

1.31 

1.20 

MAX 

5.70 

1.83 

5.27 

4.48 

9.49 

9.20 

10.65 

2.70 

1.89 

2.40 

2.39 

7.05 

MIN 

1.05 

0.12 

1.02 

0.58 

1.04 

1.91 

1.88 

1.05 

0.59 

0.38 

0.45 

-0.22 

DATS 

29 

28 

31 

28 

31 

30 

51 

31 

26 

31 

30 

29 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  355 
E=ESTINATED  F=NOT  AT  STATED  TIME 
THE  WAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.31. 

HIGHEST  STAGE  WAS  10.72  AT  1:00  A.M.  ON  JUL  5. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  0.26  OH  DEC  26. 
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DAILI  STAGE  FOR  1989 


UASPL  BORROW  PIT  <LS)  AT  NEW  HENDERSON  LAIffilNG,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-18-47,  LONG.  91-47-20.  ON  WABPL  BRIDGE.  <STA.  38600120.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  UIRE-UEIGNT. 


GENERAL  INFORMATION.  FROM  1932,  GAGE  WAS  KNOWN  AS  NEWERSON  LS 
RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  13,  1932  TO  DATE. 


EXTREMES. 

HIGHEST 

.  18.4 

FEET  ON  MAR. 

.  11,  1932 

.  LOWEST 

,  MINUS  0.95  FOOT 

ON  JAN. 

13.  1956. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAV 

JIM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

4.23 

1.56 

1.24 

3.18 

1.26 

2.00 

6.94 

2.37 

1.64 

1.15 

1.14 

2 

3.20 

1.63 

1.38 

2.79 

1.06 

2.24 

6.36 

2.66 

1.55 

1.49 

1.26 

3 

2.53 

1.73 

2.15 

2.72 

1.18 

2.48 

6.85 

2.48 

1.40 

1.56 

1.02 

4 

1.74 

0.95 

2.04 

2.50 

1.61 

2.32 

7.25 

2.21 

1,26 

1.43 

0.92 

5 

1.57 

0.78 

2.02 

2.18 

3.00 

2.27 

7.62 

1.95 

1.46 

1.57 

1.09 

6 

1.74 

0.76 

1.35 

1.64 

2.05 

4.25 

7.17 

1.64 

1.76 

1.53 

1.34 

7 

1.97 

0.53 

1.19 

1.53 

2.00 

2.97 

6.77 

1.33 

1.96 

1.60 

1.42 

8 

1.80 

0.26 

1.05 

1.47 

1.84 

3.07 

6.46 

1.61 

1.95 

1.25 

1.87 

9 

1.35 

0.13 

0.88 

1.58 

1.95 

3.07 

5.93 

1.21 

1.90 

1.02 

1.72 

10 

2.07 

0.14 

0.73 

1.20 

1.84 

2.63 

5.50 

1.14 

1.83 

1.13 

1.44 

11 

1.84 

0.57 

0.85 

0.65 

1.25 

2.38 

5.20 

1.16 

1.76 

1.29 

1.46 

12 

1.74 

0.90 

0.95 

0.87 

1.23 

2.39 

4.94 

1.14 

1.83 

1.50 

1.44 

13 

1.63 

1.23 

1.02 

1.16 

1.38 

2.26 

4.66 

1.22 

1.80 

1.62 

1.54 

14 

1.59 

1.58 

1.34 

1.36 

1.75 

2.18 

6.25 

1.52 

1.90 

1.60 

1.67 

15 

1.70 

1.74 

1.50 

1.48 

1.65 

5.49 

7.43 

1.36 

1.76 

1.67 

2.37 

16 

1.28 

1.62 

1.45 

1.24 

1.54 

4.82 

6.86 

1.40 

1.41 

2.08 

2.39 

17 

1.05 

1.19 

1.65 

1.35 

2.10 

3.53 

6.07 

1.48 

1.26 

2.31 

1.40 

18 

1.18 

0.87 

1.68 

1.33 

2.23 

2.85 

5.50 

1.55 

1.26 

1.72 

1.17 

19 

4.06 

0.71 

1.47 

1.31 

6.87 

2.46 

4.96 

1.49 

1.36 

0.97 

1.09 

20 

3.57 

1.07 

1.50 

1.08 

6.38 

2.08 

6.23 

1.41 

1.51 

0.50 

1.02 

21 

3.05 

1.55 

1.69 

0.78 

5.61 

1.88 

5.85 

1.47 

1.53 

0.36 

0.97 

22 

2.15 

1.23 

1.65 

0.90 

5.75 

1.95 

4.80 

1.60 

1.49 

0.76 

1.02 

23 

1.78 

0.71 

2.15 

1.14 

4.86 

2.21 

3.92 

1.85 

1.33 

0.93 

1.45 

24 

1.75 

0.47 

1.67 

1.35 

4.02 

2.14 

3.87 

1.90 

0.93 

1.05 

0.84 

25 

1.54 

0.60 

1.55 

1.52 

3.37 

2.16 

3.35 

1.83 

0.58 

1.07 

0.98 

26 

1.40 

0.92 

1.69 

1.56 

3.20 

2.17 

3.01 

1.71 

0.71 

1.07 

1.23 

27 

1.17 

1.24 

1.68 

1.52 

2.92 

2.43 

2.66 

1.63 

0.90 

1.13 

1.47 

28 

1.24 

1.45 

1.93 

1.67 

2.61 

6.67 

2.35 

1.55 

1.09 

1.17 

1.59 

29 

1.46  -- 

2.23 

1.68 

2.21 

7.42 

2.21 

1.66 

1.18 

1.34 

0.91 

30 

1.41  -- 

3.36 

1.56 

1.99 

7.26 

2.04 

1.64 

0.99 

1.47 

0.47 

31 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

1.93 

1.00 

1,63 

1.54 

2.68 

3.13 

5.19 

1.63 

1.44 

1.31 

1.32 

MAX 

4.23 

1.74 

3.57 

3.18 

6.87 

7.42 

7.62 

2.66 

1.96 

2.31 

2.39 

MIN 

1.05 

0.13 

0.73 

0.65 

1.06 

1.88 

1.95 

1.14 

0.58 

0.36 

0.47 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

TNE  TOTAL  NUMBER  OF  OATS  FOR  THE  YEAR  WAS  363 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.99. 

HIGHEST  STAGE  WAS  7.65  AT  8:00  P.M.  ON  JUL  4. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.52  ON  DEC  22. 


DEC 

0.29 

0.51 

0.33 

0.12 

0.42 

0.58 

2.64 

5.24 

2.82 

1.47 

1.47 

1.31 

0.79 

0.61 

0.84 

0.35 

0.18 

0.25 

0.52 

0.31 

0.30 

-0.17 

■0.42 

-0.34 

-0.22 

-0.17 

-0.01 

0.19 

0.80 

4.95 

3.67 


0.96 

5.24 

-0.42 

31 


DAILY  STAGE  FOR 
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CATAHOULA  LAKE  AT  CATAHOULA.  LA. 

LOCATIOM,  LAT.  30-12-40,  LOMC.  91-42-08.  OR  MICHUAY  96  RRIDGE.  {STA.  58650120.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AMO  STAFF. 


RECORDS  AVAILABLE. 

INTERMITTENTLY, 

1932  TO  1939.  DAILY,  1940 

TO  DATE. 

EXTREWS. 

HIGHEST, 

(FROM 

INCOMPLETE 

RECORD) 

15.8  FEET 

ON  MAX. 

11,  1932. 

LOWST, 

MINUS  1 

.01  FEET 

ON  JAN. 

13,  1956 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

FEET 

CAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD 

(1976  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

3.15 

1.52 

1.12 

2.69 

1.20 

1.83 

5.66 

2.30 

1.54 

1.11 

1.11 

2 

2.60 

1.57 

1.25 

2.54 

0.99 

2.07 

5.30 

2.57 

1.46 

1.43 

1.25 

3 

2.07 

1.66 

1.80 

2.54 

1.16 

2.27 

5.40 

2.36 

1.31 

1.45 

0.91 

4 

1.63 

0.95 

1.95 

2.42 

1.59 

2.17 

5.64 

2.10 

1.17 

1.36 

0.88 

5 

1.55 

0.80 

1.99 

2.10 

2.57 

2.14 

5.91 

1.85 

1.40 

1.30 

1.07 

6 

1.75 

0.78 

1.34 

1.60 

1.93 

3.62 

5.74 

1.55 

1.68 

1.48 

1.29 

7 

1.93 

0.55 

1.02 

1.52 

1.75 

2.70 

5.55 

1.23 

1.88 

1.54 

1.47 

8 

1.83 

0.27 

0.83 

1.42 

1.57 

2.78 

5.27 

1.41 

1.89 

1.25 

1.82 

9 

1.37 

0.12 

0.72 

1.55 

1.81 

2.77 

4.90 

1.12 

1.87 

0.98 

1.63 

10 

1.63 

0.15 

0.64 

1.16 

1.70 

2.43 

4.60 

1.09 

1.79 

1.10 

1.35 

11 

1.74 

0.59 

0.80 

0.64 

1.15 

2.23 

4.38 

1.12 

1.73 

1.25 

1.35 

12 

1.63 

0.86 

0.93 

0.85 

1.13 

2.25 

4.17 

1.11 

1.72 

1.48 

1.40 

13 

1.56 

1.19 

1.00 

1.12 

1.30 

2.21 

3.94 

1.16 

1.72 

1.58 

1.49 

14 

1.48 

1.51 

1.29 

1.30 

1.63 

2.17 

5.30 

1.25 

1.84 

1.53 

1.65 

15 

1.55 

1.66 

1.48 

1.42 

1.58 

4.44 

6.05 

1.30 

1.69 

1.65 

2.23 

16 

1.22 

1.55 

1.45 

1.19 

1.45 

3.99 

5.75 

1.32 

1.33 

1.99 

2.11 

17 

1.02 

1.12 

1.64 

1.35 

1.82 

3.13 

5.17 

1.39 

1.16 

2.25 

1.26 

18 

1.16 

0.79 

1.67 

1.30 

2.14 

2.64 

4.70 

1.44 

1.19 

1.62 

1.17 

19 

3.30 

0.65 

1.45 

1.30 

5.37 

2.32 

4.30 

1.37 

1.30 

0.88 

1.07 

20 

3.01 

0.93 

1.50 

1.03 

5.11 

1.96 

4.91 

1.30 

1.44 

0.40 

1.02 

21 

2.54 

1.47 

1.65 

0.74 

4.57 

1.75 

4.80 

1.37 

1.46 

0.33 

0.93 

22 

1.94 

1.05 

1.42 

0.86 

4.53 

1.85 

4.12 

1.57 

1.45 

0.72 

0.97 

23 

1.71 

0.48 

1.73 

1.10 

4.00 

2.05 

3.60 

1.81 

1.28 

0.89 

1.25 

24 

1.70 

0.25 

1.44 

1.30 

3.50 

2.02 

3.58 

1.87 

0.83 

1.03 

0.76 

25 

1.50 

0.38 

1.43 

1.50 

3.05 

2.07 

3.17 

1.79 

0.51 

1.02 

0.95 

26 

1.36 

0.67 

1.69 

1.65 

2.94 

2.09 

2.89 

1.67 

0.65 

1.03 

1.18 

27 

1.15 

1.03 

1.67 

1.65 

2.69 

2.37 

2.57 

1.57 

0.86 

1.07 

1.38 

28 

1.18 

1.30 

1.86 

1.60 

2.33 

5.43 

2.30 

1.47 

1.05 

1.13 

1.50 

29 

1.41  -- 

2.17 

1.60 

1.96 

5.96 

2.12 

1.54 

1.13 

1.28 

0.84 

30 

1.35  -- 

2.97 

1.47 

1.79 

5.88 

1.96 

’.52 

0.91 

1.42 

0.39 

31 

2.99 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

WAN 

1.75 

0.92 

1.51 

1.48 

2.33 

2.79 

4.37 

1.55 

1.37 

1.25 

1.26 

MAX 

3.30 

1.66 

2.99 

2.69 

5.37 

5.96 

6.05 

2.57 

1.89 

2.25 

2.23 

HIN 

1.02 

0.12 

0.64 

0.64 

0.99 

1.75 

1.85 

1.09 

0.51 

0.33 

0.39 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

51 

30 

THE  TOTAL  HUFBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  363 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.80. 

HIGHEST  STAGE  WAS  6.05  AT  8:00  A.M.  ON  JUL  15. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  0.51  ON  DEC  22. 


DEC 

0.27 

0.48 

0.25 

0.07 

0.40 

0.62 

2.27 

4.00 

2.24 

1.34 

1.38 

1.08 

0.65 

0.63 

0.87 

0.28 

0.19 

0.27 

0.45 

0.24 

0.24 

-0.24 

-0.39 


•0.25 

-0.08 

0.14 

0.65 

3.45 

3.18 


0.85 

4.00 

-0.39 

29 
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UABPL  SORROU  PIT  (IS)  AT  LCICR  CRAW  8AVOU  (LA.) 

LOCakTION.  LAT.  50-04-26,  LONG.  91-57-25.  ON  PiLiNG  AT  LEVEE  STATION  5907*00  IN  LANE  0AUTER1VE, 
JUST  WEST  Of  GRAND  BAYOU.  (STA.  58700120.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1956  TO  1945.  DAILY.  JAN.  2,  19U  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  8.6  FEET  FROM  JUNE  6  TO  8.  1955.  LOUEST,  MINUS  0.50  FOOT  ON  NOV.  5,  1966. 


DAILY  EIGHT  A.M.  SUtX  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVO  (1976  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

1.88 

1.56 

1.17 

2.15 

1.34 

1.87 

4.31 

2.52 

1.57 

1.17 

1.20 

2 

1.87 

1.60 

1.32 

2.38 

1.13 

2.09 

4.27 

2.58 

1.48 

1.48 

1.36 

3 

1.82 

1.70 

1.65 

2.40 

1.54 

2.23 

4.21 

2.38 

1.32 

1.50 

1.00 

4 

1.55 

1.09 

1.99 

2.44 

1.74 

2.22 

4.31 

2.16 

1.21 

1.43 

0.96 

5 

1.57 

1.00 

2.10 

2.10 

2.24 

2.24 

4.38 

1.88 

1.46 

1.40 

1.14 

6 

1.83 

0.95 

1.40 

1.66 

2.02 

2.80 

4.32 

1.60 

1.76 

1.58 

1.35 

7 

1.915 

0.70 

1.00 

1.57 

1.69 

2.57 

4.32 

1.30 

1.95 

1.64 

1.46 

8 

1.93 

0.42 

0.76 

1.47 

1.52 

2.75 

4.23 

1.34 

1.97 

1.37 

1.86 

9 

1.47 

0.26 

0.72 

1.59 

1.86 

2.65 

4.08 

1.15 

1.94 

1.08 

1.70 

10 

1.34 

0.25 

0.70 

1.25 

1.82 

2.37 

3.83 

1.17 

1.87 

1.21 

1.43 

11 

1.72 

0.69 

0.87 

0.73 

1.28 

2.26 

3.70 

1.21 

1.82 

1.36 

1.43 

12 

1.70 

0.94 

1.01 

0.93 

1.25 

2.27 

3.55 

1.20 

1.78 

1.58 

1.46 

13 

1.57 

1.25 

1.08 

1.19 

1.40 

2.27 

3.37 

1.26 

1.80 

1.67 

1.55 

14 

1.50 

1.55 

1.33 

1.35 

1.73 

2.24 

3.70 

1.35 

1.90 

1.60 

1.69 

15 

1.51 

1.68 

1.55 

1.51 

1.70 

3.17 

3.91 

1.37 

1.77 

1.72 

2.19 

16 

1.29 

1.62 

1.55 

1.29 

1.54 

3.07 

3.80 

1.40 

1.38 

2.04 

1.98 

17 

1.10 

1.22 

1.69 

1.47 

1.83 

2.80 

3.88 

1.47 

1.21 

2.15 

1.31 

18 

1.24 

0.91 

1.77 

1.43 

2.15 

2.57 

3.85 

1.50 

1.26 

1.70 

1.23 

19 

1.99 

0.80 

1.54 

1.42 

3.12 

2.34 

3.68 

1.43 

1.40 

0.99 

1.15 

20 

2.17 

1.07 

1.63 

1.14 

3.25 

2.05 

3.63 

1.35 

1.53 

0.47 

1.07 

21 

1.99 

1.57 

1.75 

0.85 

3.18 

1.78 

3.58 

1.43 

1.56 

0.41 

1.01 

22 

1.84 

1.10 

1.55 

0.99 

3.14 

1.92 

3.45 

1.60 

1.55 

0.81 

1.04 

23 

1.74 

0.57 

1.33 

1.21 

3.10 

2.04 

3.24 

1.86 

1.36 

0.98 

1.15  F 

24 

1.76 

0.50 

1.30 

1.42 

2.95 

2.10 

3.26 

1.94 

0.91 

1.13 

0.79 

25 

1.59 

0.45 

1.40 

1.57 

2.83 

2.17 

3.03 

1.84 

0.61 

1.13 

1.00 

26 

1.44 

0.70 

1.77 

1.62 

2.81 

2.19 

2.81 

1.74 

0.76 

1.14 

1.20  F 

27 

1.25 

1.05 

1.73 

1.57 

2.58 

2.39 

2.58 

1.63 

0.97 

1.16 

1.37 

28 

1.22 

1.31 

1.85 

1.67 

2.27 

3.36 

2.34 

1.53 

1.14 

1.23 

1.54 

29 

1.46  ■ 

2.18 

1.71 

1.93 

4.19 

2.13 

1.54 

1.18 

1.36 

0.95 

30 

1.40  - 

2.57 

1.57 

1.82 

4.50 

2.00 

1.54 

1.02 

1.50 

0.48 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

1.61 

1.01 

1.50 

1.52 

2.08 

2.51 

3.54 

1.60 

1.45 

1.33 

1.30 

MAX 

2.17 

1.70 

2.57 

2.44 

3.25 

4.30 

4.38 

2.58 

1.97 

2.15 

2.19 

MIN 

1.10 

0.25 

0.70 

0.73 

1.13 

1.78 

1.90 

1.15 

0.61 

0.41 

0.48 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  WJMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  565 

f«NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.69. 

HIGHEST  STAGE  UAS  4.48  AT  4:50  P.M.  ON  JUL  4. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  UAS  MINUS  0.21  ON  DEC  22  AND  LATER  DATETS). 


DEC 

0.55 

0.55 

0.42 

0.14 

0.45 

0.59 

1.49 

2.09 

1.80 

1.56 

1.M 

1.17 

0.75 

0.63 

0.86 

0.43 

0.25 

0.35 

0.60 

0.34 

0.36 

-0.02 

-0.21 


-0.15 

-0.03 

0.19 

0.49 

1.47 

2.23 


0.70 

2.23 

-0.21 

29 


DAILY  STAGE  FM  1989 


137 


BAYOU  BOEUF  NEAR  WOODWORTH,  LA. 

LOCATION.  LAT.  31-12-08,  LONG.  92-30-38.  ON  U.  S.  HIGHWAY  16S  BRIDGE,  3.8  NILES  NORTH  OF  WOXWORTH,  LA. 
(STA.  6125015.) 

GAGE.  MJTCMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  DAILY,  MAY  A,  1939  TO  JUNE  30,  1942,  AND  SEP.  27,  1962  TO  DATE. 

INTERMITTENTLY,  1942  TO  1957. 

EXTREMES.  HIGHEST,  72.4  FEET  (FROM  WATERMARX)  IN  MAY  1953.  LOWEST,  59.59  FEET  ON  JUNE  17,  1970, 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

65.71 

63.82 

63.91 

63.39 

63.28 

62.89 

62.64 

62.84 

2 

65.76 

63.89 

62.82 

62.86 

63.18 

62.90 

62.66 

62.80 

3 

65.60 

64.00 

63.76 

62.56 

63.04 

62.89 

62.64 

62.75 

4 

65.57 

64.19 

63.77 

62.49 

62.92 

62.89 

62.63 

62.70 

5 

64.54 

64.06 

63.74 

65.17 

62.81 

62.89 

62.64 

62.69 

6 

63.80 

64.15 

63.34 

64.78 

62.74 

62.89 

62.67 

62.70 

7 

63.42 

64.36 

62.81 

63.84 

63.80 

62.98 

62.80 

63.23 

8 

63.67 

64.51 

62.67 

63.27 

63.20 

62.97 

62.84 

64.11 

9 

63.88 

64.72 

62.74 

63.44 

62.95 

63.50 

62.96 

62.81 

63.54 

10 

64.75 

64.49 

62.61 

63.66 

62.77 

63.11 

62.95 

62.78 

63.24 

11 

64.82 

64.16 

63.45 

63.85 

62.82 

63.10 

62.94 

62.76 

63.10 

12 

65.46 

63.99 

63.09 

63.57 

62.65 

62.91 

62.44 

62.95 

62.74 

62.95 

13 

66.65 

63.65 

63.43 

62.57 

62.82 

62.39 

62.94 

62.73 

62.87 

14 

66.87 

63.01 

63.45 

62.96 

62.34 

62.95 

62.66 

62.82 

15 

66.94 

62.89 

63.13 

62.28 

62.95 

62.78 

62.80 

16 

67.07 

62.91 

63.65 

62.27 

63.01 

62.52 

62.73 

17 

66.32 

62.88 

65.97 

62.28 

63.03 

62.73 

62.70 

18 

65.27 

62.81 

67.47 

62.27 

63.00 

62.67 

62.72 

19 

66.39 

62.71 

62.35 

62.99 

62.66 

62.94 

20 

66.79 

62.32 

62.97 

62.66 

62.95 

21 

67.03 

62.33 

62.97 

62.64 

62.87 

22 

66.72 

62.63 

62.26 

63.00 

62.69 

62.77 

23 

65.57 

62.57 

62.97 

62.24 

62.99 

63.16 

62.68 

24 

64.76 

62.57 

62.85 

62.23 

62.98 

63.09 

62.67 

25 

64.42 

62.38 

62.77 

62.49 

62.99 

62.95 

62.72 

26 

64.34 

62.31 

62.63 

62.41 

62.70 

62.90 

62.77 

27 

64.36 

62.18 

63.85 

62.35 

62.60 

62.94 

62-.81 

28 

64.03 

62.21 

68.07 

62.28 

62.55 

63.15 

62.83 

29 

63.91 

62.33 

69.53 

63.30 

62.82 

62.52 

63.17 

62.91 

30 

63.88 

62.31 

63.42 

62.72 

62.49 

62.93 

62.98 

62.94 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

65.24 

64.15 

63.23 

62.90 

63.65 

63.93 

63.35 

62.53 

62.88 

62.80 

62.91 

MAX 

67.07 

64.72 

63.91 

63.85 

67.47 

69.53 

63.42 

63.28 

63.03 

65.17 

64.11 

MIN 

63.42 

63.65 

62.61 

62.18 

62.49 

62,63 

63.30 

62.23 

62.49 

62.63 

62.67 

DAYS 

31 

13 

12 

22 

18 

13 

3 

26 

0 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  230 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  63.37. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  69.53  ON  JUN  29. 
LOWEST  STAGE  WAS  62.12  ON  APR  27. 
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BAYOU  BOEUF  NEAR  LANOURIE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  3109-10,  LONG.  92-25-51.  DONNSIREAH  Of  ROBERTSON  ROAD  BRIDGE,  0.7  NILE  ABOVE 
JUNCTION  WITH  BAYOU  LANOURIE  AND  TWO  NILES  NORTHWEST  OF  LANOURIE,  LA.  (STA.  612B015.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

general  information,  from  193/  TO  1938  GAGE  WAS  KNOWN  AS  BAYOU  BOEUF  AT  HIGHWAY  BRIDGE  1/2  NILE 
ABOVE  BAYOU  LANOURIE,  AND  IN  1939  AS  BAYOU  BOEUF,  3/4  NILE  ABOVE  BAYOU  LANOURIE. 

RECORDS  AVAILABLE.  OCT  12,  1937  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  72.4  FEET  ON  MAY  18  AND  19,  1953.  LOWEST,  59.2  FEET  FROM  SEPT.  5  TO  11,  1939. 
DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

64.89 

63.19 

63.84 

65.02 

62.67 

62.82 

69.01 

63.01 

62.43 

62.85 

62.46 

62.66 

2 

64.68 

63.01 

64.04 

64.51 

62.52 

62.80 

69.04 

62.86 

62.36 

62.84 

62.50 

62.60 

3 

64.30 

62.92 

64.40 

64.06 

62.41 

63.59 

69.49 

62.72 

62.25 

62.83 

62.51 

62.59 

4 

63.90 

62.86 

64.12 

63.58 

62.37 

63.72 

69.51 

62.61 

62.17 

62.64 

62.50 

62.57 

5 

63.52 

62.80 

64.10 

63.38 

63.40 

63.48 

69.37 

62.52 

62.10 

62.85 

62.50 

62.54 

6 

63.27 

62.83 

63.63 

63.40 

63.22 

63.29 

69.13 

62.46 

62.03 

62.86 

62.50 

62.52 

7 

63.03 

62.90 

63.29 

63.31 

63.01 

62.93 

69.01 

62.42 

61.95 

62.88 

62.59 

62.98 

8 

62.99 

62.88 

63.10 

63.18 

62.78 

63.29 

68.71 

62.41 

61.89 

62.90 

62.62 

63.28 

9 

63.33 

62.80 

63.11 

63.12 

62.60 

63.10 

68.45 

62.38 

61.94 

62.89 

62.61 

63.14 

10 

63.81 

62.76 

63.20 

63.08 

62.54 

62.80 

68.13 

62.36 

62.01 

62.88 

62.59 

62.97 

11 

63.70 

62.73 

63.08 

63.01 

62.50 

62.83 

67.81 

62.32 

62.04 

62.87 

62.57 

62.78 

12 

64.79 

62.70 

62.94 

62.95 

62.41 

62.74 

67.43 

62.27 

62.02 

62.86 

62.56 

62.69 

13 

65.10 

62.71 

62.86 

62.69 

62.32 

62.61 

66.95 

62.23 

61.99 

62.85 

62.55 

62.63 

14 

65.06 

62.74 

62.82 

62.80 

62.90 

62.55 

66.48 

62.20 

61.97 

62.85 

62.53 

62.60 

15 

64.61 

62.73 

62.76 

62.68 

62.81 

64.28 

66.29 

62.18 

61.95 

62.84 

62.60 

62.60 

16 

64.20 

62.72 

62.72 

62.60 

63.10 

63.95 

65.81 

62.16 

61.93 

62.84 

62.56 

62.59 

17 

63.79 

62.71 

62.67 

62.58 

64.41 

63.34 

65.42 

62.14 

61.91 

62.94 

62.53 

62.59 

18 

63.50 

62.70 

62.62 

62.56 

66.79 

62.98 

65.18 

62.12 

61.88 

62.91 

62.52 

62.58 

19 

64.72 

62.69 

62.58 

62.54 

68.29 

62.70 

64.79 

62.20 

61.86 

62.89 

62.51 

62  72 

20 

64.55 

62.68 

62.56 

62.53 

68.06 

62.58 

64.51 

62.15 

63.10 

62.87 

62.50 

62.68 

21 

64.36 

66.01 

63.40 

62.51 

68.00 

62.54 

64.19 

62.13 

63.21 

62.85 

62.49 

62.66 

22 

63.92 

66.19 

64.31 

62.50 

68.10 

62.52 

63.81 

62.07 

63.11 

62.86 

62.48 

62.62 

23 

63.47 

66.04 

64.15 

62.49 

67.80 

62.48 

63.50 

62.02 

62.92 

62.89 

62.80 

62.58 

24 

63.12 

65.90 

63.79 

62.46 

67.38 

62.49 

63.45 

62.10 

62.80 

62.84 

62.75 

62.56 

25 

63.07 

65.67 

63.44 

62.29 

66.85 

62.50 

63.40 

62.15 

62.80 

62.71 

62.70 

62.56 

26 

63.02 

65.32 

63.22 

62.20 

66.18 

62.51 

63.38 

62.19 

62, 6  J 

62.60 

62.66 

62.58 

27 

63.01 

64.93 

64.18 

62.10 

65.53 

63.02 

63.23 

62.17 

62.80 

62.51 

62.72 

62.60 

28 

62.99 

64.34 

64.31 

62.11 

64.69 

66.39 

63.17 

62.11 

62.80 

62.46 

62.82 

62.62 

29 

63.01 

65.10 

62.15 

63.87 

67.68 

63.12 

62.38 

62.82 

62.41 

62.77 

62.66 

30 

63. H 

AX  9A 

66.00 

AX  Xi 

62.16 

63.36 

At  19 

69.08 

63.08 

At  fU 

62.45 

A9  AO 

62.86 

62-38 

62.72 

62.69 

A5  71 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

63.81 

63.59 

63.61 

62.89 

64.39 

63.45 

66.06 

62.32 

62.36 

62.78 

62.59 

62.68 

MAX 

65.10 

66.19 

66.00 

65.02 

68.29 

69.08 

69.51 

63.01 

63.21 

62.94 

62.82 

63.28 

MIN 

62.99 

62.68 

62.56 

62.10 

62.32 

62.48 

63.04 

62.02 

61.86 

62.38 

62.46 

62.52 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  63.38. 

HIGHEST  STAGE  WAS  69.54  AT  4:00  P.M.  ON  JUL  3. 
LOWEST  STAGE  WAS  61.86  ON  SEP  19. 
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BAYOU  BOEUF  NEAR  LECOHPTE,  LA. 

LOariON.  LAT.  31-06-48.  LONG.  92-25-52.  ABOUT  3.8  MILES  ABOVE  HIGMUAY  112,  3.2  MILES  NORTHWEST 
OF  LECOMPTE,  LA.  <STA.  6140015.) 

GAIK.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  JUNE  28,  1948  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  71.8  FEET  ON  MAY  18  AND  19,  1953.  LOWEST,  BELOW  59  FEET,  ON  AUG.  16  AND  17, 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR  APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

1 

64.40 

63.20 

63.70  64.50 

62.70 

62.80 

68.60 

62.80 

62.40 

62.90 

62.70 

2 

64.10 

63.10 

63.70  64.10 

62.70 

62.80 

68.50 

62.70 

62.40 

62.90 

62.70 

3 

64.00 

63.00 

64.10  63.80 

62.60 

63.50 

68.80 

62.60 

62.30 

62.90 

62.65 

4 

63.80 

63.00 

63.90  63.60 

62.40 

63.70 

68.90 

62.50 

62.20 

62.90 

62.60 

5 

63.50 

63.00 

63.80  63.30 

63.30 

63.40 

68.60 

62.50 

62.10 

62.90 

62.60 

62.60 

6 

63.20 

63.00 

63.60  63.40 

63.30 

63.20 

68.40 

62.30 

62.00 

62.90 

62.60 

62.60 

7 

63.10 

63.00 

63.30  63.30 

63.00 

63.10 

68.30 

62.20 

62.00 

62.90 

62.70 

62.60 

8 

63.00 

63.00 

63.10  63.20 

62.80 

63.20 

68.00 

62.30 

62.00 

62.90 

62.70 

63.20 

9 

63.00 

62.90 

63.30  63.20 

62.70 

63.20 

67.60 

62.30 

62.00 

62.90 

62.70 

63.10 

10 

63.60 

62.80 

63.25  63.10 

62.60 

63.00 

67.30 

62.30 

62.00 

62.90 

62.70 

62.90 

11 

63.60 

62.80 

63.10  63.10 

62.60 

63. <X) 

67.00 

62.30 

62.00 

62.90 

62.60 

62.80 

12 

64.30 

62.70 

63.00  63.00 

62.60 

62.80 

66.60 

62.30 

62.00 

62.80 

62.60 

62.80 

13 

64.60 

62.70 

62.90  63.00 

62.50 

62.80 

66.20 

62.30 

62.00 

62.80 

62.60 

62.70 

14 

64.60 

62.70 

62.90  62.80 

62.90 

62.70 

65.70 

62.20 

62.00 

62.80 

62.60 

62.70 

15 

64.20 

62.80 

62.90  62.80 

62.90 

63.90 

65.30 

62.10 

62.00 

62.80 

62.65 

62.70 

16 

64.00 

62.80 

62.80  62.70 

63.10 

63.80 

64.80 

62.10 

62.00 

62.80 

62.60 

62.65 

17 

63.60 

62.80 

62.70  62.60 

64.10 

63.40 

64.50 

62.10 

61.90 

63.00 

62.60 

62.60 

18 

63.50 

62.80 

62.70  62.60 

65.50 

63.00 

64.20 

62.00 

61.90 

63.00 

62.60 

62.60 

19 

64.30 

62.80 

62.70  62.70 

67.90 

62.80 

64.00 

62.20 

62.90 

63.00 

62.60 

62.70 

20 

64.10 

62.80 

62.70  62.60 

67.60 

62.70 

63.80 

62.10 

63.20 

63.00 

62.60 

62.80 

21 

64.00 

65.20 

63.40  62.60 

67.60 

62.50 

63.60 

62.10 

63.30 

63.00 

62.60 

62.70 

22 

63.70 

65.50 

64.00  62.60 

67.70 

62.50 

63.40 

62.00 

63.00 

62.60 

62.70 

23 

63.40 

65.30 

63.90  62.60 

67.20 

62.60 

63.20 

62.00 

62.90 

62.90 

62.70 

24 

63.20 

65.10 

63.70  62.50 

66.70 

62.70 

63.00 

62.00 

62.90 

62.90 

62.70 

25 

63.00 

64.90 

63.40  62.50 

66.30 

62.60 

62.90 

62.00 

62.80 

62.80 

62.70 

26 

63.00 

64.70 

63.20  62.30 

65.80 

62.50 

62.90 

62.10 

62.80 

62.70 

62.70 

27 

63.00 

64.40 

63.90  62.20 

65.00 

62.90 

62.90 

62.10 

62.80 

62.80 

62.70 

28 

63.00 

64.00 

64.00  62.20 

64.40 

65.50 

62.80 

62.10 

62.80 

62.90 

62.70 

29 

62.90 

64.40  62.20 

63.70 

66.90 

62.70 

62.20 

62.80 

62.90 

62.70 

30 

62.90 

65.40  62.30 

63.30 

68.60 

62.70 

62.40 

62.90 

62.80 

62.70 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

63.61 

63.46 

63.50  62.91 

64.21 

63.40 

.5.42 

62.25 

62.41 

62.90 

62.69 

62.72 

MAX 

64.60 

65.50 

65.40  64.50 

67.90 

68.60 

68.90 

62.80 

63.30 

63.00 

62.90 

63.20 

MIN 

62.90 

62.70 

62.70  62.20 

62.40 

62.50 

62.70 

62.00 

61.90 

62.80 

62.60 

62.60 

DAYS 

31 

28 

31  30 

31 

30 

31 

31 

30 

21 

26 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  351 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  63.31. 

HIGHEST  STAGE  HAS  68.90  OH  JUL  3  AND  LATER  DATE(s>. 
LOWEST  STAGE  HAS  61.90  ON  SEP  17  AND  LATER  DATE(S), 


HO 

DAIir  STAGE  fOB  1989 

SAYOUS  RAPIDES,  SOEUF  AND  COCOORIE  DIVERSION  CHANNEL  NEAR  LONEPINE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-59-07,  LONG.  92-18-32.  ON  HIGHWAY  181  BRIDGE,  2.4  NILES  NORTH  Of  LONEPINE,  LA. 
(STA.  6152016.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE-WEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1949,  AND  1953  TO  1956.  DAILY,  OCT.  25,  1956  TO  DATE. 
EXTREMES.  HIGHEST,  60.90  FEET  IN  1953.  LOWEST.  CHANNEL  DRY  ON  JULY  17,  1958,  AND  LATER  OATES. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

50.58 

42.40 

46.48 

50.09  f 

39.67 

41.41 

55.08 

40.00 

40.78 

39.85 

2 

49.24 

41.80 

46.20 

48.79 

40.06  F 

41.02 

55.38 

39.93 

40.80 

39.72 

3 

48.10 

41.13 

48.51 

47.29 

39.62 

45.33 

55.63 

39.63 

40.70 

39.64 

4 

47.01 

40.88 

47.60 

45.55 

39.60 

46.39 

55.78 

39.54 

40.65 

39.60 

5 

45.23 

40.63 

46.94 

43.46 

44.42 

45.30 

55.72 

F 

39.02 

40.62 

6 

43.44 

40.78 

45.72 

43.32 

43.90 

43.40 

55.68 

40.55  F 

39.25 

7 

42.23 

41.19 

43.69 

43.22 

42.42 

41.75 

55.70 

F 

39.15 

40.52 

8 

42.22 

40.99 

42.48 

42.51 

40.88 

45.22 

55.60 

40.51 

9 

46.45 

40.74 

42.83 

42.22 

39.96 

42.98 

55.40 

40.45 

10 

48.05 

40.53 

43.00 

41.87 

39.72 

41.28 

55.13 

40.46 

11 

46.99 

40.30 

42.21 

41 .61 

39.68 

47.50 

54.70 

F 

39.03 

40.40 

12 

48.40 

40.20 

41.38 

41 .30 

39.52 

41.10 

53.92 

40.35 

F 

40.19 

13 

52.30 

40.36 

40.88 

41.00 

39.50 

40.48 

53.02 

40.32  F 

39.46 

39.90 

14 

51.49 

40.23 

40.65 

40.50 

39.80 

40.70 

52.35 

F 

39.20 

40.33 

39.81 

15 

49.99 

40.30 

40.60 

39.98 

40.75 

48.86 

51.65 

40.38 

39.78 

16 

48.37 

40.34 

40.37 

39.84 

42.04 

47,46 

50.94 

40.35 

39.73 

17 

46.45 

40.26 

40.06 

39.72 

54.09 

44.79 

50.08 

40.58 

18 

45.00 

40.18 

39.88 

39.60 

55.05 

42.10 

49.07 

F 

39.55  F 

38.88 

40.58 

F 

39.60 

19 

51.99 

40.13 

39.87 

39.54 

40.79 

47.85 

f 

39.60 

40.52 

39.87 

20 

50.47 

40.10 

39.80 

39.53 

40.30 

46.68 

42.17 

40.55  F 

39,37 

40.09 

21 

48.66 

52.10 

46.40 

F  39.50 

39.90 

45.37 

F 

38.05 

42.88 

40.59 

40.03 

22 

46.80 

51.92 

51.20 

f 

55.67 

39.62 

43.77 

41.52 

40.62  F 

39.52 

23 

44.95 

51.24 

48.72 

55.40 

39.59 

42.59 

40.71 

40.63 

40.32 

24 

43.00 

50.85 

46.65 

F  39.25 

55.03 

39.83 

41.60 

40.60 

41.60 

40.39 

25 

42.10 

50.54 

44.58 

54.37 

39.50 

41.04 

40.54 

41.60 

40.05 

26 

42.36 

50.12 

43.03 

53.18 

39.40 

41.08 

40.58 

40.79 

39.85  f 

39.64 

27 

42.53 

49.48 

48.75 

51 .85 

40.15 

40.64 

40.53 

39.88 

28 

42.96 

48.34 

48.44 

50.53 

52.90 

40.29 

40.00 

F 

39.05 

40.60 

40.62 

40.01 

40.38 

44.18 

55.18 

39.02 

39.90 

40.74  F 

40.12 

31 

42.37 

51.19 

40.17 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 

MEAN 

46.33 

43.50 

44.78 

42.26 

45.40 

43.61 

49.09 

39.34 

40.53 

40.56 

39.88 

39.82 

MAX 

52.30 

52.10 

52.20 

50.09 

55.67 

55.18 

55.78 

40.00 

42.88 

41.60 

40.39 

40.19 

MIN 

42.10 

40.10 

39.80 

39.25 

39.50 

39.40 

39.90 

38.05 

38.88 

39.02 

39.25 

39.60 

DAYS 

31 

28 

31 

22 

28 

30 

31 

9 

15 

27 

12 

14 

the  total  number  of  DAYS 
F»NOT  AT  STATED  TIME 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

278 

THE  MEAN  STAGE 

FOR  THE  YEAR  WAS  43.77. 

HIGHEST 

STAGE 

(FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS 

56.10  AT 

8:00  P.M. 

ON  MAY  18. 

LOWEST  STAGE  WAS  38.05  ON  AUG  21. 


DAILY  STASE  FOR  1989 


HI 


BAYOUS  R/U>!DES,  80EUF  ANO  COCOORIE  DIVERSION  CHANNEL  EAST  OF  LONEPIHE,  LA 

location.  LAT.  30-57-10,  LONG.  92-16-50.  1000  FEET  SOOTH  OF  HIGHWAY  115  ANO  INTERSTATE  10  BRIDGES 
ABOUT  TWO  MILE  EAST  OF  LONEPINE,  LA.  (STA.  6153516.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  20,  1985  TO  DATE. 

EXTREIKS.  HIGHEST,  59.28  FEET  ON  JUL.  4,  1989.  LOWEST,  NOT  DETERMINED. 


DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  HGVD  (1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

46.22 

41.89 

46.12 

49.51 

37.25 

45.36 

58.73 

47.73 

2 

46.22 

41.30 

45.21 

48.23 

44.52 

59.04 

47.72 

37.76 

3 

46.23 

40.50 

47.97 

46.71 

49.07 

59.04 

47.72 

37.73 

4 

46.23 

40.41 

47.12 

44.96 

50.12 

59.25 

47.71 

37.66 

5 

46.23 

39.91 

46.48 

42.85 

49.24 

59.09 

47.71 

37.66 

6 

46.23 

39.89 

45.32 

42.58 

47.65 

59.05 

47.71 

37.56 

7 

46.23 

39.95 

42.23 

40.75 

45.63 

58.97 

47.71 

37.56 

8 

46.22 

40.00 

41.89 

40.00 

37.79 

50.00 

58.98 

47.71 

37.56 

39.25 

9 

46.22 

40.01 

42.10 

39.66 

37.27 

47.21 

58.75 

47.71 

37.56 

38.63 

10 

46.22 

40.01 

42.37 

39.29 

37.27 

45.36 

58.48 

47.71 

37.56 

38.28 

11 

46.22 

39.40 

41.61 

38.99 

37.27 

52.50 

58.09 

47.71 

37.24 

12 

46.23 

39.30 

41.01 

38.94 

37.26 

45.35 

57.41 

47.71 

37.23 

13 

46.23 

39.42 

40.96 

38.86 

37.26 

44.26 

57.42 

47.71 

37.23 

14 

46.23 

39.28 

40.93 

38.72 

37.26 

43.92 

57.41 

47.71 

37.26 

15 

46.22 

39.28 

40.91 

37.29 

53.09 

57.42 

37.26 

16 

46.23 

39.39 

40.90 

37.28 

51.49 

57.42 

37.47 

37.27 

17 

46.23 

39.29 

40.88 

37.28 

48.86 

57.42 

37.50 

37.26 

18 

U.21 

39.29 

40.82 

37.27 

45.97 

55.85 

37.53 

37.26 

19 

51.85 

39.28 

40.80 

37.27 

53.40 

44.35 

55.44 

37.69 

37.56 

37.26 

20 

50.16 

39.27 

40.75 

37.27 

53.27 

43.72 

54.68 

38.53 

37.57 

37.26 

21 

48.37 

51.16 

46.43 

37.26 

53.07 

43.70 

53.40 

37.00 

37. U 

37.57 

37.26 

22 

46.54 

51.27 

51.05 

37.26 

52.77 

43.69 

51.78 

37.56 

37.27 

23 

44.82 

50.57 

48.46 

37.26 

52.37 

43.68 

50.59 

37.56 

37.28 

24 

42.81 

50.14 

46.28 

37.25 

51.96 

43.68 

49.49 

37.56 

37.31 

25 

41.59 

49.84 

44.17 

37.25 

51.37 

43.68 

48.75 

37.56 

37.27 

26 

41.15 

49.45 

42.49 

37.25 

50.42 

44.24 

48.74 

37.54 

37.26 

27 

41.05 

48.86 

48.37 

37.25 

49.47 

56.25 

48.30 

37.50 

28 

40.61 

47.83 

48.01 

37.25 

48.16 

57.50 

47.91 

37.47 

29 

40.45 

46.85 

37.25 

47.93 

58.55 

47.73 

37.46 

30 

40.20 

51.60 

47.93 

58.28 

47.73 

37.44 

31 

40.19 

50.66 

46.49 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

45.16 

42.72 

44.54 

39.62 

45.58 

48.03 

54.84 

47.00 

37.89 

37.56 

37.49 

MAX 

51.85 

51.27 

51.60 

49.51 

53.40 

58.55 

59.25 

47.73 

38.53 

37.76 

39.25 

MIN 

40.19 

39.27 

40.75 

37.25 

37.25 

43.68 

47.73 

37.00 

37.44 

37.44 

37.23 

DAYS 

31 

28 

31 

29 

21 

SO 

31 

15 

3 

24 

0 

19 

THE  TOTAL  IftJMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  262 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  44.49. 

HIGHEST  STAGE  WAS  59.28  AT  5:00  A.M.  ON  JUL  4. 
LOWEST  STAGE  WAS  37.00  ON  AUG  21. 


142 

DAILY  STAGE  FM  1989 

BAYCAJS  RAPIDES,  BOEUF  AND  COCOORIE  DIVERSION  CHANNEL  NEAR  EOLA,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-53-44,  LONG.  92-13-47.  ON  BRIDGE,  350  FEET  BELOW  RAILROAD  BRIDGE 
(NEAR  INTERSTATE  10)  AND  1.5  NILES  SOUTHWEST  OF  EOLA,  LA.  (STA.  6156012A.) 

GAGE.  WTOHATIC  RECORDER  AW)  WIRE-WEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  24,  1958  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  (FRON  INCONPLETE  RECORD)  47.61  FEET  ON  JAN.  3,  1983.  LOWEST,  27.27  FEET  ON 
AUG.  4,  1987  AND  LATER  0ATE($). 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVO  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

41.29 

33.02 

40.47  F 

28.45 

33.30 

44.21 

30.37 

31.08 

29.30 

2 

39.79 

32.53 

39.32 

30.09 

32.28 

44.35 

30.17 

31.10 

29.49 

3 

38.55 

31.75 

37.92 

29.32 

36.29 

44.39 

29.74 

31.08 

29.29 

4 

37.55 

31.38 

36.35 

28.70 

37.24 

44.50 

29.29 

31.02 

29.14 

5 

36.05 

31.08 

34.45 

35.18 

37.28 

44.47 

28.95  F 

28.11 

30.99 

28.98 

6 

34.23 

31.15  F 

36.35 

33.84 

34.34 

35.65 

44.63  F 

28.72 

30.88  F 

28.35 

28.90 

7 

32.97 

31.85 

34.60 

33.95 

32.95 

33.45 

44.62  F 

28.48 

30.87 

29.25 

30.85 

8 

32.69 

31.73 

33.30 

33.28 

31.35 

37.88 

44.72 

28.87 

30.87 

29.28 

34.20 

9 

36.70 

31.55 

33.26 

32.94 

30.27 

35.15 

44.68 

28.73 

30.82 

29.28 

33.11 

10 

39.85 

31.07 

33.61 

32.58 

29.73 

33.09 

44.61 

30.79 

29.17 

31.90 

11 

38.00 

30.75 

33.01 

32.35 

29.56 

40.13 

44.50 

F 

28.16 

30.78 

29.05 

31.04 

12 

38.52 

30.63 

32.01 

32.03 

29.30 

33.70 

44.30 

30.70 

28.93 

30.68 

13 

41.90 

30.82 

31.41 

31.70 

29.07 

31.88 

44.04 

30.65 

28.88 

30.11 

14 

42.30 

30.45 

31.05 

31.22 

28.60 

31.00 

43.68  F 

28.42 

30.67 

28.85 

29.77 

15 

40.75 

30.53 

30.92 

30.30 

31.20 

40.59 

43.10 

30.70 

28.62 

29.49 

16 

39.12 

30.56 

30.72 

30.08 

32.78 

38.82 

42.28 

30.70 

28.98 

29.47 

17 

37.25 

30.57 

30.18 

29.76 

43.08 

36.38 

41.27 

30.95 

29.20 

29.28 

18 

35.29 

30.57 

29.84 

29.60 

43.65 

33.60 

40.22  F 

28.75  F 

28.11 

31.05 

28.87 

29.15 

19 

42.41 

30.40 

29.78 

29.42 

44.93 

31.83 

39.12 

30.28  F 

28.80 

30.97 

28.80 

29.40 

20 

41.21 

30.28 

29.75 

29.47 

44.99 

30.80 

38.00  F 

28.78 

32.40 

31.02 

28.78 

30.00 

21 

39.70 

41.33 

37.50 

44.95 

29.87 

36.80  F 

28.32 

33.35 

30.95 

28.75 

30.00 

22 

37.75 

41.87 

41.61 

44.90 

29.63 

35.29 

32.52 

30.93 

28.70 

29.87 

23 

35.95 

E 

41.15 

39.70 

44.78 

29.48 

34.04 

31.20 

30.97 

30.41 

29.87 

24 

40.73 

37.61 

F  28.75 

44.62 

30.20 

32.97 

31.00 

30.93 

30.69 

29.86 

25 

E 

40.45 

35.65 

28.78 

44.44 

29.87 

32.15 

29.22 

30.89 

30.93 

30.31 

29.40 

26 

E 

40.13 

34.05 

28.59 

44.14 

29.31 

31.92 

30.82 

30.01 

29.85 

29.05 

27 

39.53 

38.84 

43.60 

31.15 

31.40 

30.82 

28.87 

29.79 

29.20 

28 

38.97 

42.49 

42.10 

30.81  F 

28.17 

30.89 

29.88 

29.30 

29 

-■ 

38.35 

39.68 

43.68 

30.41 

28.80 

30.87 

30.49 

29.67 

30 

-• 

42.42 

36.50 

44.29 

30.15 

28.97 

30.99  F 

28.04 

30.37 

30.22 

31 

41.73 

34.63 

30.51 

THE 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

HEAN 

38.00 

33.62 

34.85 

32.48 

36.52 

34.66 

39.42 

29.04 

30.60 

30.69 

29.34 

30.03 

MAX 

42.41 

41.87 

42.42 

40.47 

44.99 

44.29 

44.72 

30.37 

33.35 

31.10 

30.69 

34.20 

HIN 

32.19 

30.28 

29.75 

28.59 

28.45 

29.31 

30.15 

28.17 

28.11 

28.04 

28.35 

28.90 

DAYS 

24 

27 

26 

23 

31 

30 

31 

19 

15 

28 

25 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

310 

E*ESTIHATEO  F=HOT  AT  STATED  TINE 
THE  NEAR  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  33.56. 

HIGHEST  STAGE  WAS  45.22  AT  2:00  P.N.  ON  NAY  18. 
LOWEST  STAGE  WAS  28.04  ON  OCT  30. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 


Hi 


BAYOUS  RAPIDES,  BOEUF  AW>  COCXRIE  DIVERSION  CHANNEL  AT  MILBURN,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-51-58,  LONG.  92-13-52.  ON  HIGHWAY  106  BRIDGE  (NEAR  INTERSTATE  49),  ONE  NILE  WEST 
OF  NILBORN,  LA.  <STA.  6160012A.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1949  TO  1958.  DAILY,  JULY  23,  1958  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  49.30  FEET  (FROM  WATERMARK)  IN  MAY  1953.  LOWEST.  25.53  FEET  ON 
OCT.  15,  1987  AND  LATER  DATE(S). 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVO  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

32.30 

30.10 

33.68 

36.89 

26.20 

32.07 

40.69 

27.87 

26.48 

28.43 

26.10 

27,47 

2 

33.65 

29.70 

32.80 

35.82 

27.66 

31.19 

40.87 

27.72 

26.35 

28.44 

26.17 

27.7. 

3 

34.80 

29.08 

35.23 

34.55 

27.04 

33.61 

40.90 

27.40 

26.56 

28.45 

26.46 

27.10 

4 

34.30 

28.80 

34.69 

33.17 

26.46 

34.37 

41.20 

27.09 

26.39 

28.39 

26.51 

27.01 

5 

32.98 

28.57 

33.99 

31.39 

32.15 

35.00 

41.20 

26.85 

26.42 

28.35 

26.45 

26.88 

6 

31.30 

28.61 

33.20 

30.50 

31.20 

33.60 

41.40 

26.61 

26.42 

28.25 

26.45 

26.80 

7 

30.17 

29.18 

31.49 

30.70 

30.06 

31.50 

41.38 

26.43 

26.43 

28.25 

27.07 

28.80 

8 

29.85 

29.08 

30.29 

30.10 

28.70 

35.33 

41.40 

26.73 

26.44 

28.28 

27.03 

31.10 

9 

33.80 

28.81 

30.19 

29.79 

27.80 

33.08 

41.30 

26.57 

26.43 

28.21 

27.07 

30.07 

10 

36.68 

28.53 

30.50 

29.50 

27.30 

31.09 

41.25 

26.49 

26.45 

28.20 

27.00 

29.13 

11 

34.95 

28.27 

29.98 

29.32 

27.10 

37.22 

41.10 

26.41 

26.45 

28.20 

26.92 

28.50 

12 

35.00 

28.10 

29.20 

29.09 

26.92 

32.33 

40.94 

26.55 

26.47 

28.15 

26.88 

28.27 

13 

38.10 

28.35 

28.65 

28.80 

26.70 

30.32 

40.69 

26.60 

26.45 

28.10 

26.82 

27.90 

14 

38.35 

28.00 

28.40 

28.40 

26.37 

28.92 

40.37 

26.44 

26.50 

28.11 

26.80 

27.61 

15 

37.00 

28.09 

28.30 

27.60 

28.55 

37.40 

39.90 

26.50 

26.49 

28.12 

26.64 

27.43 

16 

35.53 

28.12 

28.15 

27.40 

29.88 

35.94 

59.20 

26.40 

26.59 

28.12 

26.83 

27,44 

17 

34.00 

28.11 

27.70 

27.22 

39.00 

33.68 

38.32 

26.50 

26.60 

28.32 

27.01 

27.30 

18 

32.37 

28.04 

27.40 

27.12 

40.14 

31.28 

37.49 

26.35 

26.50 

28.40 

26.83 

27.20 

19 

38.79 

28.00 

27.37 

27.00 

41.88 

29.48 

36.49 

27.85 

26.40 

28.33 

26.76 

27.34 

20 

37.86 

27.90 

27.35 

27.00 

42.00 

28.32 

35.53 

26.63 

29.29 

28.38 

26.77 

27.78 

21 

36.40 

36.80 

34.00 

26.84 

41.89 

27.42 

34.50 

26.39 

30.03 

28.28 

26.70 

27.80 

22 

34.65 

37.89 

37.64 

26.68 

41.77 

27.24 

33.20 

26.30 

29.51 

26.67 

27.69 

23 

33.08 

37.22 

36.27 

26.50 

41.64 

27.08 

32.10 

26.25 

28.49  F 

28.28 

27.80 

27.58 

24 

31.38 

36.83 

34.28 

26.38 

41.43 

27.68 

31.35 

26.28 

28.30 

28.29 

28.03 

27.58 

25 

30.16 

36.59 

32.43 

26.41 

41.19 

27.40 

30.45 

26.73 

28.21 

28.29 

27.76 

27.58 

26 

29.56 

36.29 

30.93 

26.19 

40.90 

26.98 

29.85 

26.59 

28.23 

27.70 

27.45 

27.13 

27 

29.59 

35.83 

35.30 

26.12 

40.40 

28.29 

29.05 

26.35 

28.23 

26.90 

27.40 

27,30 

28 

29.15 

35.00 

35.60 

26.18 

39.49 

38.30 

28.28 

26.30 

28,27 

26.42 

27.53 

27.35 

29 

28.80 

35.10 

26.18 

37.31 

39.98 

27.90 

26.95 

28.27 

26.12 

27.94 

27.68 

30 

28.58 

38.90 

26.17 

34.71 

40.66 

27.72 

26.80 

28.38 

26.02 

27.89 

28.02 

31 

29.00 

38.07 

26.68 

THE  I 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

33.29 

30.85 

32.16 

28.83 

33.77 

32.23 

36.58 

26.70 

27.26 

27.93 

26.99 

27.82 

MAX 

38.79 

37.89 

38.90 

36.89 

42.00 

40.66 

41.40 

27.87 

30.03 

28.45 

28.03 

31.10 

MIN 

28.58 

27.90 

27.35 

26.12 

26.20 

26.98 

27.72 

26.25 

26.35 

26.02 

26.10 

26.80 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

30 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  364 

F«NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  30.39. 

HIGHEST  STAGE  WAS  43.00  AT  11:30  A.M.  ON  NAY  18. 
LOWEST  STAGE  WAS  26.00  ON  OCT  30. 


144 

DAILY  STAGE  fOR  1989 
BAYOU  COCCOitlE  NEAR  ClEARUATER,  LA. 

LOCATION.  LAY.  31-00-00,  LONG.  92-22-48.  ON  U.  S.  HIGHWAY  167  BRIDGE,  1,000  fEET  DOUNSTREAH 
FROM  BAYOU  COCOORIE  DAM,  AND  1.3  MILES  EAST  OF  CLEARWATER,  LA.  (STA.  6164016.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE-WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SIHIVEY.  DRAINAGE  AREA,  240 
SQUARE  MILES.  SLIGHT  REGULATION  AT  LOW  FLOW  BY  LAKE  COCOORIE  (USABLE  CAPACITY,  9,000 
ACRE-FEET).  PRIOR  TO  OCT.  1937,  STATION  WAS  REFERRED  TO  AS,  NEAR  MEEKER,  LA.  ZERO  OF  GA« 
PRIOR  TO  1968  HAS  40.00  FEET  N.G.V.D.  GAGE  ZERO  OF  PUBLISHED  REPORTS  FOR  1968  THROUGH  1988 
SHOULD  BE  CORRECTED  TO  39.57  FEET  N.G.V.D. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAY  1922  TO  JAN.  1925,  AND  OCT.  1937  TO  DATE.  PUBLISHED  BY  CORPS  OF 
ENGINEERS  SINCE  1946.  DISCHARGE,  DAILY,  COMPUTED  AND  PUBLISHED  BY  U.S.  GEOLOGIUL  SURVEY. 

EXTREieS.  HIGHEST,  27.15  FEET  ON  MAY  19,  1953.  LOWEST,  NOT  DETERMINED.  EXTREMES  HAVE  BEEN 
ADJUSTED  TO  CURRENT  GAGE  ZERO. 


DAILY  MEAN  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO,  39.57  FEET,  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

XT 

NOV 

DEC 

1 

13.84 

12.20 

10.24 

15.58 

6.58 

17.85 

21.03 

15.05 

6.68 

5.45 

5.30 

6.68 

2 

13.90 

11.48 

10.30 

15.39 

6.42 

17.68 

21.19 

14.82 

6.50 

5.45 

5.31 

6.60 

3 

13.82 

10.84 

10.58 

15.18 

6.25 

17.58 

21.37 

14.57 

6.39 

5.44 

5.30 

6.49 

4 

13.63 

10.29 

11.08 

14.96 

6.50 

17.41 

21.48 

14.53 

6.26 

5.42 

5.50 

6.42 

5 

13.43 

9.89 

11.39 

14.72 

8.09 

17.22 

21.36 

14.09 

6.14 

5.39 

5.32 

6.37 

6 

13.21 

9.62 

11.20 

14.48 

9.42 

17.00 

21.12 

13.84 

6.10 

5.37 

5.46 

6.29 

7 

12.93 

9.36 

10.88 

14.23 

9.85 

16.81 

21.04 

13.60 

6.17 

5.36 

5.78 

6.93 

8 

12.52 

9.05 

10.48 

13.99 

9.69 

16.76 

20.82 

13.36 

6.12 

5.34 

5.93 

7.30 

9 

12.61 

8.78 

10.06 

13.73 

9.34 

16.61 

20.57 

13.07 

6.06 

5.31 

5.98 

7.42 

10 

12.95 

8.53 

9.65 

13.48 

8.96 

16.43 

20.27 

12.69 

6.01 

5.29 

5.95 

7.44 

11 

13.24 

8.31 

9.27 

13.21 

8.66 

16.56 

19.99 

12.02 

5.95 

5.28 

5.91 

7.34 

12 

13.33 

8.10 

8.91 

12.90 

8.32 

16.20 

19.73 

11.17 

5.88 

5.28 

5.86 

7.18 

13 

13.65 

7.92 

8.57 

12.42 

7.99 

16.10 

19.47 

10.45 

5.82 

5.27 

5.82 

7.05 

14 

14.05 

7,68 

8.23 

11.78 

7.71 

16.22 

19.21 

9.78 

5.79 

5.27 

5.82 

6.91 

15 

14.21 

7.51 

7.98 

11.16 

7.68 

16.23 

18.96 

9.23 

5.77 

5.27 

5.86 

6.80 

16 

14.16 

7.32 

7.69 

10.55 

10.66 

16.06 

18.74 

8.76 

5.73 

5.32 

■F.87 

6.60 

17 

14.01 

7.17 

7.49 

10.00 

14.46 

15.84 

18.60 

8.41 

5.67 

5.35 

5.84 

6.51 

18 

14.08 

7.06 

7.31 

9.50 

16.92 

15.84 

18.39 

8.20 

5.62 

5.32 

5.81 

6.53 

19 

14.48 

6.97 

7.10 

9.08 

20.02 

15.63 

18.16 

8.01 

5.58 

5.31 

5.80 

6.58 

20 

14.81 

7,12 

7.55 

8.69 

20.70 

15.38 

17.92 

7.70 

5.54 

5.30 

5.79 

6.55 

21 

14.89 

9.06 

9.97 

8.32 

20.70 

15.14 

17.68 

7.43 

5.50 

5.30 

5.79 

6.49 

22 

14.82 

10.20 

13.27 

8.00 

20.50 

14.90 

17.43 

7.23 

5.48 

5.30 

5.96 

6.39 

23 

14.67 

11.97 

14.23 

7.73 

20.24 

14.65 

17.20 

7.00 

5.45 

5.30 

6.51 

6.37 

24 

14.48 

12.85 

14.39 

7.49 

19.96 

14.42 

16.98 

7.06 

5.42 

5.30 

6.76 

6.28 

25 

14.28 

12.62 

14.29 

7.29 

19.67 

14.26 

16.73 

7.27 

5.40 

5.30 

^.62 

6.13 

26 

14.06 

12.11 

14.14 

7.11 

19.40 

14.04 

16.49 

7.11 

5.39 

5.29 

6.82 

6,15 

27 

13.83 

11.47 

14.31 

6.94 

19.13 

14.08 

16.25 

6.92 

5.37 

5.27 

6.83 

6.17 

28 

13.59 

10.81 

14.58 

6.85 

18.86 

15.37 

16.00 

6.76 

5.36 

5.27 

6.91 

6.16 

29 

13.35 

14.88 

6.77 

18.61 

17.36 

15.76 

6.89 

5.39 

5.26 

6.82 

6.38 

30 

13.09 

15.31 

6.68 

18.36 

20.21 

15.52 

6.95 

5.43 

5.27 

6.76 

6.49 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

13.76 

9.51 

11.00 

10.94 

13.48 

16.19 

18.73 

10.02 

5.80 

5.32 

6.00 

6.63 

MAX 

14.89 

12.85 

15.58 

15.58 

20.70 

20.21 

21.48 

15.05 

6.68 

5.45 

6.91 

7.44 

MIN 

12.52 

6.97 

7.10 

6.68 

6.25 

14.04 

15.28 

6.76 

5.36 

5.26 

5.30 

6.13 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DATS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  THE  YEAR  WAS  10.63. 

HIGHEST  STAGE  i  21.50  AT  9:30  A.M.  ON  JUL  4. 
LOWEST  STAGE  WAS  5.26  ON  OCT  13  AND  LATER  DATETs). 


US 

DAIIY  STAGE  FOB  1989 
BAYOU  COCOORIE  AT  ST.  LANDRY,  U. 

LOCATION.  LAT.  30-50-40,  LONG.  92-15-34.  ON  MIGHUAY  106  BRIDGE,  10.5  NILES  NORTH  OF  VILLE  PLATTE, 

LA.  (STA.  6172016.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AW)  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1946.  DAILY,  AUG.  9,  1946  TO  MAY  22,  1958,  AND  APR.  25, 

1961  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  48.85  FEET  ON  MAY  20,  1953.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  31.53  FEET 
ON  OCT.  19,  1TO7. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1^  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

39.43 

37.44 

36.55 

39.46 

34.10 

40.57 

42.30 

39.00 

34.26 

33.10 

33,09 

34,15 

2 

39.17 

37.13 

36.78 

39.27 

34.10 

40.35 

42.93 

38.88 

33.69 

33.11 

33.09 

33.54 

3 

38.70 

36.62 

37.42 

39.11 

33.78 

40.89 

43.12 

38.77 

34.02 

33.10 

33.05 

33.56 

4 

38.28 

35.86 

37.43 

38.95 

33.58 

40.79 

43.50 

38.53 

33.90 

33.11 

33.07 

33.65 

5 

38.18 

36.18 

37.17 

38.71 

36.09 

41.03 

43.60 

38.39 

33.75 

33.10 

33.06 

33.68 

6 

38.07 

36.00 

37.20 

38.48 

35.69 

40.95 

43.72 

37.90 

33.59 

33.05 

33.09 

33.60 

7 

37.88 

35.63 

37.03 

38.23 

35.85 

40.50 

43.75 

37.89 

33.59 

33.05 

33.37 

35.00 

8 

37.69 

35.97 

36.95 

38.20 

35.40 

41.75 

43.74 

38.18 

33.62 

33.05 

33.50 

37.80 

9 

38.89 

35.68 

36.57 

38  29 

35.85 

41.20 

43-70 

37.99 

33.57 

33.03 

32.98 

36.04 

10 

40.04 

35.47 

35.86 

37.79 

35.23 

40.36 

43.64 

37.88 

33.54 

33.04 

33.19 

35.41 

11 

39.38 

35.28 

35.87 

37.62 

35.61 

41.30 

43.52 

37.60 

33.47 

33.05 

33.25 

35.27 

12 

39.02 

35.08 

35.75 

37.78 

35.22 

40.94 

43.47 

37.21 

33.45 

32.85 

33.29 

34.59 

13 

39.95 

35.43 

35.57 

37.62 

35.17 

40.23 

43.29 

36.70 

33.42 

32.88 

33.31 

34.33 

14 

39.89 

35.17 

35.50 

37.44 

35.01 

39.92 

43.08 

35.89 

33.53 

33.02 

33.36 

34.24 

15 

39.33 

34.97 

35.57 

37.18 

34.85 

41.37 

42.79 

35.39 

34.00 

33.02 

33.40 

34.19 

16 

39.01 

34.81 

35.17 

36.36 

41.03 

42.40 

35.19 

34.06 

33.05 

34.03 

34.10 

17 

38.88 

33.48 

34.90  F 

36.26 

40.20 

40.46 

42.05 

35.08 

33.80 

33.02 

33.98 

33.99 

18 

38.60 

33.78 

35.21 

36.08 

40.90 

40.00 

41.60 

34.88 

33.58 

33.03 

33.66 

33.92 

19 

40.00 

34.00 

34.87 

35.79 

U.18 

39.70 

41.22 

35.15 

33.19 

33.02 

33.56 

33.98 

20 

39.87 

34.23 

34.60 

35.50 

U.03 

39.22 

40.95 

34.95 

33.17 

33.02 

33.51 

34.27 

21 

39.60 

35.50 

35.22 

34.48 

43.85 

39.00 

40.64 

34.72 

33.11 

33.03 

33.51 

34.18 

22 

39.28 

36.50 

38.25 

34.30 

43.75 

38.84 

40.03 

35.30 

33.10 

33.03 

33.52 

33.58 

23 

39.03 

36.89 

39.13 

34.74 

43.62 

38.64 

39.80 

34.58 

33.10 

33.02 

33.80 

33.57 

24 

38.81 

37.34 

39.03 

54.59 

43.54 

38.52 

39.84 

34.50 

33.07 

33.00 

34.00 

33.69 

25 

38.63 

37.40 

38.83 

34.51 

43.43 

38.39 

39.68 

34.68 

33.04 

33.08 

34.13 

33.88 

26 

38.48 

37.40 

38.65 

34.50 

43.22 

38.23 

59.52 

34.95 

33.04 

33.09 

34.15 

34.36 

27 

38.31 

37.24 

39.40 

34.18 

42.98 

38.62 

39.24 

34.70 

33.03 

33.09 

34.09 

34.27 

28 

38.15 

36.98 

39.55 

34.06 

42.65 

39.99 

39.12 

34.99 

33.05 

33.07 

33.73 

34.12 

29 

37.99 

39.40 

34,11 

42.15 

40.88 

39.09 

35.60 

33.05 

33.07 

34.48 

34.24 

30 

37.82 

40.20 

34.02 

41.43 

42.18 

39.29 

35.68 

33.08 

33.07 

34.20 

34.53 

37.63 

40.82 

39.13 

34.22 

33.09 

34.68 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

38.84 

35.84 

37.08 

36.59 

38.79 

40.19 

41.73 

36.30 

33.46 

33.04 

33.55 

34.34 

MAX 

40.04 

37.44 

40.20 

39.46 

44.18 

42.18 

43.75 

39.00 

34.26 

33.11 

34.48 

37.80 

MIN 

37.63 

33.48 

34.60 

34.02 

33.58 

38.25 

39.09 

34.22 

33.03 

32.85 

32.98 

53.54 

DAYS 

31 

28 

31 

29 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  TEAR  WAS  364 

F»MOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  36.66. 

HIGHEST  STAGE  4MS  44.18  AF  8:00  A.M.  ON  NAT  19. 
LOWEST  STAGE  WAS  32.78  ON  OCT  13. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 
BAYOU  COCQORIE  NEAR  UHITEVILLE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-46-41,  LONG.  92-11-26.  ON  HIGHWAY  29  BRIDGE  (NEAR  INTERSTATE  49),  2.7  NILES 
SOUTHWEST  OF  WHITEVILLE,  LA.  (STA.  6176012A.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1939.  DAILY,  JAN.  2,  1940  TO  JUNE  30,  1942,  AND  MAR.  1, 

1946  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  42.3  FEET  ON  MAY  20,  1953.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON  OCT.  19,  1987. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

30.16 

22.36 

24.17 

30.38 

18.12 

30.88 

33.57 

23.04 

17.96 

18.15 

16.88 

18.09 

2 

29.50 

22.10 

24.10 

29.75 

18.58 

30.15 

33.74 

22.93 

17.80 

18.04 

16.93 

17.71 

3 

28.74 

21.53 

26.90 

28.95 

18.32 

30.24 

33.86 

22.69 

17.99 

17.98 

16.93 

17.56 

4 

27.67 

20.48 

26.57 

27.79 

17.74 

30.27 

34.25 

22.33 

17.91 

17.95 

17.00 

17.55 

5 

26.48 

20.49 

25.47 

26.25 

24.53 

30.13 

34.38 

22.08 

17.86 

17.95 

17.00 

17.50 

6 

25.18 

20.45 

24.68 

24.57 

23.63 

30.55 

34.49 

21.52 

17.78 

17.84 

17.00 

17.45 

7 

23.58 

20.39 

23.42 

23.87 

22.32 

29.40 

34.53 

21.40 

17.78 

17.84 

17.20 

18.40 

8 

22.90 

20.60 

22.58 

23.40 

21.03 

30.89 

34.51 

21.68 

17.77 

17.84 

17.44 

24.86 

9 

24.90 

20.37 

21.94 

23.20 

20.40 

30.04 

34.48 

21.60 

17.74 

17.82 

17.40 

22.45 

10 

30.55 

20.03 

21.52 

22.70 

19.62 

28.80 

34.43 

21.38 

17.73 

17.81 

17.30 

20.61 

11 

29.70 

19.70 

22.25 

19.68 

31.60 

34.40 

21.09 

17.71 

17.78 

17.28 

19.60 

12 

28.85 

19.50 

22.32 

19.19 

30.08 

34.38 

20.67 

17.68 

17.70 

17.22 

18.96 

13 

30.35 

19.74  F 

20.15 

22.07 

19.07 

28.51 

34.30 

20.26 

17.68 

17.70 

17.23 

18.38 

14 

30.87 

19.55 

20.01 

21.68 

19.18 

27.13 

34.25 

19.64 

17.70 

17.70 

17.31 

18.13 

15 

30.19 

19.25 

19.96 

21.46 

19.61 

31.60 

34,15 

18.98 

17.75 

17.70 

17.34 

18.01 

16 

29.30 

19.11 

19.64 

20.60 

21.64 

31.05 

33.92 

18.78 

17.95 

17.72 

17.65 

17.97 

17 

28.33 

18.55 

19.27 

20.20 

29.30 

29.95 

33.65 

18.60 

17.83 

17.80 

17.70 

17.81 

18 

26.95 

18.28 

19.33 

20.01 

31.25 

28.77 

33.29 

18.51 

17.72 

17.83 

17.53 

17.74 

19 

31.03 

18.50 

19.12 

19.74 

34.53 

27.50 

32.80 

19.00 

17.66 

17.80 

17.39 

17.78 

20 

30.97 

18.60 

18.93 

19.50 

34.91 

25.79 

32.40 

18.67 

18.40 

17.80 

17.38 

18.09 

21 

30.35 

22.97 

22.20 

18.70 

34.90 

24.26 

31.83 

18.49 

19.15 

17.80 

17.35 

18.10 

22 

29.48 

26.33 

26.85 

18.38 

34.85 

23.35 

31.13 

18.85 

19.05 

17.78 

17.38 

17.77 

23 

28.50 

26.42 

28.55 

18.66 

34.74 

22.85 

30.50 

18.47 

18.41 

17.78 

17.89 

17.75 

24 

27.23 

26.38 

27.72 

18.59 

34.56 

22.78 

29.95 

18.37 

18.15 

17.80 

18.23 

17.73 

25 

25.51 

26.27 

26.44 

18.46 

34.37 

22.60 

29.22 

18.43 

18.10 

17.83 

18.22 

17.73 

26 

24.17 

26.09 

24.89 

18.39 

34.23 

22.24 

28.40 

18.61 

18.10 

17.73 

18.10 

17.98 

27 

23.48 

25.72 

26.65 

18.25 

34.02 

22.85 

27.15 

18.46 

18.08 

17.40 

18.00 

17.96 

28 

23.03 

25.27 

28.22 

18.22 

33.80 

29.30 

25.37 

18.65 

18.11 

17.18 

17.99 

17.90 

29 

22.70 

28.60 

18.26 

53.22 

32.30 

24.00 

19.88 

18.10 

17.01 

18.42 

18.40 

30 

22.42 

31.85 

18.13 

32.30 

33.35 

23.48 

19.19 

18.19 

16.95 

18.50 

22.08 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

27.27 

21.61 

24.17 

21.82 

26.62 

28.31 

31.74 

20.03 

17.99 

17.71 

17.50 

18.74 

MAX 

31.03 

26.42 

31.85 

30.38 

34.91 

33.35 

34.53 

23.04 

19.15 

18.15 

18.42 

24.86 

MIN 

22.25 

18.28 

18.93 

18.13 

17.74 

22.24 

23.15 

18.37 

17.66 

16.86 

16.88 

17.45 

DAYS 

31 

28 

29 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  TEAR  WAS  363 

F=HOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  22.81. 

HIGHEST  STAGE  WAS  34.95  AT  2:00  P.M.  ON  MAY  21  AND  LATES  OATE(S). 
LOWEST  STAGE  WAS  16.83  ON  OCT  31. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
BAYOU  BOEUF  AT  MEEKER,  LA. 


147 


LOCATION.  LAT.  31-02-25,  LONG.  92-22-21.  ON  U.  S.  HIGHUAY  167  BRIDGE,  ONE  NILE  SOUTH  OF  MEEKER,  LA. 
(STA.  6180015.) 


GAGE.  AUTOMATIC 

RECORDER 

AND  WIRE 

WEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE 

.  OCT.  : 

22,  1954 

TO  DATE. 

FOR  RECORDS  FROM 

1939  TO  1954,  REFER 

TO  GAGE  AT  LYLES, 

LA.  (D-JJ). 

EXTREMES. 

HIGHEST.  67.99  FEET  ON 

DEC.  27, 

1982.  LOWEST,  58.28  FEET  ON 

SEP.  29, 

1956,  AND  OCT,  20, 

1963. 

DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD  (1952  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT  NOV 

DEC 

1 

62.57 

61.98 

62.91 

60.58 

61.45 

66.92 

60.89 

60.74 

2 

62.45 

62.02 

62.56 

60.81 

61.36 

66.98 

61.07 

60.72 

60.65 

3 

62.27 

62.07 

62.30 

60.78 

62.04 

67.26 

60.93 

60.66 

60.73 

4 

62.12 

61.05 

62.00 

62.06 

60.70 

62.10 

67.26 

60.74 

60.59 

60.58 

5 

61.94 

61.01 

61.95 

61.78 

61.79 

62.02 

66.W 

60.60 

60.54 

60.31 

6 

61.70 

61.00 

61.79 

61.63 

61.72 

61.77 

66.84 

60.43 

60.47 

60.04 

7 

61.50 

61.03 

61.54 

61.59 

61.54 

61.55 

66.85 

60.27 

60.40 

60.33 

8 

61.37 

61.02 

61.34 

61.52 

61.26 

61.86 

66.45 

60.43 

60.34 

60.65 

9 

61.64 

61.00 

61.28 

61.46 

61.07 

61.68 

66.03 

60.65 

60.25 

61.06 

10 

61.87 

60.92 

61.13 

61.39 

60.91 

61.46 

65.69 

60.78 

60.28 

60.88 

11 

61.90 

60.87 

61.04 

61.34 

60.84 

62.00 

65.35 

60.80 

60.35 

60.54 

12 

62.10 

60.84 

60.90 

61.30 

60.80 

61.52 

64.91 

60.64 

60.47 

60.63 

13 

62.65 

60.83 

60.79 

61.25 

60.75 

61.32 

64.24 

60.55 

60.38 

60.93 

14 

62.83 

60.83 

60.72 

61.19 

60.87 

61.26 

63.72 

60.47 

60.39 

60.99 

15 

62.63 

60.84 

60.68 

61.08 

61.15 

63.37 

60.42 

60.59 

16 

62.35 

60.85 

60.77 

61.00 

61.30 

62.65 

63.03 

60.29 

61.07 

17 

62.09 

60.82 

60.92 

60.98 

62.90 

62.48 

62.67 

60.35 

61.09 

18 

61.86 

60.79 

60.92 

60.97 

64.17 

62.13 

62.38 

60.40 

61.09 

61.12 

19 

62.62 

60.78 

60.94 

60.95 

66.55 

61.66 

62.07 

60.44 

61.19 

61.20 

20 

62.49 

60.78 

60.92 

60.94 

66.25 

61.34 

61.62 

60.36 

61.02 

61.39 

21 

62.28 

62.62 

61.81 

60.92 

66.39 

61. tl 

61.73 

60.27 

60.64 

61.55 

22 

62.10 

63.31 

62.52 

60.90 

66.19 

61.01 

61.70 

60.16 

60.19 

61.96 

23 

61.89 

63.30 

62.34 

60.87 

65.81 

61.05 

61.59 

60.19 

61.13 

62.15 

24 

61.66 

63.15 

62.14 

60.85 

65.35 

61.16 

61.53 

60.21 

61.29 

62.06 

25 

61.47 

62.98 

61.90 

60.79 

64.87 

61.07 

61.26 

60.25 

61.08 

61.75 

26 

61.36 

62.78 

61.68 

60.63 

64.37 

60.92 

61.26 

60.35 

60.85 

61.53 

27 

61.32 

62.53 

62.08 

60.55 

63.77 

61.04 

61.16 

60.38 

60.60 

61.23 

28 

61.27 

62.25 

62.29 

60.44 

63.06 

63.06 

60.94 

60.24 

61.10 

29 

61.20  - 

62.40 

60.46 

62.41 

64.99 

60.27 

60.79 

30 

61.12  - 

63.38 

60.46 

61.92 

66.84 

60.41 

60.52 

31 

63.32 

61.62 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

61.93 

61.53 

61.66 

61.24 

62.66 

61.93 

64.00 

60.48 

60.47 

60.91 

60.99 

MAX 

62.83 

63.31 

63.38 

62.91 

66.55 

66.84 

67.26 

61.07 

60.74 

61.29 

62.15 

MIN 

61.07 

60.78 

60.68 

60.44 

60.58 

60.92 

60.94 

60.16 

60.25 

60.19 

60.04 

DAYS 

31 

25 

31 

30 

31 

29 

28 

31 

14 

0  10 

30 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

290 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  61.71. 

HIGHEST  STAGE  UAS  67.32  AT  3:00  P.H.  ON  JUL  3. 
LOWEST  STAGE  UAS  59.90  ON  DEC  7. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 


BAYOU  TECHE  AT  PORT  BARRE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-32-47,  LONG.  91-58-03.  ON  U.  S.  HIGHWAY  190  BRIDGE  (STA.  6405012A.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  KNOWN  AS  RANGE  16  FROM  1932  TO  1933,  AND  BAYOU  TECHE  AT  HEAD  FROM 
1936  TO  1939.  PRIOR  TO  JAN.  15,  1985  GAGE  LOCATED  1.5  MILES  UPSTREAM. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1932  TO  1933,  AND  1936  TO  1937.  DAILY,  OCT.  1937  TO  DATE. 
EXTREFttS.  HIGHEST,  28.27  FEET  ON  MAY  24.  1953.  LOWEST.  10.30  FEET  ON  OCT.  18,  1956. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

16.64 

17.93 

19.78 

17.59 

19.42 

21.05 

17.75 

17.69 

17.09 

15.32 

15.86 

2 

17.37 

17.89 

19.43 

17.55 

19.18 

20.91 

17.78 

17.60 

16.35 

15.31 

16.02 

3 

F  19.18 

17.60 

18.87 

19.10 

17.52 

18.86 

21.25 

17.77 

17.54 

15.53 

15.26 

16.08 

4 

18.76 

16.43 

18.40 

18.72 

17.48 

18.75 

21.71 

17.70 

17.53 

15.34 

15.20 

15.70 

5 

17.82 

15.70 

17.96 

18,38 

18.45 

18.60 

21.70 

17.64 

17.52 

15.57 

15.18 

15.32 

6 

17.10 

15.99 

17.44 

17.90 

17.19 

19.12 

21.25 

17.56 

17.51 

15.73 

15.17 

15.40 

7 

17.90 

16.54 

18.18 

17.62 

18.28 

19.00 

21.00 

17.44 

17.51 

15.87 

15.85 

17.11 

8 

17.61 

16.93 

18.15 

17.85 

18.15 

19.06 

20.89 

17.55 

17.48 

15.95 

16.03 

19.11 

9 

17.33 

17.18 

18.01 

17.78 

17.89 

19.13 

20.72 

17.52 

17.47 

16.01 

15.17 

17.P5 

10 

19.10 

17.21 

17.89 

17.64 

17.68 

18.89 

20.59 

17.51 

17.47 

16.05 

15.11 

16.80 

11 

18,95 

17.16 

17.79 

17.34 

17.41 

18.81 

20.50 

17.44 

17.53 

16.00 

15.16 

16.04 

12 

18.77 

16.99 

17.68 

17.72 

17.12 

18.85 

20.53 

17.58 

17.63 

15.95 

15.18 

15.83 

13 

18.87 

16.79 

17.55 

17.76 

17.32 

18.67 

20.38 

17.64 

17.60 

15.89 

15.19 

15.20 

14 

19.18 

16.57 

17.40 

17.71 

17.55 

18.35 

22.28 

17.60 

17.54 

15.85 

15.53 

15.59 

15 

19.14 

16.31 

17.50 

17.70 

17.66 

20.12 

21.87 

17.47 

17.50 

15,81 

15.13 

15.99 

16 

19.00 

16.13 

17.70 

17.59 

17.83 

19.90 

21.66 

17.37 

17.43 

15.79 

14.68 

15.51 

17 

18.60 

15.87 

17.72 

17.43 

18.59 

19.64 

21.45 

17.27 

17.47 

15.80 

14.93 

15.59 

18 

18.09 

15.50 

17.73 

17.49 

18.51 

19.28 

21.10 

17.44 

17.47 

15.00 

15.16 

15.83 

19 

19.73 

15.13 

17.73 

17.50 

20.95 

18.75 

20.78 

17.50 

17.42 

15.23 

15.26 

16.00 

20 

19.90 

14.87 

17.70 

17.46 

20.88 

18.24 

20.75 

17.57 

17.40 

15.40 

15.32 

15.41 

21 

19.80 

15.05 

17.80 

17.40 

20.87 

18.07 

20.32 

17.56 

17.52 

15.51 

15.33 

15.52 

22 

19.42 

18.20 

18.64 

17.48 

20.90 

17.70 

19.92 

17.58 

17.60 

15.63 

15.35 

15.83 

23 

18.97 

18.14 

19.00 

17.52 

20.66 

17.84 

19.59 

17.61 

17.60 

15.71 

16.04  F 

15.30 

24 

18.42 

18.06 

18.80 

17.57 

20.36 

17.62 

19.50 

17.61 

17.50 

15.78 

15.51 

25 

17.83 

18.16 

18.45 

17.58 

20.11 

17.40 

19.12 

17.58 

17.54 

15.80 

15.09 

26 

17.22 

18.20 

18.03 

17.58 

19.93 

17.17 

18.75 

17.61 

17.53 

15.82 

15.55  F 

13.63 

27 

16.87 

18.15 

17.87 

17.54 

19.85 

17.65 

18.34 

17.62 

17.52 

15.78 

15.86 

14.19 

28 

17.69 

18.08 

18.25 

17.55 

19.80 

20.40 

17.80 

17.60 

17.51 

15.68 

16.34 

14.80 

29 

17.74  - 

18.30 

17.60 

19.76 

20.45 

17.91 

17.72 

17.53 

15.55 

15.71 

16.35 

30 

17.66  - 

19.65 

17,62 

19.68 

21.01 

17.68 

17.80 

17.55 

15.45 

15.57 

19.22 

1  #  • ••■t 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

FKAN 

18.40 

16.82 

18.13 

17.84 

18.81 

18.86 

20.28 

17.59 

17.52 

15.75 

15.38 

16.08 

MAX 

19.90 

18.20 

19.89 

19.78 

20.95 

21.01 

22.28 

17.80 

17.69 

17.09 

16.34 

19.38 

MIN 

16.87 

14.87 

17.40 

17.34 

17.12 

17.17 

17.44 

17.27 

17.40 

15.00 

14.68 

13.63 

DAYS 

29 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

29 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

361 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  17.64. 

HIGHEST  STAGE  WAS  22.29  AT  9:30  A.M.  ON  JUL  14. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCQN>LETE  RECORD)  WAS  13.56  ON  DEC  26. 


DAILY  STASC  FOt  1909 
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BAYOU  TECHC  AT  ARNAUDVILLE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-23-50,  LONG.  91-55-50.  ON  STATE  MICMdAY  31  MIDGE,  270  FEET  UPSTREAM  FROM  UYOU 
FUSILIER.  (STA.  6410012C.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  FEB.  1953. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  INTERMITTENTLY.  1932  TO  1943.  DAILY,  NOV.  2,  1943  TO  DATE.  PtALISHED 
BY  CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  1943.  DISCHARGE,  1946  TO  1956,  OBSERVED  BY  CORPS  OF  ENGINEERS. 
COMPUTED  DAILY,  BY  U.S.  GEOLOGICAL  SURVEY. 

EXTREMES.  HIGHEST,  24.27  FEET  ON  MAT  23,  1953.  LOWEST,  6.78  FEET  ON  OCT.  28,  1956. 


MEAN  DAILY  STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

17.55 

13.64 

14.37 

15.47 

14.08 

15.23 

18.96 

14.13 

12.36 

12.75 

2 

16.98 

13.88 

14.30 

15.30 

14.05 

14.9B 

18.55 

14.06 

12.39 

12.88 

3 

16.50 

14.07 

14.57 

15.11 

14.04 

18.38 

14.01 

12.33 

12.92 

4 

15.41 

13.54 

14.85 

14.90 

14.22 

19.05 

13.99 

12.29 

12.76 

5 

14.69 

13.00 

14.63 

14.71 

14.75 

19.12 

13.98 

12.26 

12.51 

6 

14.11 

13.02 

14.30 

14.37 

14.17 

18.67 

13.98 

12.68 

12.27 

12.60 

7 

14.28 

13.32 

14.21 

14.17 

14.46 

18.21 

13.99 

12.75 

12.77 

16.04 

8 

14.21 

13.62 

14.46 

14.21 

14.46 

17.56 

14.59 

13.95 

12.81 

12.97 

17.35 

9 

14.12 

13.78 

14.45 

14.17 

14.32 

15.30 

17.42 

14.22 

13.94 

12.84 

12.50 

16.36 

10 

14.98 

13.85 

14.37 

14.08 

14.15 

15.09 

16.99 

14.07 

13.96 

12.87 

12.25 

14.83 

11 

15.26 

13.83 

14.26 

13.98 

13.97 

14.95 

16.64 

14.00 

14.02 

12.87 

12.25 

13.76 

12 

15.06 

13.74 

14.17 

14.13 

13.81 

14.94 

16.66 

14.04 

14.05 

12.84 

12.26 

13.46 

13 

15.22 

13.60 

14.10 

14.20 

13.84 

14.86 

16.23 

14.10 

14.03 

12.80 

12.27 

12.66 

14 

15.32 

13.47 

14.01 

14.21 

13.98 

15.19 

20.11 

14.09 

13.98 

12.76 

12.72 

12.59 

15 

15.27 

13.31 

13.94 

14.19 

14.09 

17.52 

21.09 

14.04 

13.91 

12.74 

12.99 

12. 6A 

16 

15.12 

13.17 

13.99 

14.13 

14.20 

17.25 

20.71 

13.97 

13.92 

12.74 

12.63 

12.68 

17 

14.91 

13.02 

14.10 

14.03 

14.53 

16.63 

19.70 

13.95 

13.90 

12.81 

12.19 

12.58 

18 

15.23 

12.80 

14.15 

14.02 

15.85 

15.90 

19.11 

14.07 

13.91 

12.37 

12.25 

12.74 

19 

17.40 

12.55 

14.16 

14.03 

18.36 

15.24 

19.61 

14.04 

13.98 

12.27 

12.32 

12.85 

20 

17.53 

12.32 

14.15 

14.02 

18.17 

14.79 

19.17 

14.06 

13.95 

12.39 

12.35 

12.61 

21 

17.10 

12.28 

14.27 

13.98 

17.95 

14.60 

18.46 

14.06 

13.92 

12.48 

12.37 

12.51 

22 

16.33 

13.48 

13.98 

17.88 

14.46 

14.07 

13.91 

12.56 

12.54 

12.66 

23 

15.56 

14.41 

14.03 

17.23 

14.45 

14.09 

12.63 

13.09 

12.39 

24 

15.00 

14.46 

14.06 

16.61 

14.23 

14.08 

12.68 

12.77 

11.97 

25 

14.52 

14.45 

14.07 

16.06 

14.06 

14.08 

12.70 

12.43 

11.63 

26 

14.05 

14.47 

14.07 

15.73 

13.93 

14.08 

12.72 

12.52 

11.36 

27 

13.84 

14.47 

14.06 

15.57 

14.38 

14.08 

12.70 

12.78 

11.45 

28 

14.19 

14.45 

14.07 

15.50 

17.95 

14.11 

12.63 

13.18 

11.92 

29 

14.32 

14.10 

15.45 

19.02 

14.18 

12.54 

12.93 

14.79 

30 

14.26 

15.53 

14.11 

15.41 

19.21 

14.21 

12.47 

12.62 

16.99 

31 

13.92 

15.40 

17.12 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

15.23 

13.57 

14.39 

14.27 

15.24 

15.59 

18.59 

14.10 

13.98 

12.66 

12.53 

13.37 

MAX 

17.55 

14.47 

15.56 

15.47 

18.36 

19.21 

21.09 

14.59 

14.13 

12.87 

13.18 

17.35 

MIN 

13.84 

12.28 

13.94 

13.98 

13,81 

13.93 

16.23 

13.95 

13.90 

12.27 

12.19 

11.36 

DAYS 

31 

28 

23 

30 

31 

24 

21 

24 

22 

26 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  321 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAH  HAS  14.37. 

HIGHEST  STAGE  WAS  21.19  AT  11:27  A.M.  ON  JUL  15. 
LOWEST  STAGE  WAS  11.27  ON  DEC  26. 
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DAILY  STAGE  FO«  1989 


RUTH  CARAL  AT  RUTH,  LA.  (EAST) 

LOCATIOH.  LAT.  30-H-S3,  LO«G.  91-53-02.  ABOUT  100  FEET  UPSTREAM  FROM  CONTROL  STRUCTURE.  0.4 
MILE  BELOW  JUNCTION  WITH  BAYOU  TECHE.  (STA.  6415012C.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 


GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  JAN.  21,  1947  REFER  TO  GAGE  LOCATED  ON  OLD  STATE  HIGHWAY  25 
(PRESENTLY  HIGHWAY  31)  BRIDGE,  600  FEET  UPSTREAM 


RECORDS 

AVAILABLE. 

INTERMITTENTLY, 

1932  TO 

1933  AND 

1937  TO 

1945.  DAILY,  MAY 

1945  TO  DATE. 

EXTREMES 

.  HIGHEST 

,  18.4 

FEET  ON  AUG 

13  AND 

15,  19J0. 

.  LOWEST 

,  5.2  FEET 

ON  OCT. 

27 

,  1956. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD 

(1964 

AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

11.31 

9.83 

9.78 

9.84 

9.26 

9.71 

12.16 

10.15 

8.97 

8,96 

8.79 

2 

11,35 

9.81 

9.92 

9.63 

9.28 

10.01 

11.95 

10.00 

8.96 

8.64 

8.715 

3 

11.12 

9.79 

9.93 

9.59 

9.32 

9.97 

11.88 

9.96 

8.92 

9.12 

8.72 

4 

10.83 

9.75 

9.96 

9.51 

9.35 

9.95 

12.40 

9.69 

8.82 

8.97 

8.74 

5 

10.51 

9.77 

9.89 

9.51 

9.39 

11,26 

12.21 

9.78 

8.74 

8.99 

8.79 

6 

10.25 

9.78 

9.96 

9.49 

9.45 

10.75 

12.14 

9.55 

8.76 

9.04 

8.77 

7 

10.29 

9,81 

9.94 

9.45 

9.54 

10.97 

11.88 

9.51 

8.89 

9.10 

9.23 

3 

10.23 

9.92 

9.89 

9.41 

9.48 

11.27 

11.85 

9.78 

8.87 

9.15 

9.18 

9 

10.93 

9.98 

9.84 

9.39 

9.45 

11.23 

11.44 

9.59 

8.83 

9.11 

8,98 

10 

10.83 

10.02 

9.78 

9.38 

9.41 

11.18 

11.30 

9.41 

8.85 

9.13 

8.74 

11 

10.93 

10.06 

9.69 

9.39 

9.31 

10.62 

11.03 

9.33 

8.83 

9.14 

8.73 

12 

10.84 

9.71 

9.13 

9.43 

9.28 

9.83 

11.00 

9.20 

8.86 

9.12 

8.71 

13 

10.63 

9.68 

9.11 

9.42 

9.25 

9.86 

10.80 

9.18 

8.87 

9.10 

8.78 

14 

10.23 

9.62 

8.96 

9.47 

9.25 

11.12 

15.69 

9.17 

8.89 

9.09 

10.42 

15 

10,61 

9.58 

8.93 

9.46 

9.23 

10.97 

14.04 

9,12 

8.90 

9.08 

9.60 

16 

10.45 

9.49 

8.89 

9.39 

9.19 

10.73 

15.30 

9.03 

8.85 

9.10 

9.53 

17 

10.58 

9.45 

8.85 

9.37 

9.16 

10.55 

13.20 

8.98 

8.65 

9.20 

9.02 

18 

10.94 

9.41 

8.83 

9.35 

11.32 

9.97 

12.88 

9.04 

8.73 

9.02 

9.79 

19 

11.13 

9.43 

9.45 

9.37 

11.39 

9.95 

12.56 

9.00 

8.75 

8.78 

8.77 

20 

11.77 

9.39 

9.36 

9.34 

11.45 

9.75 

12.93 

8.97 

8.75 

8.71 

8.76 

21 

11.57 

9.36 

9.48 

9.32 

9.84 

9.71 

12.63 

8.96 

8.77 

8.86 

8.74 

22 

10.79 

9.32 

10.18 

9.33 

9.79 

9.73 

12.34 

8.95 

8.85 

8.98 

9.44 

23 

10.64 

9.28 

9.98 

9.45 

9.75 

9.78 

12.03 

8.96 

8.86 

8.97 

9.82 

24 

10.53 

9.25 

9.91 

9.41 

9.73 

9.81 

11.78 

8.99 

8.63 

8.98 

9.61 

25 

10.51 

9.21 

9.85 

9.39 

9.68 

9.81 

11.42 

8.98 

8.74 

8.99 

9.43 

26 

10.47 

9.78 

9.94 

9.37 

9.63 

9.83 

11.22 

8.96 

8.76 

8.97 

9.38 

27 

10.31 

9.83 

9.88 

9.34 

9.58 

11.14 

10.79 

8.94 

8.76 

9.00 

9.42 

28 

10.19 

9.81 

9.87 

9.36 

9.83 

13.14 

10.57 

8.93 

8.77 

8.99 

9.55 

29 

10.15 

10.14 

9.39 

9.78 

12.51 

10.48 

9.05 

8.79 

8.88 

9.74 

30 

9.95 

10.11 

9.27 

9.73 

12.20 

10.34 

9.00 

6.77 

8.80 

9.36 

31 

9.88 

10.20 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

10.67 

9.65 

9.66 

9.43 

9.67 

10.58 

12.01 

9.26 

8.81 

8.99 

9.18 

MAX 

11.77 

10.06 

10.18 

9.84 

11.45 

13.14 

15.69 

10.15 

8.97 

9.20 

10.42 

MIN 

9.89 

9.21 

8.83 

9.27 

9.16 

9.71 

10.20 

8.93 

8.63 

8.64 

8.71 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE 

TOTAL  NUMBER  OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

365 

THE  MEAN  STAGE  FOG  THE  YEAR  WAS  9.83. 
HIGHEST  STAGE  WAS  15.69  ON  JUL  14. 
LOWEST  STAGE  WAS  8.63  ON  SEP  24. 


DEC 

9.38 

9.43 
9.42 
9.40 
9.33 

10.12 

10.94 

11.88 

11.53 

10.94 

10.22 

10.14 

9.80 

9.61 

9.64 

9.61 

9.50 

9.54 

9.60 

9.57 

9.45 

9.42 

9.44 
9.30 
9.20 

9.13 

9.23 

9.32 

10.55 

11.62 

11.81 


9.94 

11.88 

9.13 

31 


DAILY  GATE-OPENINGS  FOR  1989 

ruth  canal  control  structure 
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PHYSICAL  DATA. 

.  CONTROL  STRUCTURE 

CONSISTS  OF 

THREE  GATES. 

EACH  EIGHT 

FEET  WIDE. 

ALL  GATES 

ARE 

OPENED 

THE 

SAI«  AMOUNT. 

REMARKS. 

STRUCTURE  IS  OPERATED  AND  MAINTAINED 

BY  THE 

TECHE 

-VERMILION 

FRESHWATER 

DISTRICT, 

LAFAYETTE. 

LA. 

DAILY  EIGHT  A.M. 

GATE  OPENINGS  IN  INCHES 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR  HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  1 

XT 

NOV 

1 

2 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

2 

2 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

3 

2 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

6 

4 

2 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

6 

5 

2 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

6 

6 

2 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

6 

7 

2 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

6 

8 

2 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

6 

9 

2 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

6 

10 

2 

2 

6 

a 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

6 

11 

2 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

6 

12 

2 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

6 

13 

2 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

6 

14 

2 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

6 

15 

2 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

6 

16 

2 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

6 

17 

2 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

6 

18 

2 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

6 

19 

2 

2 

8 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

6 

20 

2 

2 

8 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

6 

21 

2 

2 

8 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

6 

22 

2 

2 

8 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

3 

23 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

3 

24 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

3 

25 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

3 

26 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

3 

27 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

3 

28 

2 

6 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

3 

29 

2 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

3 

30 

2 

8 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

6 

3 

31 

2 

8  - 

12  — 

12 

12 

6  - 

DEC 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
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DARr  STAGE  TOR  1989 


BAYOU  TECHE  AT  KEYSTONE  LOCK  (LA.)  (UPPER) 

LOCATION.  LAT.  30-04-15,  LONG.  91-49-44.  UPSTREAM  SIDE  Of  LOCK  AND  DAM,  ON  WEST  fENOER,  3.8 
NILES  SOUTH  Of  ST.  HARTINVRLE,  LA.  (STA.  64200120.) 

GAGE.  STAff  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  DEC.  1989. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JULY  1,  1913  TO  DATE.  DISCHARGE,  COMPUTED  DAILY,  IN  REPORTS  Of  U.S. 
GEOLOGICAL  SURVEY. 

EXTREMES.  HIGHEST,  24.30  FEET  ON  MAY  27.  1927.  LOWEST,  0.75  FOOT  ON  JULY  18,  1918. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  2ERO  IS  AT  N.L.G. 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

10.W 

10.44 

10.37 

10.49 

10.23 

10.46 

11.11 

10.42 

10.18 

10.10 

10.02 

10.21 

2 

10.92 

10.42 

10.38 

10.47 

10.21 

10.48 

11.07 

10.44 

10.14 

10.05 

10.08 

10.21 

3 

10.85 

10.47 

10.40 

10.44 

10.21 

10.48 

11.03 

10.41 

10.13 

10.11 

10.01 

4 

10.73 

10.46 

10.46 

10.35 

10.22 

10.43 

11.05 

10.38 

10.12 

10.05 

10.00 

5 

10.64 

10.37 

10.45 

10.33 

10.39 

10.40 

11.15 

10.35 

10.13 

10.02 

10.00 

6 

10.52 

10.33 

10.37 

10.26 

10.34 

10.84 

11.10 

10.32 

10.13 

10.06 

10.01 

7 

10.45 

10.37 

10.35 

10.21 

10.34 

10.70 

11.05 

10.28 

10.15 

10.10 

10.04 

8 

10.48 

10.38 

10.38 

10.18 

10.29 

10.67 

10.99 

10.44 

10.14 

10.11 

10.19 

9 

10.45 

10.41 

10.37 

10.20 

10.29 

10.56 

10.93 

10.35 

10,15 

10,11 

10.12 

10 

10.53 

10.43 

10.27 

10.18 

10.27 

10.48 

10.86 

10.30 

10.15 

10.11 

10.02 

11 

10.60 

10.45 

10.25 

10.15 

•0.22 

10.44 

10.80 

10.25 

10.13 

10.12 

10.00 

10.52 

12 

10.62 

10.46 

10.25 

10.14 

10.19 

10.41 

10.75 

10.23 

10.14 

10.12 

10.00 

10.45 

13 

10.64 

10.43 

10.24 

10.18 

10.17 

10.40 

10.73 

10.22 

10.14 

10.11 

10.02 

10.31 

14 

10.69 

10.42 

10.23 

10.22 

10.20 

10.32 

12.65 

10.22 

10.18 

10.10 

10.05 

10.22 

15 

10.64 

10.40 

10.23 

10.25 

10.22 

10.90 

11,78 

10.20 

10.14 

10.10 

10.44 

10.25 

16 

10.61 

10.37 

10.23 

10.22 

10.24 

10.80 

11.45 

10.18 

10.11 

10.10 

10.34 

10.25 

17 

10.58 

10.34 

10.24 

10.20 

10.27 

10.72 

11.37 

10.17 

10.10 

10.11 

10.10 

10.21 

18 

10.55 

10.31 

10.25 

10.20 

10.33 

10.64 

11.30 

10.21 

10.09 

10.10 

10.03 

10.22 

19 

11.07 

10.27 

10.25 

10.20 

11.85 

10.54 

11.22 

10.19 

10.10 

9.97 

10.04 

10.25 

20 

11.06 

10.24 

10.25 

10.20 

10.97 

10.43 

11.32 

10.17 

10.10 

9.98 

10.04 

10.24 

21 

10.99 

10.26 

10.26 

10.19 

10.90 

10.36 

11.24 

10.17 

10.10 

10.02 

10.03 

10.21 

22 

10.89 

10.29 

10.35 

10.20 

10.91 

10.31 

11.15 

10.16 

10.12 

10.05 

10.01 

10.22 

23 

10.77 

10.48 

10.53 

10.21 

10,85 

10.29 

11.06 

10.17 

10.12 

10.07 

10.38 

10.13 

24 

10.66 

10.53 

10.49 

10.22 

10.80 

10.28 

10.98 

10.17 

10.11 

10.08 

10.27 

10.14 

25 

10.58 

10.40 

10.43 

10.24 

10.71 

10.23 

10.91 

10.17 

10.11 

10.07 

10.20 

10.11 

26 

10.51 

10.38 

10.37 

10.24 

10.62 

10.19 

10.83 

10.17 

10.11 

10.08 

10.17 

10.01 

27 

10.45 

10.38 

10.31 

10.23 

10.57 

10.19 

10.73 

10.17 

10.12 

10.09 

10.19 

10.00 

28 

10.44 

10.40 

10.30 

10.24 

10.53 

11.65 

10.65 

10.16 

10.12 

10.09 

10.28 

10.07 

29 

10.48 

10.32 

10.23 

10.50 

11.28 

10.56 

10.19 

10.18 

10.12 

10.05 

10.04 

10.29 

10.21 

10.57 

10198 

31 

10.50 

10.46 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

l«AN 

10.65 

10.39 

10.34 

10.24 

10.48 

10.57 

11.06 

10.25 

10.13 

10.07 

10.12 

10.30 

MAX 

11.07 

10.53 

10.53 

10.49 

11.85 

11.65 

12.65 

10.44 

10.18 

10.12 

10.44 

11.20 

MIN 

10.44 

10.24 

10.23 

10.14 

10.17 

10.19 

10.53 

10.16 

10.09 

9.97 

10.00 

10.00 

DAYS 

31 

28 

31 

3C 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

23 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  357 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  10.39. 

HIGHEST  STAGE  WAS  12.65  ON  JUL  14. 

LOWEST  STAGE  WAS  9.97  ON  OCT  19. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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BAYOU  TECHE  AT  KEYSTONE  LOCK  (LA.)  (LOUER) 

LOCATION.  LAT.  30-04-13,  LONG.  91-49-42.  DOUNSTREAM  SIDE  OF  LOCK  AND  DAM,  ON  WEST  FEIffiER, 

3.8  MILES  SOUTH  OF  ST.  HARTINVILLE,  LA.  (STA.  64250120.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  DEC.  1989. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  1,  1913  TO  DATE. 

extremes,  highest,  24.30  FEET  (GATES  OPEN)  ON  MAY  27,  1927.  LCWST,  MINUS  0.7  FOOT  ON  SEPT.  22, 
1913. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G. 


DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5.15 

4.34  3.41 

4.72 

iAO 

4.46 

8.90 

4.97 

3.46 

2.97 

2.70 

2.68 

2 

5.18 

4.18  3.51 

4.63 

■t  ■ 

6.20 

8.41 

5.26 

3.40 

3.10 

3.35 

2.70 

3 

5.20 

3.99  4.40 

4.57 

i.ii 

4.86 

8.07 

5.32 

3.23 

3.16 

2.70 

4 

4.75 

3.85  4.03 

4.30 

3.47 

4.46 

8.20 

4.53 

3.11 

3.03 

2.43 

5 

4.35 

3.42  4.08 

4.31 

4.37 

4.23 

8.66 

4.15 

3.24 

2.92 

2.78 

6 

4.49 

3.25  3.51 

3.77 

4.37 

6.78 

8.20 

3.75 

3.46 

3.17 

2.80 

7 

4.39 

3.39  3.41 

3.55 

4.37 

5.80 

8.26 

3.85 

3.70 

3.20 

2.90 

8 

4.45 

3.25  3.41 

3.22 

3.85 

5.95 

7.93 

5.44 

3.65 

3.09 

3.25 

9 

4,36 

3.21  3.40 

3.29 

3.71 

5.46 

7.48 

3.90 

3.61 

2.89 

3.73 

10 

4.63 

3.21  3.18 

3.26 

3.77 

5.12 

7.11 

3.88 

3.61 

2.93 

3.05 

11 

5.03 

3.45  3.09 

2.88 

3.45 

4.79 

6.85 

3.30 

3.53 

3.05 

2.82 

5.24 

12 

4.42 

3.53  3.18 

2.82 

3.23 

4.51 

6.52 

3.39 

3.24 

3.15 

2.88 

5.45 

13 

4.94 

3.68  3.13 

3.07 

3.21 

4.42 

6.25 

3.41 

3.58 

3.24 

2.96 

4.70 

14 

5.07 

3.76  3.18 

3.23 

3.56 

4.22 

11.65 

3.43 

4.00 

3.21 

3.25 

3.89 

15 

5.65 

3.76  3.30 

3.64 

3.57 

8.53 

11.25 

3.40 

3.89 

3.24 

5.10 

3.58 

16 

5.15 

3.61  3.42 

3.40 

3.43 

6.65 

10.03 

3.40 

3.41 

3.55 

4.20 

3.46 

17 

4.05 

3.45  3.48 

3.32 

3.56 

5.98 

9.57 

3.36 

3.11 

3.60 

3.43 

3.11 

18 

4.30 

3.18  3.50 

3.30 

4.03 

5.45 

9.15 

3.43 

3.09 

3.46 

2.95 

3.05 

19 

7.52 

2.95  3.45 

3.30 

9.20 

5.40 

8.76 

3.43 

2.98 

2.86 

2.73 

3.19 

20 

7.07 

3.01  3.38 

3.20 

7.55 

4.97 

9.18 

3.35 

3.05 

1.99 

2.65 

3.18 

21 

6.74 

3.47  3.57 

3.02 

6.92 

4.40 

8.87 

3.39 

3.25 

1.97 

2.60 

3.02 

22 

6.10 

3.36  3.67 

2.98 

6.75 

3.85 

8.46 

3.38 

3.35 

2.40 

2.57 

2.91 

23 

5.55 

3.36  4.55 

3.13 

6.50 

4.10 

8.27 

3.61 

3.11 

2.45 

4.49 

2.69 

24 

4.95 

3.37  4.33 

3.29 

6.05 

4.20 

8.60 

3.94 

2.92 

2.65 

3.73 

2.43 

25 

4.52 

3.15  4.13 

3.43 

5.65 

4.19 

7.70 

3.78 

2.60 

2.66 

3.26 

1.92 

26 

4.00 

3.08  4.00 

3.50 

5.28 

3.W 

7.15 

3.71 

2.74 

2.60 

2.81 

1.97 

27 

4.17 

3.23  3.90 

3.44 

5.36 

3.84 

6.78 

3.75 

2.83 

2.70 

2.95 

1.93 

28 

4.04 

3.54  3.85 

3.52 

5.52 

10.45 

6.28 

3.35 

2.96 

2.70 

3.70 

2.06 

29 

4.32  • 

.  4.00 

3.59 

4.76 

10.30 

5.80 

3.53 

3.01 

2.84 

3.69 

2.50 

30 

4.56  ■ 

.  5.63 

3.57 

4.57 

9.72 

5.45 

3.45 

3.01 

2.98 

3.03 

6.38 

&  •  Vc 

THE  1 

FOLLOUING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4.96 

3.47  3.74 

3.51 

4.66 

5.58 

8.03 

3.82 

3.27 

2.93 

3.18 

3.56 

MAX 

7.52 

4.34  5.63 

4.72 

9.20 

10.45 

11.65 

5.44 

4.00 

3.60 

5.10 

9.61 

MIN 

4.00 

2.95  3.09 

2.82 

3.20 

3.84 

5.10 

3.30 

2.60 

1.97 

2.43 

1.92 

DAYS 

31 

28  31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

23 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  357 
THE  fSAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  4.25. 

HIGHEST  STAGE  UAS  12.25  AT  4:00  P.H.  ON  JUL  14. 
LOWEST  STAGE  UAS  1.92  ON  DEC  25. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 


CHARENTON  DRAINAGE  CANAL  NEAR  FLOODGATE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-53-30,  LONG.  91-31-32.  IN  CHARENTON  DRAINAGE  CANAL  WEST  Of  FLOODGATE. 

(STA.  6440013.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  NOV.  1970  GAGE  WAS  LCL*  'O  A80UT  200  FEET  NORTH  OF  PRESENT  LOCATION. 


RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1943  TO  NOV.  1945.  AND  APR.  1y.O  TO  DATE. 


EXTREIKS. 

HIGHEST. 

7.3  FEET  ON  JUNE 

8,  1953. 

LOWEST. 

(FROM 

INCOMPLETE 

RECORD)  MINUS  1.43 

FEET 

ON  DEC. 

22,  1989 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD 

(1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.15 

1.08 

0.74 

1.45 

1.01 

1.63 

3.57 

2.16 

1.39 

1.00 

0.85 

0.32 

2 

1.13 

1.07 

1.00 

1.80 

0.76 

1.80 

3.56 

2.34 

1.35 

1.08 

1.20 

0.45 

3 

1.20 

1.16 

1.08 

1.75 

1.10 

1.95 

3.46 

2.08 

1.09 

1.05 

0.54 

0.19 

4 

0.88 

0.69 

1.55 

1.90 

1.60 

1.97 

3.61 

1.84 

1.18 

1.01 

0.85 

0.05 

5 

1.00 

0.76 

1.93 

1.68 

2.06 

2.02 

3.54 

1.59 

1.41 

1.18 

1.09 

0.37 

6 

1.44 

0.76 

1.09 

1.21 

1.63 

2.22 

3.43 

1.26 

1.49 

1.37 

1.23 

0.40 

7 

1.38 

0.46 

0.68 

1.36 

1.30 

2.10 

3.43 

1.12 

1.65 

1.42 

1.40 

0.90 

8 

1.60 

0.36 

0.52 

1.28 

1.24 

2.55 

3.35 

1.07 

1.60 

1.10 

1.52 

1.55 

9 

1.15 

0.09 

0.37 

1.33 

1.71 

2.05 

3.26 

0.97 

1.58 

0.88 

1.25 

1.09 

10 

1.28 

0.06 

0.49 

0.85 

1.33 

1.83 

3.18 

1.12 

1.53 

1.14 

1.00 

0.74 

11 

1.43 

0.49 

0.64 

0.21 

0.73 

1.96 

3.05 

1.07 

1.52 

1.10 

1.01 

0.97 

12 

1.43 

0.47 

0.65 

0.56 

0.71 

1.92 

2.92 

1.17 

1.42 

1.33 

1.04 

0.99 

13 

1.25 

0.81 

0.67 

0.78 

1.07 

1.93 

2.78 

1.19 

1.47 

1.29 

1.11 

0.21 

14 

0.98 

0.97 

0.78 

0.90 

1.21 

1.95 

3.14 

1.20 

1.71 

1.13 

1.35 

0.41 

15 

0.96 

1.03 

1.08 

1.14 

1.27 

2.58 

3.31 

1.35 

1.48 

1.30 

1.71 

0.63 

16 

0.80 

1.10 

1.15 

0.8:. 

1.26 

2.34 

3.38 

1.32 

0.99 

1.66 

1.38 

0.07 

17 

0.62 

0.75 

1.24 

1.13 

1.65 

2.22 

3.30 

1.33 

0.92 

1.78 

0.89 

0.24 

18 

0.85 

0.57 

1.34 

1.14 

1.81 

2.11 

3.27 

1.29 

1.07 

1.45 

1.06 

0.37 

19 

1.29 

0.55 

1.15 

1.15 

2.48 

2,01 

3.16 

1.16 

1.33 

0.65 

0.90 

0.47 

20 

1.64 

0.97 

1.24 

0.«) 

2.57 

1.67 

3.19 

1.16 

1.33 

0.26 

0.71 

-0.06 

21 

1.35 

1.40 

1.31 

0.62 

2.58 

1.52 

2.95 

1.30 

1.44 

0.47 

0.66 

0.17 

22 

1.41 

0.70 

0.98 

0.94 

2.46 

1.57 

2.87 

1.52 

1.28 

0.70 

0.75 

-0.49 

23 

1.31 

0.03 

0.87 

1.15 

2.48 

1.65 

2.80 

1.75 

1.13 

0.83 

0.68 

24 

1.45 

-0.36 

1.01 

1.24 

2.32 

1.77 

2.77 

1.79 

0.46 

0.85 

0.32 

25 

1.25 

0.05 

1.17 

1.25 

2.25 

1.80 

2.51 

1.65 

0.62 

0.80 

0.72  F 

-0.84 

26 

1.14 

0.34 

1.40 

1.24 

2.23 

1.87 

2.42 

1.63 

0.78 

0.84 

0.84 

-0.32 

27 

0.99 

0.66 

1.37 

1.14 

2.00 

2.28 

2.30 

1.54 

0.77 

0.60 

0.93 

-0.15 

28 

0.79 

0.93 

1.34 

1.23 

1.62 

3.30 

2.07 

1.41 

0.93 

0.91 

1.22 

0.02 

29 

1.07  -- 

1.61 

1.28 

1.42 

3.43 

1.94 

1.26 

0.85 

1.02 

0.63 

0.33 

30 

1.01  -- 

1.96 

1.04 

1.48 

3.55 

1.85 

1.36 

0.78 

1.15 

0.06 

0.87 

31 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

1.17 

0.63 

1.10 

1.15 

1.64 

2.12 

2.97 

1.43 

1.22 

1.05 

0.96 

0.41 

MAX 

1.64 

1.40 

1.96 

1.90 

2.58 

3.55 

3.61 

2.34 

1.71 

1.78 

1.71 

1.87 

MIN 

0.62 

-0.36 

0.37 

0.21 

0.71 

1.52 

1.80 

0.97 

0.46 

0.26 

0.06 

-0.84 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

29 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  363 

F=NOT  AT  STATED  TINE 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.33. 

HIGHEST  STAGE  IMS  3.65  AT  4:30  P.M.  ON  JUL  4. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOFWLETE  RECORD)  WAS  MINUS  1.43  FEET  ON  DEC  22. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 
CHARENTON  DRAINAGE  CANAL  AT  BALDWIN,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-49-23,  LONG.  91-32-30.  ABOUT  35  FEET  SOUTHWEST  OF  »XITNERN  PACIFIC  RAILROAD 
BRIDGE.  (STA.  6445013.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1981  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  0.26  FOOT  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  AUG.  15,  1941  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.16  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD),  MINUS  1.82  FEET  ON  DEC.  22,  1989.  EXTREMES  NAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.38 

0.70 

0.45 

0.67 

0.81 

2.09 

2.93 

3.13 

1.59 

1.32 

0.69 

0.45 

2 

0.34 

0.65 

0.76 

1.56 

0.79 

2.24 

2.87 

2.U 

1.30 

1.25 

1.05 

0.45 

3 

0.53 

0.72 

0.90 

1.41 

1.50 

2.24 

2.55 

1.95 

1.02 

1.09 

0.40 

-0.20 

4 

0.00 

-0.07 

1.38 

1.80 

2.06 

2.16 

2.46 

1.79 

1.40 

0.95 

0.95 

0.32 

5 

0.58 

0.50 

1.56 

0.95 

2.48 

2.27 

2.27 

1.43 

1.62 

1.35 

1.33 

0.45 

6 

1.25 

0.40 

0.34 

0.90 

1.64 

1.87 

2.12 

0.99 

1.90 

1.65 

1.46 

0.47 

7 

1.05 

0.14 

0.38 

1.29 

1.37 

1.65 

2.10 

0.93 

1.96 

1.64 

1.55 

0.66 

8 

1.15 

0.52 

0.40 

1.24 

1.43 

2.65 

2.04 

0.96 

1.85 

0.99 

1.50 

0.45 

9 

0.50 

-0.35 

0.22 

1.15 

2.20 

1.45 

2.25 

1.05 

1.88 

1.06 

0.55 

-0.23 

10 

1.26 

0.15 

0.44 

0.23 

1.06 

1.55 

2.42 

1.29 

1.79 

1.45 

0.63 

0.18 

11 

1.34 

0.55 

0.47 

-0.29 

0.54 

2.25 

2.32 

1.15 

1.86 

1.25 

0.72 

0.60 

12 

1.43 

0.25 

0.40 

0.46 

0.58 

2.13 

2.15 

1.42 

1.72 

1.48 

0.75 

0.08 

13 

0.53 

0.60 

0.36 

0.60 

1.18 

2.23 

2.12 

1.37 

1.79 

1.30 

0.93 

-0.20 

14 

0.87 

0.57 

0.58 

0.74 

1.30 

2.27 

2.27 

1.62 

1.90 

1.07 

1.20 

0.40 

15 

0.24 

0.65 

0.93 

0.94 

1.35 

2.37 

2.52 

1.55 

1.07 

1.45 

1.62 

0.70 

16 

0.07 

0.65 

0.84 

0.70 

1.62 

1.56 

2.47 

1.54 

0.65 

1.90 

0.39 

-0.45 

17 

0.10 

0.25 

1.07 

1.05 

2.14 

1.70 

2.30 

1.57 

0.87 

1.67 

0.75 

0.32 

18 

0.44 

0.36 

1.10 

1.06 

2.35 

1.77 

2.38 

1.37 

1.12 

0.84 

1.15 

0.41 

19 

0.82 

0.52 

0.87 

1.14 

2.78 

1.64 

2.32 

1.20 

1.70 

0.10 

0.90 

0.39 

20 

0.94 

1.30 

1.29 

0.55 

2.36 

1.27 

2.22 

1.33 

1.55 

0.43 

0.60 

-0.44 

21 

0.35 

1.26 

1.24 

0.61 

2.16 

1.36 

1.90 

1.52 

1.84 

0.83 

0.58 

-0.08 

22 

1.06 

0.10 

0.60 

1.14 

2.04 

1.45 

2.12 

1.83 

1.40 

0.83 

0.80 

-1.15 

23 

1.04 

-0.60 

0.65 

1.35 

2.1C 

1.66 

2.23 

2.12 

1.36 

0.90 

-0.16 

24 

1.39 

-0.47 

0.88 

1.21 

1.83 

1.86 

1.95 

1.97 

0.15 

0.84 

0.10  F 

-1.55 

25 

1.10 

-0.04 

1.10 

1.15 

2.13 

1.85 

1.73 

1.75 

1.09 

0.68 

0.70 

-0.80 

26 

1.00 

0.23 

1.13 

1.05 

2.14 

2.05 

2.00 

1.82 

1.19 

0.74 

0.65 

-0.46 

27 

0.75 

0.56 

1.14 

0.92 

1.65 

2.82 

1.90 

1.75 

0.93 

0.64 

0.69 

-0.25 

28 

0.65 

0.63 

1.17 

1.07 

1.12 

3.50 

1.82 

1.55 

1.14 

0.83 

0.95 

-0.12 

29 

0.81 

1.33 

0.94 

1.27 

3.12 

1.90 

1.45 

0.90 

0.90 

-0.06 

0.37 

30 

0.62 

1.25 

0.76 

1.67 

1.89 

3.03 

1.89 

1.78 

1.50 
1.65  ■ 

0.80 

1.00 

0.94 

-0.20 

0.80 

1.59 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.74 

0.38 

0.84 

0.94 

1.66 

2.07 

2.20 

1.58 

1.38 

1.08 

0.77 

0.11 

MAX 

1.43 

1.30 

1.56 

1.80 

2.78 

3.50 

2.93 

3.13 

1.96 

1.90 

1.62 

1.59 

MIN 

0.00 

-0.60 

0.22 

-0.29 

0.54 

1.27 

1.73 

0.93 

0.15 

0.10 

-0.20 

-1.55 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  364 

F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.15. 

HIGHEST  STAGE  WAS  3.97  AT  11:00  A.M.  ON  JUN  28. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  1.82  ON  DEC  22. 
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DAILY  STAGE  TOR  1989 


HANSON  canal  AT  HANSON  LOCK  (LA.)  (NORTH) 

LOCATION.  LAT.  29-46-17,  LONG.  91-29-01.  ON  HIGHWAY  183  BRIDGE  SOUTHEAST  OF  FRANKLIN,  LA. 

(STA.  6455010.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  DAILY,  NOV.  18,  1923  TO  SEP.  19,  1951.  IHTERNITTENTLY,  1951  TO  DATE. 

STAGE  IN  FEET  GAGE  2ERO  1$  AT  N.L.C.  (1983  AOJ.) 


DAY  JAN  FEB  NAR  APR  NAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV  DEC 

1  3.40 

2  1.50 

3 

4  2.90  2.85  1.43 

5  2.65 

6  2.88  3.30 

7  1.60  1.90  2.80 

8 

9  2.20 

10  2.53 

11 

12  1.Y8  2.90  1.15 

13  3.01  2.10 

14  2.05  2.00 

15  2.60 

16  2.40 

17  1.65  2.75 

18  3.45 

19  2.80  1.30 

20  2.40 

21  2.35  1.60 

22  1.50  2.80 

23  2.98 

24  2.50  1.90 

25  2.98 

26  2.40 

27  2.10  0.50 

n  2.02  1.98 

29  . 

30  .  2.48 

31  1.90  .  2.55  .  .  .  2.00  . 


DAILY  STAGE  FOR  1W 


157 


BAYOU  TECHE  AT  UEST  CALUMET  FLOODGATE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-42-13,  LONG.  91-22-31.  IN  CHANNEL  ON  SOUTHWEST  END  Of  FLOODGATE,  O.B  MILE 
NGRTIMEST  OF  CALUMET,  LA.  (STA.  6465010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  12,  1951  TO  DATE. 


EXTREMES. 

HIGHEST, 

4.65 

FEET  OH  APR. 

17,  1973 

.  LOWEST 

,  MINUS  2.25  FEET 

ON  DEC.  6 

,  1954, 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

rtitiUS  0.14 

FOOT, 

NGVO  (1983  ADJ 

DAY 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.85 

1.70 

1.55 

1.58 

1.55 

1.93 

3.27 

2.54 

2.03 

2.03 

1.14 

1.14 

2 

0.90 

1.60 

1.60 

2.17 

1.39 

2.36 

3.35 

2.68 

1.73 

1.86 

1.57 

1.17 

3 

1.15 

1.65 

1.75 

1.99 

1.87 

2.40 

3.04 

2.28 

1.43 

1.65 

0.90 

0.60 

4 

1.08 

1.14 

2.10 

2.33 

2.03 

2.18 

3.28 

2.10 

1.80 

1.70 

1.55 

0.96 

5 

1.83 

1.64 

2.34 

1.93 

2.21 

2.11 

2.92 

2.09 

2.07 

2.07 

1.88 

1.14 

6 

2.49 

1.63 

1.55 

1.30 

1.73 

2.20 

2.76 

1.85 

2.37 

2.30 

1.97 

1.04 

7 

2.33 

1.85 

1.42 

1.70 

1.25 

1.92 

2.70 

1.87 

2.41 

2.26 

1.79 

1.00 

8 

2.54 

1.75 

1.35 

1.45 

1.50 

2.27 

2.66 

1.87 

2.30 

1.76 

1.77 

0.58 

9 

2.01 

1.50 

1.39 

1.55 

1.80 

2.28 

2.72 

2.01 

2.29 

1.80 

0.60 

-0.12 

10 

1.89 

1.80 

1.55 

1.45 

1.93 

1.93 

2.89 

2.16 

2.27 

2.18 

0.80 

0.43 

11 

1.97 

1.57 

1.25 

1.30 

1.64 

2.14 

2.83 

1.94 

2.32 

1.90 

0.68 

0.83 

12 

1.73 

1.63 

1.25 

1.48 

1.65 

2.15 

2.72 

2.12 

2.23 

2.05 

0.98 

0.38 

13 

1.73 

1.70 

1.36 

1.35 

1.81 

2.29 

2.65 

2.09 

2.25 

1.70 

1.08 

0.20 

14 

1.30 

1.69 

1.48 

1.45 

1.80 

2.22 

3.95 

2.20 

2.42 

1.44 

1.58 

0.85 

15 

1.43 

1.60 

1.75 

1.61 

1.94 

2.63 

3.21 

2.14 

1.54 

1.87 

1.89 

1.23 

16 

1.48 

1.68 

1.80 

1.45 

1.64 

2.01 

3.15 

2.04 

1.15 

2.25 

0.50 

0.25 

17 

1.65 

1.40 

1.90 

1.75 

2.00 

1.80 

2.92 

2.17 

1.32 

2.08 

1.00 

0.92 

18 

1.66 

1.30 

1.88 

1.70 

2.15 

1.90 

2.83 

1.79 

1.55 

1.53 

1.52 

0.97 

19 

1.74 

1.38 

1.67 

1.65 

2.63 

1.80 

2.83 

1,57 

2.13 

0.93 

1.23 

0.93 

20 

1.91 

1.90 

1.88 

1.30 

2.39 

1.73 

2.70 

1.68 

2.30  F 

1.04 

0.95 

0.03 

21 

1.24 

1.96 

1.90 

1.60 

2.37 

1.52 

2.46 

1.86 

2.51  F 

1.15 

0.94 

0.21 

22 

1.77 

1.25 

1.43 

1.40 

2.13 

1.70 

2.40 

2.20 

2.23 

1.46 

1.16  F 

-0,43 

23 

1.87 

1.50 

1.47 

1.65 

2.16 

1.94 

2.47 

2.40 

2.10 

1.42 

-0.02 

24 

2.07 

1.65 

1.60 

1.55 

1.92 

2.05 

2.34 

2.24 

1.45 

1.27 

0.34  F 

-0.35 

25 

1.77 

1.85 

1.54 

1.60 

2.10 

2.14 

2.30 

2.06 

2.05 

1.02 

1.07  F 

-0.45 

26 

1,70 

2.00 

1.65 

1.70 

2.23 

2.17 

2.35 

2.14 

2.15 

1.07 

0.94 

-0.23 

27 

1.61 

1.98 

1.80 

1.57 

2.03 

2.57 

2.41 

2.14 

1.80 

0.98 

1.04 

0.03 

28 

1.38 

1.48 

1.75 

1.69 

1.60 

3.23 

2.19 

1.90 

1.93 

1.24 

1.29 

0.00 

29 

1.61  -- 

1.90 

1.75 

1.64 

3.43 

2.17 

1.83 

1.63 

1.30 

0.48 

0.47 

30 

1.52  -- 

2.20 

1.50 

1.83 

3.37 

2.03 

1.84 

1.60 

1.44 

0.55 

0.85 

31 

1.46  -- 

2.13 

1.95  -- 

1.95 

2.10  - 

1.70 

1,52 

THE  FOLLOWING 

MEAN  1.67 

REFER  ONLY 

1.63 

TO  READINGS 

1.68 

;  IN  THE 

1.62 

TABLE  ABOVE 

1.90  2.21 

2.72 

2.06 

1.98 

1.63 

1.11 

0.54 

MAX 

2.54 

2.00 

2.34 

2.33 

2.63 

3.43 

3.95 

2.68 

2.51 

2.30 

1.97 

1.52 

MIN 

0.85 

1.14 

1.25 

1.30 

1.25 

1.52 

1.95 

1.57 

1.15 

0.93 

-0.02 

-0.45 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  364 

F»NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.73. 

HIGHEST  STAGE  WAS  4.27  AT  5:15  A.M.  ON  JUL  14. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  0.45  ON  DEC  25. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 

BAYOU  TECBE  AT  EAST  CALUHET  FLOODGATE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-42-08,  LONG.  91-22-07.  IN  CHANNEL  ON  SOUTHEAST  END  OF  FLOODGATE,  0.2  MILE 
NORTH  OF  CALUMET,  LA.  (STA.  6470010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  0.14  FOOT,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  13,  1951  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.08  FEET  ON  OCT.  3,  1964.  LOUEST,  MINUS  2.34  FEET  0“  DEC.  23,  1953.  EXTREMES 
HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD 

(1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.70 

2.19 

2.25 

2.69 

2.70 

2.73 

3.04 

2.08 

1.21 

1.14 

2 

0.78 

2.20 

2.24 

2.66 

2.69 

2.97 

3.02 

1.94 

1.60 

1.18 

3 

1.09 

2.20 

2.32 

2.61 

2.67 

3.10 

3.00 

1.72 

0.94 

0.64 

4 

2.20 

2.32 

2.59 

2.66 

3.06 

3.30 

1.60 

1.62 

1.01 

5 

2.20 

2.30 

2.63 

2.75 

3.03 

3.39 

F 

2.08 

2.00 

1.95 

1.18 

6 

2.19 

2.32 

2.57 

2.70 

3.18 

3.34 

2.30 

2.24 

2.00 

1.12 

7 

2.15 

2.32 

2.55 

2.68 

3.10 

3.25 

2.35 

2.20 

1.80 

1.10 

8 

2.16 

2.30 

2.50 

2.66 

3.03 

3.18 

2.24 

1.71 

1.80 

0.60 

9 

2.23 

2.32 

2.53 

2.63 

3.03 

3.17 

1.99 

2.35 

1.75 

0.65 

-0.06 

10 

2.14 

2.33 

2.53 

2.63 

2.98 

3.20 

2.19 

2.14 

0.86 

0.40 

11 

2.13 

2.34 

2.52 

2.00 

2.92 

3.14 

2.27 

1.86 

0.95 

0.79 

12 

2.15 

2.37 

2.49 

2.33 

2.92 

3.09 

2.18 

2.03 

1.05 

0.36 

13 

2.14 

2.38 

2.48 

2.19 

2.88 

3.04 

2.19 

1.70 

1.16 

0.18 

14 

2.15 

2.39 

2.47 

2.39 

2.87 

4.00 

2.41 

1.45 

1.66 

0.75 

15 

2.20 

2.40 

2.50 

2.42 

2.94 

1.54 

2.21 

1.92 

1.15 

16 

2.20 

2.42 

2.53 

2.42 

2.92 

1.17 

2.31 

0.59 

0.25 

17 

F  1.92 

2.25 

2.41 

2.54 

2.43 

2. 87 

1.37 

1.92 

1.00 

0.85 

18 

1.85 

2.21 

2.44 

2.55 

2.43 

2.85 

1.60 

1.40 

1.53 

0.95 

19 

1.96 

2.23 

2.45 

2.54 

2.77 

2.81 

2.14 

0.80 

1.24 

0.87 

20 

2.00 

2.23 

2.47 

2.63 

2.79 

2.94 

2.14 

1.20 

0.97 

0.05 

21 

2.10 

2.24 

2.46 

2.64 

2.80 

2.93 

2.42 

1.45 

0.96 

0.22 

22 

2.09 

2.20 

2.59 

2.63 

2.78 

2.99 

F  2.28 

2.12 

1.40 

1.16 

-0.84 

23 

2.09 

2.20 

2.60 

2.63 

2.77 

3.09 

2.02 

1.39 

0.06 

-1.22 

24 

2.10 

2.23 

2.61 

2.63 

2.75 

3.07 

2.95 

F  1.98 

1.37 

1.20 

0.37 

-1.15 

25 

2.11 

2.18 

2.63 

2.62 

2.75 

3.05 

2.95 

1.97 

0.90 

1.03 

-0.33 

26 

2.13 

2.18 

2.60 

2.64 

2.72 

3.01 

2.08 

0.99 

0.93 

-0.17 

27 

2.13 

2.19 

2.66 

2.65 

2.72 

2.97 

1.75 

0.87 

1.02 

0.03 

28 

2.14 

2.20 

2.68 

2.64 

2.72 

3.07 

1.90 

1.15 

1.27 

0.10 

29 

2.16 

2.66 

2.65 

2.72 

3.14 

1.65 

1.19 

0.50 

0.49 

30 

31 

2.15 

2.17 

2.69 

2.68 

2.65 

2.71 

2.72 

3.09 

1.60 

1.34 
1.55  ■ 

0.55 

0.85 

1.47 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.87 

2.19 

2.45 

2.58 

2.62 

2.98 

3.19 

2.08 

1.98 

1.60 

1.14 

0.45 

MAX 

2.17 

2.25 

2.69 

2.69 

2.80 

3.18 

4.00 

2.28 

2.42 

2.31 

2.00 

1.47 

MIN 

0.70 

2.13 

2.24 

2.47 

2.00 

2.73 

2.95 

1.98 

1.17 

0.80 

0.06 

-1.22 

DAYS 

18 

28 

31 

30 

31 

30 

16 

3 

26 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  305 

F«NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.05. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  4.00  AT  7:30  A.M.  ON  JUL  14. 
LOUEST  STAGE  WAS  MIIRJS  1.30  ON  DEC  23. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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BAYOU  VERMILION  AT  TONTONS  BRIDGE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-21-00,  LONG.  91-58-53.  ON  HIGHWAY  726  BRIDGE,  NORTHEAST  Of  CARENCRO, 
LA.  (STA.  67150120.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  MAY  6,  19A7  TO  AUG.  24,  1973  AND  MAY  2,  1974  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  21.70  FEET  ON  APR.  21,  1977.  LOWEST,  MINUS  0.35  FOOT  ON  DEC.  7,  1954. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G. 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

16.02 

5.69 

5.83 

8.20 

5.87 

7.94 

17.61 

10.37 

6.24 

5.59 

4.58 

4.64 

2 

15.05 

5.44 

5.86 

7.60 

5.64 

7.96 

16.79 

10.28 

6.02 

5.43 

4.63 

4.68 

3 

13.70 

5.65 

6.74 

7.26 

5.60 

8.56 

16.24 

9.77 

5.85 

4.93 

4.63 

4.71 

4 

12.35 

5.44 

6.73 

6.95 

5.72 

8.36 

17.08 

9.34 

5.76 

4.53 

4.45 

4.66 

5 

10.55 

4.89 

6.49 

7.30 

8.34 

7.77 

17.59 

8.86 

5.82 

4.42 

4.46 

4.51 

6 

8.75 

4.69 

5.96 

7.73 

7.84 

15.48 

16.91 

8.37 

5.99 

4.61 

4.55 

4.58 

7 

7.41 

4.80 

5.63 

6.63 

6.65 

14.44 

16.24 

7.89 

6.14 

4.69 

4.76 

14.63 

8 

6.78 

4.98 

5.71 

6.15 

6.33 

13.10 

16.08 

12.63 

6.00 

4.66 

6.29 

16.31 

9 

6.25 

5.14 

5.73 

6.09 

6.15 

11.57 

15.41 

10.35 

5.93 

4.62 

5.66 

15.33 

10 

9.09 

5.22 

5.70 

5.92 

6.00 

10.10 

14.78 

8.57 

6.24 

4,72 

4.68 

13.68 

11 

10.05 

5.29 

5.70 

5.67 

5.67 

8.93 

14.04 

7.70 

6.63 

4.76 

4.46 

11.85 

12 

9.29 

5.26 

5.66 

5.67 

5.55 

8.22 

13.86 

7.16 

6.93 

4.82 

4.43 

12.37 

13 

9.09 

5.24 

5.60 

5.89 

5.48 

7.70 

12.89 

6.90 

6.37 

4.86 

4.49 

10.04 

14 

9.74 

5.21 

5.58 

5.88 

5.68 

7.34 

20.01 

6.67 

8.10 

4.85 

4.69 

8.30 

15 

9.02 

5.05 

5.65 

5.94 

5.83 

15.85 

20.52 

6.45 

6.87 

4.84 

10.35 

7.31 

16 

7.93 

4.90 

5.67 

5.79 

6.43 

15.49 

19.85 

6.26 

6.07 

5.12 

10.49 

6.54 

17 

7.13 

4.70 

5.74 

5.73 

6.35 

14.40 

19.08 

6.12 

5.78 

5.03 

7.29 

5.71 

IS 

6.59 

4.55 

5.78 

5.70 

6.47 

13.29 

18.40 

7.97 

5.72 

4.84 

5.66 

5.47 

19 

16.10 

4.37 

5.74 

5.69 

16.56 

11.93 

17.82 

6.67 

5.72 

4.26 

5.10 

5.58 

20 

16.05 

4.24 

5.67 

5.62 

16.15 

10.35 

18.98 

6.23 

5.75 

4.23 

4.78 

5.49 

21 

15.49 

4.98 

5.77 

5.53 

15.57 

9.12 

18.43 

6.06 

5.73 

4.33 

4.57 

4.96 

22 

14.11 

5.33 

7.85 

5.51 

15.45 

8.33 

17.40 

5.98 

5.77 

4.49 

4.47 

4.79 

23 

12.89 

5.77 

11.68 

5.55 

14.56 

8.32 

16.65 

6.06 

5.74 

4.58 

8.22 

4.66 

24 

11.34 

5.73 

10.10 

5.65 

13.64 

7.60 

16.25 

6.12 

5.67 

4.64 

6.72 

4.32 

25 

9.74 

5.77 

6.28 

5.72 

12.46 

7.10 

15.44 

6.06 

5.54 

4.66 

5.36 

4.03 

26 

8.40 

5.85 

7.16 

5.76 

11.31 

6.76 

14.63 

5.97 

5.63 

4.68 

4.78 

3.84 

27 

7.35 

5.87 

6,64 

5.72 

10.26 

7.04 

13.78 

5.94 

5.63 

4.70 

4.77 

3.73 

28 

6.76 

5.97 

6.48 

5.75 

9.42 

16.52 

12.77 

5.87 

5.65 

4.66 

5.05 

3.99 

29 

6.60 

6.56 

5.81 

8.80 

17.89 

11.94 

6.65 

5.67 

4.68 

5.66 

7.15 

30 

6.38 

11.03 

5.82 

8.36 

18.18 

11.43 

7.70 

5.66 

4.66 

4.86 

15.86 

15.39 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

KEAN 

10.07 

5.21 

6.72 

6.14 

8.78 

10.85 

16.12 

7.54 

6.02 

4.73 

5.50 

7.71 

KAX 

16.10 

5.97 

11.68 

8.20 

16.56 

18.18 

20.52 

12.63 

8.10 

5.59 

10.49 

16.31 

MIN 

6.09 

4.24 

5.58 

5.51 

5.48 

6.76 

10.79 

5.87 

5.54 

4.23 

4.43 

3.73 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  7.98. 

HIGHEST  STAGE  WAS  20.62  AT  8:30  P.M.  ON  JUL  14. 
LOWEST  STAGE  WAS  3.73  ON  OEC  27. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 
BAYOU  VERMILION  AT  LONG  BRIDGE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-U-25,  LONG.  91-57-49.  ON  HIGHMY  94  BRIDGE,  EAST  OF  LAFAYETTE,  LA. 
(STA.  6722512C.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1933.  DAILY,  OCT.  1937  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  20.4  FEET  ON  AUG.  15,  1940.  LOWEST,  MINUS  1.04  FEET  ON  DEC.  6,  1954. 
DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G. 


DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APH 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

8.48 

3.89  3.55 

5.54 

3.97 

6.08 

12.40 

9.84 

4.49 

4.07 

3.17 

2.40 

2 

8.58 

3.60  3.90 

5.43 

3.67 

6.20 

12.38 

9.55 

4.32 

4.17 

3.58 

2.77 

3 

8.43 

3.65  4.35 

5.17 

3.83 

6.77 

12.19 

9.13 

4.15 

3.68 

2.84 

2.37 

4 

8.07 

2.80  4.65 

5.08 

4.17 

6.54 

12.33 

8.71 

4.13 

3.41 

3.19 

1.94 

5 

7.42 

2.76  4.65 

5.14 

5.61 

6.15 

12.30 

8.25 

4.37 

3.39 

3.45 

2.68 

6 

6.54 

2.66  3.75 

5.09 

5.43 

9.22 

12.18 

7.72 

4.70 

3.76 

3.42 

2.50 

7 

5.66 

2.11  2.93 

4.70 

4.70 

9.03 

12.06 

7.21 

4.77 

3.60 

3.36 

8.22 

8 

5.09 

1.94  2.92 

4.22 

4.36 

8.97 

11.97 

8.50 

4.65 

3.26 

4.29 

9.95 

9 

4.30 

2.17  3.13 

4.38 

4.38 

8.57 

11.74 

8.18 

4.50 

2.93 

3.86 

9.72 

13 

5.30 

2.36  3.43 

4.10 

4.22 

7.96 

11.46 

7.33 

4.57 

3.32 

3.28 

9.47 

11 

5.91 

3.00  3.63 

3.65 

3.68 

7.32 

11.17 

6,67 

4.61 

3.30 

3.25 

9.02 

12 

5.77 

2.84  3.65 

3.95 

3.87 

6.70 

10.92 

6.18 

4.71 

3.58 

3.33 

8.92 

13 

5.42 

3.44  3.60 

4.21 

3.98 

6.30 

10.59 

5.83 

4.64 

3.64 

3.61 

8.27 

14 

5.74 

3.45  3.78 

4.12 

4.30 

5.98 

14.44 

5.52 

5.02 

3.68 

3.79 

7.31 

15 

5,56 

3.31  4.07 

4.33 

4.26 

9.64 

14.13 

5.25 

4.92 

3.77 

7.52 

6.43 

16 

4.90 

3.16  3.95 

3.93 

4.14 

9.49 

14.05 

4.99 

4.41 

4.30 

7.20 

5.53 

17 

4.27 

2.55  4.05 

4.05 

4.52 

9.38 

13.94 

4.80 

4.18 

4,07 

5.62 

4.68 

IS 

4.05 

2.17  4.06 

3.94 

4.84 

9.17 

13.75 

5.69 

4.20 

3.42 

4.73 

4.31 

19 

9.72 

2.11  3.87 

3.87 

9.97 

8.82 

13.49 

5.10 

4.24 

2.23 

4.14 

4.17 

20 

9.49 

2.99  3.88 

3.67 

9.60 

8.29 

13.63 

4.76 

4.34 

1.75 

3.72 

3.64 

21 

9.55 

3.54  4.03 

3.52 

9.57 

7.65 

13.54 

4.62 

4.27 

2.47 

3.35 

3.25 

22 

9.39 

2.49  4.70 

3.66 

9.69 

7.12 

13.32 

4.58 

4.21 

3.07 

3.25 

2.42 

23 

9.06 

1.83  6.87 

3.76 

9.59 

6.74 

13.04 

4.74 

4.02 

3.17 

5.74 

1.39 

24 

8.57 

1.82  6.38 

3.93 

9.35 

6.42 

12.84 

4.63 

3.88 

3.19 

4.56 

1.04 

25 

7.85 

3.14  5.73 

4.04 

9.03 

6.04 

12.54 

4.55 

3.97 

3.15 

3.92 

1.15 

26 

6.97 

3.32  5.19 

4.07 

8.64 

5.69 

12.22 

4.50 

3.91 

3.14 

3.35 

2.10 

27 

6.10 

3.48  4.84 

3.99 

8.15 

5.83 

11.89 

4.35 

3.95 

3.20 

3.25 

2.07 

28 

5.33 

3.87  4.70 

4,10 

7.60 

12.24 

11.48 

4.23 

4.08 

3.33 

3.80 

2.20 

29 

4,96  ' 

.  5.00 

4.17 

7.07 

12.07 

11.02 

4.98 

4.09 

3.36 

3.12 

4.25 

30 

4.44  ' 

.  6.63 

3.96 

6.59 

12.35 

10.60 

4.94 

4,02 

3.52 

2.27- 

9.67 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

6.61 

2.87  4.39 

4.26 

6.'0 

7.96 

12.38 

6.13 

4.34 

3.36 

3.93 

4.95 

MAX 

9.72 

3.89  6.87 

5.54 

9.97 

12,35 

14.44 

9.84 

5.02 

4.30 

7.52 

9.95 

MIN 

3.99 

1.82  2.92 

3.52 

3.67 

5.69 

10.15 

4.23 

3.88 

1.75 

2.27 

1.04 

DAYS 

31 

28  31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  5.63. 

HIGHEST  STAGE  WAS  14.44  AT  8:00  A.M.  ON  JUL  14. 
LOWEST  STAGE  WAS  0.67  ON  DEC  24. 


DAILY  STAGE  FOR  1969 
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RUTH  CANAL  AT  RUTH,  LA.  (WEST) 

LOCATION.  LAT.  30-U-34,  LONG.  91-53-05.  ABOUT  250  FEET  DOWNSTREAM  FROM  CONTROL  STRUCTURE,  0.45 
MILE  BELOW  JUNCTION  WITH  BAYOU  TECHE.  (STA.  6730012C.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 


GENERAL  INFORMATION.  THE  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL  TIKS  DURING  PERIOD  OF  RECORD. 
ZERO  OF  GAGE  IN  1946  WAS  AT  M.L.G. 


RECORDS 

AVAILABLE. 

INTERMITTENTLY, 

,  1945. 

DAILY,  JAN. 

1938  TO  DEC.  1944  AM)  JAN. 

1946  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST 

,  18.5 

FEET  FROM 

AUG.  14 

TO  16,  1940. 

.  LOWEST, 

0.00  FOOT  ON  DEC. 

4,  1967. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD 

(1964 

ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

7,24 

5.56 

3.52 

5.51 

4.98 

J.73 

10.98 

9.20 

4.98 

4.73 

3.49 

2.30 

2 

6.14 

5.52 

3.61 

5.48 

4.99 

5.86 

10.97 

8.98 

4.97 

4.76 

3.67 

2.41 

3 

5.94 

5.43 

3.63 

5.41 

5.11 

6.22 

10.65 

8.65 

4.84 

3.17 

3.38 

2.29 

4 

5.64 

5.38 

3.68 

5.36 

5.14 

6.19 

10.83 

8.06 

4.65 

3.56 

3.43 

2.07 

5 

5.42 

2.16 

3.44 

5.43 

5.18 

7.47 

11.00 

7.80 

4.75 

3.69 

3.68 

2.43 

6 

5.39 

1.97 

3.98 

5.41 

5.22 

7.68 

10.74 

7.19 

5.03 

3.82 

3.64 

3.81 

7 

5.14 

1.49 

3.82 

5.39 

4.67 

7.89 

10.87 

7.14 

5.10 

3.70 

4.00 

7.53 

8 

5.12 

1.61 

3.75 

5.37 

4.63 

8.14 

10.06 

7.42 

5.12 

3.54 

4.08 

8.30 

9 

5.54 

1.52 

3.22 

5.36 

4.59 

8.11 

10.22 

7.23 

5.00 

3.47 

3.77 

8.19 

10 

5.91 

1.73 

3.18 

5.33 

4.57 

7.93 

10.37 

6.68 

4.98 

3.35 

3.51 

8.15 

11 

5.82 

2.20 

3.15 

5.38 

4.58 

6.93 

10.10 

6.30 

5.06 

3.60 

3.48 

7.93 

12 

5.52 

1.62 

2.98 

5.41 

4.59 

6.14 

9.90 

5.98 

5.09 

3.70 

3.50 

7.80 

13 

5.32 

1.58 

2.94 

5.43 

4.61 

6.18 

9.20 

5.77 

5.10 

3.72 

3.61 

7.30 

14 

4.68 

1.56 

2.87 

5.48 

4.58 

7.75 

11.21 

5.62 

5.23 

3.73 

6.33 

6.27 

15 

4.21 

1.52 

2.83 

5.43 

4.54 

7.81 

12.10 

5.48 

5.20 

3.88 

6.27 

5.63 

16 

4.59 

1.43 

2.81 

4.98 

4.48 

7.89 

12.36 

5.32 

4.88 

4.03 

6.14 

4.72 

17 

4.63 

1.31 

2.78 

4.95 

4.45 

8.25 

12.18 

5.00 

4.64 

3.95 

5.04 

3.97 

18 

5.62 

1.21 

2.76 

4.92 

7.23 

7.81 

12.13 

5.60 

4.67 

3.63 

4.88 

3.60 

19 

6.93 

1.63 

4.13 

4.89 

7.28 

7.75 

12.00 

5.22 

4.73 

3.18 

3.91 

3.47 

20 

7.98 

1.59 

4.28 

4.88 

7.33 

7.35 

12.20 

5.00 

4.81 

3.12 

3.72 

2.88 

21 

8.11 

1.54 

4.20 

4.87 

4.83 

6.88 

12.02 

5.04 

4.84 

3.28 

3.55 

2.54 

22 

7.34 

1.51 

6.14 

4.84 

4.75 

6.91 

12.00 

5.00 

4.80 

3.52 

3.12 

2.00 

23 

6.98 

1.49 

5.95 

3.56 

4.71 

6.96 

11.64 

5.03 

4.74 

3.50 

4.86 

1.32 

24 

6.84 

1.44 

5.58 

3.58 

4.68 

7.14 

11.50 

5.04 

4.62 

3.49 

3.85 

0.94 

25 

6.78 

1.41 

5.52 

3.61 

4.64 

6.36 

11.30 

5.00 

4.75 

3.51 

3.27 

0.82 

26 

6.43 

3.45 

5.54 

3.63 

4.58 

6.41 

11.14 

4.98 

4.73 

3.53 

2.77 

1.40 

27 

5.82 

3.45 

5.51 

3.61 

4.53 

7.41 

10.75 

4.97 

4.73 

3.52 

2.77 

1.62 

28 

5.31 

3.49 

5.49 

3.65 

5.75 

9.72 

10.39 

4.88 

4.75 

3.53 

3.23 

1.73 

29 

5.71 

5.61 

3.69 

5.73 

9.97 

10.09 

5.21 

4.76 

3.57 

2.59 

5.30 

30 

5.63 

5.58 

4.94 

5.68 

10.53 

9.80 

5.18 

4.75 

3.63 

2.23 

8.03 

31 

5.65 

9.34 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 

MEAN 

5.91 

2.35 

4,13 

4.86 

5.11 

7.45 

10.97 

6.10 

4.88 

3.64 

3.86 

4.35 

MAX 

8.11 

5.56 

6.14 

5.51 

7.33 

10.53 

12.36 

9.20 

5.23 

4.76 

6.33 

8.30 

MIN 

4.21 

1.21 

2.76 

3.56 

4.45 

5.73 

9.20 

4.88 

4.62 

3.12 

2.23 

0.82 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  5.32. 

HIGHEST  STAGE  WAS  12.36  AT  8:00  A.M.  ON  JUL  16. 
LOWEST  STAGE  WAS  0.82  ON  DEC  25. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 


VERMILION  RIVER  AT  LAFAYETTE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-13-00,  LONG.  91-59-35.  ON  SURREY  AVENUE  BRIDGE.  (STA.  6?37512C.> 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AM)  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  DEC.  1967.  ZERO  OF 
GAGE  PRIOR  TO  1968  UAS  AT  N.L.G.  FROM  1969  TO  1981  GAGE  ZERO  UAS  MINUS  1.53  FEET  M.L.G.  GAGE 
ZERO  OF  PUBLISHED  REPORTS  FOR  1982  THROUGH  1988  SHOULD  BE  CORRECTED  TO  MINUS  2.07  FEET  M.L.G. 

RECORDS  AVAILMLE.  FEB.  10,  1961  TO  DATE.  FOR  RECORDS  1941  TO  1960,  REFER  TO  GAGE  PIN  HOOK  BRIDGE 
<V-A),  2.2  MILES  DOWNSTREAM. 

EXTREMES.  HIGHEST,  15.02  FEET  ON  MAY  17,  1980.  ESTIMATED  LOWEST,  0.6  FOOT  ON  NOV.  3,  1966. 


MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO,  MINUS  2.07  FEET,  M.L.G. 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

8.41 

4.90 

4.45 

6.03 

4.72 

7.06 

10.54 

5.43 

4.17 

4.32 

3.82 

2 

8.40 

4.59 

5.03 

6.19 

4.56 

10.20 

5.23 

4.43 

4.23 

3.80 

3 

8.43 

4.54 

5.22 

5.95 

4.97 

7.58 

12.04 

9.76 

5.04 

4.11 

4.31 

4.13 

4 

8.30 

3.54 

5.55 

5.91 

5.67 

7.24 

12.21 

9.36 

5.11 

3.76 

4.34 

3.98 

5 

8.01 

3.72 

5.40 

5.75 

6.29 

7.93 

12.19 

8.90 

5.46 

4.22 

4.40 

3.93 

6 

7.47 

3.66 

4.24 

5.59 

5.91 

8.75 

12.06 

8.39 

5.81 

4.26 

3.77 

4.78 

7 

6.74 

3.03 

3.68 

5.36 

5.39 

8.61 

12.08 

8.06 

5.81 

3.94 

4.33 

6.54 

8 

6.19 

3.12 

3.76 

5.11 

8.78 

11.89 

8.57 

5.67 

3.99 

4.78 

5.82 

9 

5.61 

3.10 

3.94 

5.14 

5.30 

8.60 

11.66 

8.37 

5.63 

4.53 

5.08 

5.13 

10 

3.45 

4.25 

4.72 

4.87 

8.27 

11.46 

7.93 

5.58 

4.52 

4.07 

4.54 

11 

6.36 

4.12 

4.46 

4.31 

4.46 

7.87 

11.26 

7.41 

5.62 

4.34 

2.76 

4.18 

12 

6.25 

3.95 

4.49 

4.82 

4.70 

7.41 

11.02 

6.99 

5.62 

3.82 

3.38 

4.06 

13 

6.11 

4.60 

4.48 

5.01 

4.94 

7,03 

10.78 

6.67 

5.69 

3.49 

3.81 

4.27 

14 

6.23 

4.75 

5.06 

5.23 

8.08 

13.65 

6.39 

5.87 

4.09 

4.01 

4.98 

15 

6.02 

4.35 

4.96 

5.11 

5.01 

9.47 

13.88 

6.11 

5.62 

4.61 

4.52 

16 

5.50 

4.08 

4.81 

4.78 

5.01 

9.04 

13.55 

5.89 

5.21 

5.95 

2.81 

17 

5.00 

3.43 

4.97 

4.97 

5.48 

9.00 

13.30 

5.89 

5.10 

6.07 

3.07 

18 

6.19 

3.16 

4.92 

4.88 

7.76 

8.98 

13.12 

6.24 

5.19 

5.16 

3.86 

19 

9.87 

3.33 

4.59 

4.79 

10.38 

8.84 

12.96 

5.90 

5.34 

4.72 

4.23 

20 

9.19 

4.40 

4.83 

4.46 

9.59 

8.53 

13.29 

5.62 

5.32 

4.30 

3.91 

4.40 

21 

9.17 

4.47 

4.81 

4.42 

9.48 

8.12 

13.12 

5.53 

5.27 

3.86 

3.77 

5.57 

22 

9.13 

3.21 

5.44 

4.68 

9.51 

7.70 

12.90 

5.55 

5.15 

3.98 

4.55 

7.26 

23 

9.03 

2.38 

6.55 

4.86 

9.47 

7.46 

12.90 

5.72 

4.97 

4.61 

4.89 

6.87 

24 

8.81 

2.85 

6.44 

4.99 

9.34 

7.19 

12.83 

5.64 

4.58 

4.75 

4.80 

6.49 

25 

8.34 

4.00 

6.20 

5.08 

9.19 

6.87 

12.51 

5.55 

4.72 

4.63 

5.02 

5.95 

26 

7.69 

4.19 

5.88 

5.00 

8.97 

6.81 

12.29 

5.52 

4.82 

4.94 

4.58 

5.32 

27 

6.92 

4.52 

5.69 

4.97 

8.57 

7.80 

12.10 

5.37 

4.87 

5.04 

4.42 

4.76 

28 

6.28 

4.67 

5.70 

5.03 

8.08 

12.72 

11.73 

5.48 

5.00 

4.36 

4.24 

3.71 

29 

5.90 

6.25 

4.99 

7.62 

12.60 

11.37 

5.95 

4.98 

4.34 

3.94 

2.66 

30 

5.36 

6.73 

4.83 

7.29 

12.65 

11.01 

5.70 

4.78 

4.48 

4.00 

3.30 

31 

4.95 

7.05 

10.66 

4.62 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

7.20 

3.83 

5.13 

5.09 

6.83 

8.52 

12.27 

6.93 

5.28 

4.26 

4.41 

4.62 

MAX 

9.87 

4.90 

6.73 

6.19 

10.38 

12.72 

13.88 

10.54 

5.87 

5.04 

6.07 

7.26 

MIN 

4.95 

2.38 

3.68 

4.31 

4.46 

6.81 

10.66 

5.37 

4.58 

3.49 

2.76 

2.66 

DAYS 

30 

27 

31 

30 

30 

29 

29 

31 

30 

26 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  354 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  6.21. 

HIGHEST  STAGE  UAS  13.88  AT  8:00  A.M.  ON  JUL  IS. 
LOWEST  STAGE  UAS  2.38  ON  FEB  23. 


# 
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VERMILION  RIVER  AT  BROUSSARD  BRIDGE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-08-30,  LONG.  92-04-34.  ON  DOWNSTREAM  SIDE  OF  HIGHWAY  733  BRIDGE,  SOUTHWEST 
OF  LAFAYETTE,  LA.  (STA.  6745012C.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  MAR.  17,  1948  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  16.33  FEET  ON  MAY  17,  1980.  LOWEST,  MINUS  1.70  FEET  ON  DEC.  6,  1954. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G. 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

1 

5.10 

3.06 

2.17 

2.87 

2.52 

3.90 

2 

4.33 

2.75 

2.98 

4.24 

2.42 

3.98 

3 

4.40 

2.98 

3.07 

3.84 

3.17 

4.97 

4 

4.16 

1.42 

3.69 

4.00 

3.80 

4.20 

5 

4.50 

2.60 

3.43 

2.99 

4.08 

3.72 

6 

4.55 

2.21 

1.17 

2.30 

3.02 

5.82 

7 

1.22 

1.47 

2.56 

2.47 

4.64 

3  F 

3.25 

1.50 

1.74 

2.10 

2.33 

5.17 

9 

2.84 

1.16 

1.53 

2.61 

2.83 

4.64 

10 

3.55 

1.49 

1.75 

2.14 

2.43 

4.47 

T1 

3.89 

2.25 

2.03 

1.36 

1.79 

4.48 

12 

3.61 

1.90 

2.10 

2.55 

2.45 

4.24 

13 

3.59 

2.87 

2.03 

2.70 

2.90 

4.17 

14 

3.54 

2.80 

2.55 

2.75 

3.45 

4.23 

15 

3.20 

2.84 

2.93 

3.18 

3.04 

7.65 

16 

2.90 

2.70 

2.77 

2.65 

2.92 

5.17 

17 

2.61 

1.90 

3.10 

3.12 

3.90 

4.67 

18 

3.00 

1.78 

3.13 

2.97 

4.33 

4.85 

19 

8.77 

2.13 

2.60 

2.70 

8.86 

4.70 

20 

6.49 

3.25 

3.15 

1.96 

6.33 

4.44 

21 

5.40 

3.10 

2.78 

1.87 

5.18 

4.19 

22 

5.05 

1.27 

2.40 

2.16 

5.03 

4.06 

23 

5.00 

2.93 

2.29 

5.04 

4.07 

24 

5.06 

F  0.80 

3.03 

2.45 

4.87 

4.16 

25 

4.62 

1.68 

3.10 

2.62 

4.92 

4.09 

26 

4.30 

1.80 

3.18 

2.55 

5.04 

4.20 

27 

3.75 

2.13 

3.19 

2.54 

4.63 

4.85 

IS 

3.34 

2.52 

3.25 

2.70 

4.10 

13.45 

29 

3.49 

3.62 

2.76 

3.83 

11.20 

30 

2.90 

3.85 

2.62 

4.07 

10.45 

2.66 

'HE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

4EAN 

4.13 

2.15 

2.71 

2.67 

3.86 

5,29 

MAX 

8.77 

3.25 

3.85 

4.24 

8.86 

13.45 

'ilH 

2.61 

0.80 

1.17 

1.36 

1.79 

3.72 

DAYS 

30 

27 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

347 

FsMOT  AT 

STATED  TIME 

THE  MEAN 

STAGE 

FOR  THE  YEAR  WAS 

3.87. 

HIGHEST 

STAGE 

WAS  13.93  AT  8:00 

A.M  ON  JUL 

14. 

..OWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  0,53  ON  DEC  22. 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

8. 80 

7.34 

2.92 

2.96 

2.70 

2.37 

7.90 

6.65 

2.88 

3.13 

2.95 

2.47 

7.32 

5.64 

2.79 

2.27 

1.65 

8.00 

5.23 

2.93 

3.04 

1.72 

8.27 

4.85 

3.51 

3.49 

2.55 

7.15 

4.42 

4.04 

3.38 

2.50 

7.76 

4.09 

3.93 

3.1’ 

6.45 

7.26 

4.80 

3.93 

3.'.' 

8.10 

6.82 

4.38 

3.86 

2 . 6  ' 

5.53 

6.74 

4.43 

3.54 

2.72 

4.93 

6.74 

4.10 

3.60 

3.00 

5.18 

6.42 

4.06 

3.19 

3.14 

5.09 

6.30 

3.92 

3.32 

3.44 

4.23 

13.93 

3.78 

3.30 

3.54 

4.20 

12.14 

3.53 

2.79 

5.92 

4.14 

9.88 

3.40 

2.56 

4.44 

2.88 

8.40 

3.46 

2.81  F 

3.69 

2.96 

2.87 

7.92 

3.36 

3.12 

2.45 

3.80 

2.90 

7.74 

3.18 

3.64 

0.63 

3.48 

3.03 

10.30 

3.23 

3.57 

1.29 

3.07 

1.86 

9.13 

3.44 

3.73 

2.49 

2.82 

2.35 

8.22 

3.75 

3.42 

2.95 

3.04 

0.70 

7.95 

3.92 

3.07 

3.12 

4.02 

9.23 

5.74 

1.69 

3.04 

2.67 

8.07 

3.46 

2.23 

2.85 

3.34 

0.75 

7.60 

3.60 

2.47 

2.82 

2.92 

1.76 

8.04 

3.37 

2.79 

2.67 

2.82 

2.03 

7.14 

4.50 

2.88 

2.94 

3.19 

2.20 

6.69 

3.67 

3.03 

2.96 

1.63 

5.10 

6.44 

2.99 

2.42 

3.00 

1.43 

7.68 

6.26 

3.02 

2.56 

7.34 

8.08 

4.11 

5.13 

2.68 

3.15 

3.61 

13.93 

7.34 

4.04 

3.69 

5.92 

8.10 

6.26 

2.99 

1.69 

0.63 

1.43 

0.70 

31 

31 

30 

17 

30 

29 
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VERMILION  RIVER  AT  PERRY,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-57-OS,  LONG.  92-09-28.  ON  STATE  HfGKUAY  82  8RI0GE.  {STA.  6783013.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AW)  MAINTAINED  8T  U.S.  GEOLOGICAL  SURVEY.  PRIOR  TO  NOV.  30,  1976 
GAGE  MAS  MAINTAINED  BY  U.S.  ARMY  CORPS  OF  ENGINEERS,  NEU  ORLEANS  DISTRICT.  GAGE  ZERO  PRIOR  TO 
1976  UAS  M.L.G.,  FROM  1976  THROUGH  1978  H.G.V.D.  AND  FROM  1979  THROUGH  1981  MUMS  2.95  FEET 
N.G.V.D.  GAGE  ZERO  OF  PUBLISHED  REPORTS  FOR  1982  THROUGH  1988  SHOULD  BE  CORRECTED  TO 
MINUS  3.34  FEET  N.G.V.D. 

RECORDS  AVAILABLE.  NOV.  1971  TO  DATE.  FOR  RECORDS  FROM  JUNE  1931  TO  MAY  1971,  REFER  TO  STATION 
NEAR  ABBEVILLE,  LA. 

EXTREMES.  (FROM  1971  TO  DATE)  HIGHEST,  12.05  ON  HAY  17,  1980.  LOWEST,  MINUS  1.64  FEET  ON  JAN.  27, 
1976. 


MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO,  MINUS  3.34  FEET,  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

«T 

NOV 

DEC 

1 

4.60 

4.59  4.25 

4.47 

3.93 

8.27 

7.25 

4.67 

4.70 

4.27 

3.65 

2 

4.55 

4.47  4.60 

5.61 

4.15 

7.03 

6.38 

4.47 

4.62 

4.17 

3.67 

3 

4.42 

4.12  4.85 

5.11 

4.79 

6.24 

5.45 

4.35 

4.35 

3.74 

2.83 

4 

4.U 

2.96  5.36 

5.19 

5.66 

6.59 

5.14 

4.77 

4.35 

4.40 

3.48 

5 

5.06 

3.95  4.11 

3.79 

5.23 

6.50 

4.76 

5.19 

4.83 

4.76 

3.72 

6 

5.06 

3.61  1.90 

4.16 

4.47 

6.71 

6.08 

4.41 

5.47 

4.97 

4.64 

5.13 

7 

4.99 

2.79  2.76 

4.07 

4.18 

5.74 

6.14 

4.30 

5.35 

4.63 

4.57 

6.62 

8 

4.67 

3.29  3.25 

4.48 

4.44 

5.37 

5.70 

4.43 

5.14 

4.08 

4.75 

6.28 

9 

3.89 

3.09  3.27 

4.41 

4.82 

6.24 

5.59 

4.57 

5.12 

4.53 

4.10 

3.83 

10 

4.74 

3.81  3.73 

3.50 

3.81 

6.02 

6.00 

4.76 

4.84 

4.79 

4.25 

4.41 

11 

4.92 

4.25  3.90 

3.35 

3.91 

5.66 

5.90 

4.64 

4.88 

4.82 

4.39 

4.80 

12 

4.79 

4.17  3.91 

4.52 

4.42 

5.74 

5.45 

4.82 

4.95 

5.10 

4.53 

3.67 

13 

4.13 

4.85  4.01 

4.50 

4.98 

5.79 

5.21 

4.84 

5.23 

4.95 

4.92 

3.25 

14 

4.63 

4.54  4.54 

4.66 

5.20 

4.59 

7.99 

4.81 

4.93 

4.88 

5.11 

4.27 

15 

4.02 

4.54  4.59 

4.42 

4.74 

4.23 

9.19 

4.70 

4.20 

5.56 

5.69 

4.37 

16 

3.81 

4.05  4.42 

4.38 

4.94 

5.22 

7.79 

4.70 

4.05 

5.64 

3.U 

2.78 

17 

4.09 

3.46  4.70 

4.65 

5.70 

4.87 

6.31 

4.75 

4.42 

5.08 

3.90 

3.87 

18 

4.94 

3.35  4.57 

4.55 

6.71 

5.18 

5.92 

4.60 

4.66 

3.47 

4.69 

4.05 

19 

6.95 

3.77  4.16 

4.25 

7.83 

4.84 

5.82 

4.49 

4.98 

1.95 

4.49 

3.78 

20 

5.66 

5.07  4.90 

3.69 

4.66 

7.69 

4.54 

4.86 

2.95 

4.23 

3.24 

21 

4.36 

4.17  4.06 

3.97 

4.80 

7.43 

4.79 

4.92 

4.04 

4.11 

3.38 

22 

4.87 

2.05  3.45 

4.32 

5.12 

6.40 

5.14 

4.47 

4.36 

4.57 

23 

4.68 

1.20  3.65 

4.59 

5.50 

7.51 

5.32 

4.31 

4.48 

3.64 

24 

5.10 

3.00  4.35 

4.70 

5.53 

7.77 

4.97 

3.39 

4.44 

4.07 

25 

4.79 

3.66  4.79 

4.77 

5.50 

6.53 

4.80 

4.08 

4.35 

4.68 

2.81 

26 

4.61 

3.83  4.95 

4.52 

5.84 

6.41 

4.90 

4.27 

4.41 

4.44 

3.12 

27 

4,29 

4.44  5.16 

4.59 

6.91 

6.35 

4.69 

4.45 

4.30 

4.44 

3.37 

28 

4.76 

4.12  5.47 

4.67 

9.97 

5.74 

4.79 

4.56 

4.60 

4.08 

3.58 

29 

4.67 

.  5.41 

4.40 

10.17 

5.64 

5.01 

4.46 

4.64 

2.61 

5.67 

30 

4.31 

.  4.80 

4.35 

9.44 

5.62 

4.74 

4.00 

4.68 

2.«2 

6.15 

THE  1 

FOLLOUIHG 

REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

4.69 

3.76  4.25 

4.42 

4.94 

5.99 

6.54 

4.91 

4.65 

4.47 

4.28 

4.16 

MAX 

6.95 

5.07  5.47 

5.61 

7.83 

10.17 

9.19 

7.25 

5.47 

5.64 

5.69 

6.81 

MIN 

3.81 

1.20  1.90 

3.35 

3.81 

4.23 

5.21 

4.30 

3.39 

1.95 

2.61 

2.78 

DAYS 

31 

28  31 

30 

19 

25 

31 

31 

30 

31 

30 

28 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  345 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  4.74. 

HIGHEST  STAGE  UAS  10.83  AT  6:00  P.M.  ON  JUN  28. 
LOUEST  STAGE  UAS  1.20  ON  FEB  23. 
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LOCATION.  LAT.  29-50-21,  LONG.  92-07-36.  ON  RIGHT  BANK,  THREE  NILES  SOUTH  OF  BANCKER,  LA. 
(STA.  6787513.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  6,  1963  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.72  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG.  IS,  1985.  ESTIMATED  LOWEST,  MINUS 
2.20  FEET  OH  NOV.  2,  1966. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G. 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.44 

1.77 

1.00 

1.39 

1.30 

F  3.35 

3.95 

5.18 

2.84 

1.70 

2 

1.50 

1.72 

1.45 

3.00 

1.70 

3.25 

3.59 

3.73 

2.53  F 

2.48 

1.56 

3 

1.60 

1.89 

2.00 

2.56 

2.85 

3.20 

2.81 

3.04 

2.30 

0.57 

4 

1.27 

0.53 

2.45 

3.10 

3.49 

3.10 

2.62 

2.72 

2.91 

1.72 

5 

2.43 

1.85 

1.88 

1.43 

3.41 

2.95 

2.23 

2.24 

3.13 

1.65 

6 

2.75 

1.73  F 

-0.66 

1.68 

2.25 

2.24 

2.02 

1.85 

3.54 

1.61 

7 

2.50 

0.83 

1.00 

1.90 

1.90 

2.16 

3.12 

1.69 

3.50 

2.10 

8 

2.90 

1.65 

1.40 

2.03 

1.97 

3.25 

2.35 

2.15 

3.24 

1.44 

9 

1.88 

0.60 

1.08 

1.66 

2.89 

1.49 

2.70 

2.27 

3.27 

-0.22 

10 

2.85 

1.00 

1.34 

0.80 

1.10 

2.20 

3.43 

2.79 

3.09 

1.29 

11 

2.95 

1.39 

1.38 

-0.10 

1.17 

3.15 

3.15 

2.71 

3.26 

1.74 

12 

2.62 

0.95 

1.25 

1.40 

1.54 

3.15 

2.93 

3.13 

3.22  F 

2.82 

0.45 

13 

1.57 

1.83 

1.10 

1.52 

2.11 

3.33 

2.94 

3.09 

3.23 

2.76 

0.47 

14 

2.14 

1.45 

1.40 

1.79 

2.80 

3.59 

3.50 

3.09 

3.07 

2.52 

1.85 

IS 

1.22 

1.74 

1.48 

1.80 

2.38 

2.85 

3.37 

2.87 

1.95 

3.45 

2.10 

16 

1.15 

1.45 

1.16 

1.78 

1.65 

3.16 

2.75 

1.79 

3.45 

F 

0.07 

17 

1.35 

0.90 

1.74 

2.45 

2.69 

2.67 

2.76 

2.37 

2.97  F 

2.20 

1.90 

18 

1.80 

1.05 

1.75 

2.58  F 

2.80 

3.00 

2.60 

2.50 

2.81 

1.35 

1.73 

19 

2.76 

1.55 

1.29 

2.42  F 

3.67 

2.49 

2.67 

2.40 

3.31 

1.34 

20 

2.34 

2.95 

2.31 

1.24 

1.63 

2.73 

2.47 

3.12 

0.44 

21 

1.10 

1.79 

1.80 

1.85 

2.05 

2.50 

2.83 

3.21 

1.14 

22 

2.44 

-0.01 

1.27 

2.32 

2.10 

2.65 

3.22 

2.61 

F 

0.00 

23 

2.40 

-2.00 

1.39 

2.63  F 

2.64 

2.80 

3.07 

3.44 

2.73 

24 

2.80 

0.55 

2.30 

2.50  F 

1.82 

2.77 

2.96 

3.17 

F 

2.80 

25 

2.55 

1.07 

2.72 

2.39 

2.75 

2.93 

3.07 

2.45 

26 

2.17 

1.10 

2.87 

1.83 

3.04 

3.27 

3.21 

1.91 

27 

1.78 

1.60 

2.87 

1.85 

4.50 

3.17 

3.07 

1.83 

28 

2.25 

1.13 

3.26 

1.68 

5.00 

3.14 

2.85 

1.90 

29 

2.00 

2.73 

1.43 

4.84 

3.30 

2.83 

0.35 

2.09 

30 

1.40 

2.00 

1.50 

4.49 

3.14 

2.82 

0.74 

2.40 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.03 

1.22 

1.67 

1.88 

2.30 

2.97 

2.96 

2.87 

2.91 

2.72 

1.77 

1.35 

MAX 

2.95 

2.95 

3.26 

3.10 

3.67 

5.00 

3.95 

5.18 

3.54 

3.45 

2.80 

2.72 

MIN 

1.10 

-2.00 

-0.66 

-0.10 

1.10 

1.49 

2.04 

1.69 

1.79 

1.35 

0.35 

-0.22 

DATS 

31 

28 

31 

30 

19 

30 

31 

31 

23 

8 

8 

25 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  295 

FsNOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.22. 

HIGHEST  STAGE  WAS  5.G1  AT  11:30  A.M.  ON  AUG  1 . 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  2.00  ON  FEB  23. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 


BAYOU  NEZPIQUE  MEAR  BASILE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-28-50,  LONG.  92-37-55,  ON  U.  S.  HIGHWAY  190  BRIDGE,  TWO  NILES  WEST  OF  BASILE,  LA. 
(STA.  7007516.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  8T  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY.  DRAINAGE  AREA,  527 
SQUARE  MILES. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  OCT.  1938  TO  DATE.  DAILY  DISCHARGE  IS  COMPUTED  AND  PUBLISHED  BY 
U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY. 

EXTREMES.  HIGHEST,  34.39  FEET  ON  MAY  20,  1953.  LOWEST,  0.98  FOOT  ON  OCT.  18,  1987. 

MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO,  3.39  =EET,  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

16.52 

5.20 

3.08 

19.95 

16.89 

7.77 

26.32 

7.42 

3.07 

1.57 

1.41 

3.13 

2 

18.08 

4.87 

6.04 

19.48 

16.80 

6.39 

26.32 

9.92 

3.01 

1.56 

1.44 

2.57 

3 

18.21 

4.88 

14.18 

18.68 

15.40 

10.60 

26.12 

9.16 

2.68 

1.54 

1.48 

2.38 

4 

17.54 

4.91 

15.93 

17.74 

12.88 

11.79 

26.73 

6.67 

2.38 

1.55 

1.56 

2.20 

5 

16.38 

4.86 

15.02 

16.70 

12.02 

13.23 

26.93 

4.89 

2.19 

1.54 

1.63 

2.03 

6 

14.13 

5.65 

12.80 

14.62 

14.94 

15.60 

26.43 

3.95 

2.03 

1.54 

1.64 

1.89 

7 

10.68 

8.43 

9.98 

10.94 

16.17 

15.76 

25.40 

3.65 

2.01 

1.50 

1.63 

2.81 

8 

7.90 

7.95 

7.57 

7.80 

15.60 

14.64 

24.25 

3.90 

2.15 

1.45 

1.62 

12.39 

9 

8.50 

6.34 

5.99 

6.04 

13.74 

14.93 

23.21 

3.58 

2.18 

1.40 

1.99 

14.57 

10 

16.20 

5.27 

4.98 

5.66 

10.15 

15.03 

22.31 

3.27 

2.12 

1.37 

2.05 

13.37 

11 

18.86 

4.60 

4.30 

5.30 

6.74 

14.22 

21.54 

3.20 

2.39 

1.36 

1.80 

10.48 

12 

19.51 

4.10 

3.83 

4.99 

4.83 

13.69 

20.88 

3.38 

2.75 

1.35 

1.63 

7.27 

13 

19.54 

3.76 

3.51 

4.66 

4.06 

12.94 

20.16 

3.15 

2.77 

1.35 

1.53 

5.15 

14 

19.46 

3.61 

3.24 

4.62 

4.53 

13.76 

20.51 

2.89 

2.62 

1.35 

1.54 

4.03 

15 

19.28 

3.60 

3.27 

5.19 

5.70 

17.41 

20.98 

2.83 

2.77 

1.39 

2.29 

3.39 

16 

18.75 

3.60 

3.03 

6.54 

4.80 

19.24 

20.62 

2.58 

2.55 

1.66 

4.65 

2.97 

17 

17.93 

3.52 

2.89 

6.40 

4.18 

19.39 

19.70 

2.40 

2.28 

1.95 

4.96 

2.60 

18 

17.31 

3.48 

3.14 

5.65 

8.72 

18.83 

18.37 

2.24 

2.06 

1.90 

3.78 

2.38 

19 

18.24 

3.42 

3.25 

5.53 

18.18 

17.98 

16.73 

2.94 

1.92 

1.71 

2.79 

2.27 

20 

19.59 

3.23 

2.84 

5.49 

21.08 

16.93 

14.32 

2.74 

1.80 

1.61 

2.26 

2.18 

21 

20.13 

3.30 

2.66 

5.16 

22.06 

15.64 

11.21 

2.43 

1.69 

1.54 

2.01 

2.22 

22 

20.01 

5.62 

6.97 

4.86 

22.18 

13.28 

8.82 

2.25 

1.62 

1.55 

1.94 

2.17 

23 

19.43 

7.18 

13.90 

4.42 

22.13 

9.54 

7.32 

2.26 

1.56 

1.61 

2.99 

2.14 

24 

18.55 

6.83 

15.71 

4.32 

21.91 

6.60 

6.40 

2.18 

1.52 

1.58 

5.10 

2.12 

25 

17.50 

5.79 

15.17 

4.14 

21.50 

4.92 

6.05 

2.25 

1.50 

1.51 

4.54 

2.03 

26 

16.20 

4.69 

14.13 

4.36 

20.98 

4.43 

6.26 

5.20 

1.48 

1.44 

4.06 

1.89 

27 

13.56 

3.91 

14.17 

4.36 

20.34 

13.18 

7.27 

3.28 

1.49 

1.39 

7.92 

1.88 

28 

9.93 

3.42 

15.56 

4.79 

19.55 

21.13 

8.71 

2.79 

1.54 

1.44 

7.79 

1.92 

29 

7.28 

16.76 

12.93 

18.41 

23.80 

7.92 

2.50 

1.59 

1.56 

5.73 

2.70 

30 

5.82  ■ 

18.69 

16.35 

15.81 

25.65 

6.43 

2.50 

1.60 

1.51 

4.14 

7.60 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

15.69 

4.86 

9.11 

8.59 

14.32 

14.28 

17.07 

3.66 

2.11 

1.52 

3.00 

4.50 

MAX 

20.13 

8.43 

19.90 

19.95 

22.18 

25.65 

26.93 

9.92 

3.07 

1.95 

7.92 

14.57 

MIN 

5.30 

3.23 

2.66 

4.14 

4.06 

4,43 

4.99 

2.18 

1.48 

1.35 

1.41 

1.88 

OATS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  8.27. 

HIGHEST  STAGE  WAS  26.98  AT  2:00  A.H.  ON  JUL  5. 
LOWEST  STAGE  WAS  1.35  ON  OCT  12  AND  LATER  DATE(S). 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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BAYCU  DES  CANNES  NEAR  EUNICE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-29-00,  LONG.  92-29-25.  ON  U.  S.  HIGHWAY  190  BRIDGE,  FOUR  NILES  WEST  OF  EUNICE,  LA. 
(STA.  7015016.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY.  DRAINAGE  AREA,  131 
SQUARE  NILES. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  OCT.  1938  TO  DATE.  DAILY  DISCHARGE  IS  COMPUTED  AND  PUBLISHED  BY 
U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY. 

EXTREMES.  HIGHEST,  22.36  FEET  ON  MAY  20,  1953.  LOWEST,  NOT  DETERMINED. 


MEAN  DAILY 

STAGE 

IN  FEET 

GAGE  ZERO, 

14.84 

FEET,  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

13.39 

2.00 

2.27 

8.40 

5.83 

1.62 

17.35 

4.91 

1.72 

2.10 

1.82 

2 

7.32 

1.95 

7.40 

4.65 

3.78 

1.74 

15.31 

4.71 

1.60 

2.35 

1.77 

3 

4.39 

2.15 

8.10 

3.88 

2.73 

2.30 

16.10 

4.03 

1.56 

1.96 

1.62 

4 

2.80 

2.75 

7.05 

4.55 

2.81 

4.05 

17.57 

3.15 

1.56 

1.66 

1.53 

5 

2.95 

3.95 

6.18 

5.66 

8.36 

12.04 

17.41 

2.69 

1.56 

1.57 

1.48 

6 

2.96 

5.45 

4.98 

5.28 

7.70 

15.66 

16.03 

2.21 

1.65 

1.45 

7 

2.61 

4.60 

4.17 

4.58 

4.25 

11.31 

13.48 

2.13 

2.28 

5.16 

8 

4.10 

3.70 

3.30 

4.41 

3.17 

9.26 

12.85 

6.13 

2.40 

12.59 

9 

9.25 

2.60 

2.54 

4.96 

2.88 

6.60 

8.83 

3.95 

2.36 

7.18 

10 

16.20 

2.10 

2.90 

4.50 

2.42 

4.09 

6.41 

2.79 

1.27 

1.94 

3.75 

11 

13.23 

1.75 

2.20 

3.29 

1.91 

6.94 

4.92 

2.30 

1.26 

1.53 

2.87 

12 

11.25 

3.00 

2.05 

3.41 

1.68 

6.06 

5.11 

2.10 

1.27 

1.39 

2.43 

13 

12.84 

2.60 

1.90 

3.78 

3.06 

3.36 

4.53 

2.02 

1.38 

1.33 

2.25 

14 

12.60 

1.95 

1.70 

3.73 

4.67 

8.19 

12.44 

1.90 

1.54 

1.47 

1.91 

15 

8.00 

1.70 

1.59 

6.15 

3.35 

16.69 

17.49 

1.85 

1.57 

2.60 

1.78 

16 

6.22 

1.70 

1.57 

5.63 

2.98 

15.70 

15.91 

1.85 

1.56 

4.14 

1.83 

17 

4.00 

1.60 

1.57 

4.69 

4.19 

10.89 

12.10 

1.77 

1.54 

2.63 

1.77 

18 

7.61 

1.60 

1.60 

4.18 

8.90 

5.05 

7.54 

3.03 

1.51 

2.12 

1.80 

19 

13.85 

1.50 

3.76 

16.88 

3.59 

5.85 

2.34 

1.43 

1.91 

1.81 

20 

12.25 

1.95 

2.97 

17.29 

2.84 

6.17 

1.94 

1.40 

1.77 

1.83 

21 

9.72 

2.55 

2.40 

16.11 

2.31 

6.06 

1.80 

1.41 

1.74 

1.87 

22 

6.00 

1.85 

2.70 

12.09 

2.50 

5.35 

1.84 

1.69 

2.29 

1.77 

23 

4.25 

1.65 

10.45 

3.15 

7.66 

3.06 

6.30 

1.84 

2.26 

6.97 

1.64 

24 

4.05 

1.60 

5.86 

3.30 

4.81 

2.93 

8.32 

1.97 

2.25 

3.66 

1.60 

25 

3.95 

1.70 

3.67 

3.24 

3.42 

2.57 

6.98 

2.85 

2.06 

2.25 

1.63 

26 

3.05 

1.89 

3.06 

2.66 

2.62 

2.79 

5.85 

2.94 

2.18 

1.90 

1.66 

27 

2.35 

1.59 

8.09 

2.70 

2.40 

10.41 

6.99 

2.50 

1.83 

2.23 

1.68 

28 

2.70 

1.59 

7.27 

3.79 

2.20 

16.12 

5.30 

2.01 

1.57 

1.61 

1.69 

29 

3.05  "• 

11.15 

7.82 

1.98 

17.87 

4.60 

1.81 

1.53 

1.88 

7.11 

30 

2.40 

16.61 

5.43 

2.04 

18.14 

4.35 

2.03 

1.55 

1.98 

14.16 

14.44 

•9  1 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

6.82 

2.32 

5.33 

4.32 

5.35 

7.55 

9.60 

2.62 

1.60 

1.62 

2.26 

3.48 

MAX 

16.20 

5.45 

16.61 

8.40 

17.29 

18.14 

17.57 

6.13 

1.72 

2.26 

6.97 

14.44 

MIN 

2.10 

1.50 

1.57 

2.40 

1.68 

1.62 

3.95 

1.77 

1.56 

1.26 

1.33 

1.45 

DAYS 

31 

28 

27 

30 

31 

vO 

31 

31 

5 

22 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  327 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  4.71. 

HIGHEST  STAGE  WAS  18.31  AT  7:00  P.H.  ON  JUN  29. 
LOWEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED. 


168 


DAILY  STAGE  FOR  1989 


BAYOU  PLAOUEMINE  BRULE  AT  ESTERUOQO.  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-11-52,  LONG.  92-27-48.  ON  INTAKE  PIPE  SUPPORT  AT  ESTERWOOO  PUNPING  PLANT. 
(STA.  7030016.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  AUG.  24,  1947  TO  DATE. 

EXTREIttS.  HIGHEST,  20.55  FEET  (FRON  WATERMARK)  IN  AUG.  1940.  LOWEST,  MINUS  2.1  FEET  ON  JULY  13, 
1951  AND  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  ON  NAY  31,  1978. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G. 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5.70 

3.80 

2.70 

3.90 

3.10 

3.80 

9.40 

4.50 

3.50 

3.00 

2.70 

3.00 

2 

5.90 

3.60 

2.80 

4.00 

3.00 

3.70 

9.50 

5.00 

3.40 

2.90 

3.00 

3.10 

3 

4.90 

3.80 

2.90 

4.10 

3.10 

4.00 

9.20 

4.60 

3.40 

3.00 

2.80 

2.80 

4 

4.00 

3.20 

3.00 

4.20 

3.20 

4.00 

9.70 

4.50 

3.30 

3.00 

3.00 

2.90 

5 

3.80 

3.10 

2.90 

4.00 

3.70 

3.90 

11.30 

4.30 

3.20 

2.90 

3.00 

3.00 

6 

3.80 

3.10 

2.80 

3.80 

3.50 

4.90 

11.40 

4.20 

3.40 

2.90 

3.10 

3.10 

7 

3.70 

2.90 

2.80 

3.80 

3.40 

4.70 

11.00 

4.00 

3.40 

3.00 

3.10 

3.70 

8 

3.50 

3.00 

2.90 

3.80 

3.40 

4.40 

11.40 

4.10 

3.40 

2.90 

3.20 

5.40 

9 

3.20 

2.80 

2.80 

3.60 

3.60 

4.20 

9.80 

4.50 

3.50 

2.80 

2.90 

5.60 

10 

3.50 

3.00 

2.90 

3.10 

3.40 

4.00 

8.80 

3.80 

3.40 

2.90 

3.10 

4.70 

11 

3.70 

3.00 

2.90 

3.00 

3.10 

4.00 

7.70 

3.50 

3.50 

2.90 

3.00 

3.40 

12 

3.80 

3.10 

3.00 

3.20 

3.10 

3.90 

6.90 

3.40 

3.50 

2.80 

2.90 

3.00 

13 

3.80 

3.20 

3.00 

3.10 

3.10 

3.80 

6.30 

3.10 

3.40 

2.80 

3.00 

3.30 

14 

3.90 

3.10 

3.00 

3.20 

3.20 

3.80 

5.90 

3.00 

3.50 

2.80 

2.90 

3.20 

15 

3.90 

3.20 

3.00 

3.40 

3.30 

6.50 

7.00 

3.20 

3.30 

2.90 

3.90 

3.30 

16 

3.70 

3.20 

2.80 

3.40 

3.40 

6.70 

7.40 

3.30 

3.20 

3.00 

3.40 

2.90 

17 

3.70 

2.90 

3.00 

3.40 

3.50 

6.50 

7.40 

3.30 

3.40 

2.90 

3.10 

3.00 

18 

3.60 

2.90 

3.00 

3.40 

3.70 

5.20 

7.00 

3.30 

3.20 

2.80 

3.10 

3.00 

19 

6.80 

3.00 

2.80 

3.30 

7.10 

4.50 

6.10 

3.40 

3.30 

2.70 

3.20 

2.90 

20 

7.20 

3.00 

3.00 

3.10 

7.70 

4.20 

6.20 

3.40 

3.20 

2.80 

3.30 

2.80 

21 

7.10 

3.10 

3.00 

3.20 

7.60 

4.00 

6.50 

3.30 

3.20 

2.70 

3.30 

2.80 

22 

6.60 

2.80 

3.00 

3.20 

7.30 

3.90 

6.40 

3.20 

3.20 

2.90 

3.20 

2.50 

23 

5.00 

2.70 

3.90 

3.20 

6.50 

4.00 

5.80 

3.50 

3.30 

3.00 

3.50 

2.30 

24 

4.60 

2.60 

3.50 

3.30 

5.20 

3.90 

5.40 

3.30 

3.00 

3.00 

3.30 

2.70 

25 

4.40 

2.80 

3.20 

3.30 

4.90 

3.90 

5.10 

3.40 

3.00 

2.80 

3.50 

2.80 

26 

4.30 

2.80 

3.30 

3.20 

4.70 

4.00 

5.00 

3.40 

2.90 

2.80 

3.40 

2.80 

27 

4.00 

2.90 

3.40 

3.20 

4.50 

5.80 

5.60 

3.40 

2.90 

2.80 

3.50 

2.90 

28 

3.90 

2.60 

3.60 

3.20 

4.30 

5.90 

5.00 

3.30 

3.00 

2.80 

3.50 

2.80 

29 

3.90  ■ 

3.80 

3.10 

i.OO 

8.30 

4.70 

3.80 

2.90 

2.80 

3.00 

4.50 

30 

3.90  ‘ 

T  yn 

5.00 

A  Tft 

3.20 

3.90 

9.10 

4.50 

L  CO 

3.60 

T  CA 

3.00 

2.80 

3.00 

6.50 

X.  ttn 

THE  FCKLOWING 

MEAN  4.43 

REFER  ONLY 

3.04 

TO  READINGS  IN  THE 

3.17  3.43 

TABLE  ABOVE 

4.24  4.78 

7.30 

3.68 

3.30 

2.87 

3.16 

3.47 

MAX 

7.20 

3.80 

5.00 

4.20 

7.70 

9.10 

11.40 

5.00 

3.50 

3.00 

3.90 

6.80 

MIN 

3.20 

2.60 

2.70 

3.00 

3.00 

3.70 

4.50 

3.00 

2.90 

2.70 

2.70 

2.30 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3.91. 

HIGHEST  STAGE  WAS  11.40  ON  JUL  6. 

LOWEST  STAK  WAS  2.30  ON  DEC  23. 
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HERNENTAU  RIVER  AT  HERMEHTAU.  LA. 

LOCATIOM.  LAT.  30-11-21,  LONG.  92-35-26.  ON  U.  S.  HIGHWAY  90  BRIDGE.  (STA.  7037516.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U.S.  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  JAN. 1985.  STAGES 
FROM  JAN.  1  THRU  FEB.  17,  1974  WERE  OBTAINED  FROM  THE  NATIONAL  WEATHER  SERVICE,  FEB.  17,  1974 
THRU  DEC.  31,  1984  FROM  THE  U.S.  ARMY  CORPS  OF  ENGINEERS.  PRIOR  TO  1985  GAGE  WAS  AT  N.L.G. 
FROM  1985  TO  1987  GAGE  ZERO  WAS  0.58  FEET  N.G.V.D.(1952  ADJ) 


RECORDS  AVAILABLE.  AUG.  28,  1941  TO  DATE. 


EXTREMES. 

HIGHEST, 

14.3 

FEET  (FROM  WATERMARK) 

IN  AUG. 

1940. 

LOWEST, 

MINUS  0.70 

FOOT  ON 

JULY  13, 

1951. 

EXTREMES 

HAVE  BEEN  ADJUSTED 

TO  PRESENT  DATUM. 

MEAN  DAILY 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  MINUS  0.54  FOOT,  NGVO 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

2.43 

1.09 

2.16 

1.37 

2.16 

6.23 

2.99 

1.91 

1.42 

1.23 

2 

2.47 

1.18 

2.39 

1.47 

2.15 

6.54 

3.18 

1.82 

1.41 

1.25 

3 

2.44 

1.32 

2.47 

1.59 

2.28 

6.62 

3.03 

1.71 

1.38 

1.30 

4 

2.20 

1.49 

2.42 

1.76 

2.35 

7.11 

2.89 

1.66 

1.31 

1.45 

5 

2.23 

1.31 

2.13 

1.87 

2.35 

7.96 

2.77 

1.68 

1.36 

1.50 

6 

2.24 

1.12 

2.14 

1.76 

2.39 

8.10 

2.62 

1.80 

1.37 

1.50 

7 

2.21 

1.14 

2.02 

1.70 

2.43 

7.92 

2.44 

1.81 

1.24 

1.55 

8 

1.95 

1.25 

1.26 

2.18 

1.79 

2.49 

7.49 

2.29 

1.84 

1.09 

1.56 

9 

1.64 

1.26 

1.27 

1.71 

1.89 

2.33 

6.90 

2.18 

1.87 

1.16 

1.40 

10 

1.78 

1.46 

1.33 

1.39 

1.58 

2.24 

6.23 

2.14 

1.82 

1.21 

1.48 

11 

2.00 

1.47 

1.36 

1.49 

1.49 

2.28 

5.53 

2.06 

1.83 

1.23 

1.48 

12 

2.08 

1.48 

1.37 

1.55 

1.52 

2.28 

4.87 

2.00 

1.86 

1.22 

1.49 

13 

1.95 

1.60 

1.44 

1.56 

1.56 

2.23 

4.36 

1.96 

1.87 

1.24 

1.48 

14 

2.06 

1.59 

1.54 

1.68 

1.68 

2.34 

4.11 

1.95 

1.86 

1.20 

1.57 

15 

2.08 

1.60 

1.39 

1.72 

1.69 

2.85 

4.29 

1.93 

1.69 

1.28 

1.70 

16 

1.98 

1.U 

1.26 

1.80 

1.78 

2.94 

4.52 

1.88 

1.67 

1.44 

1.39 

17 

1.97 

1.29 

1.40 

1.81 

1.88 

2.94 

4.63 

1.86 

1.72 

1.22 

1.49 

18 

2.16 

1.22 

1.33 

1.79 

2.23 

2.89 

4.48 

1.84 

1.70 

0.90 

1.51 

19 

3.03 

1.33 

1.26 

1.70 

3.09 

2.68 

4.09 

1.87 

1.68 

0.89 

1.54 

20 

3.24 

1.63 

1.50 

1.59 

3.35 

2.46 

4.06 

1.90 

1.68 

1.14 

1.54 

21 

3.26 

1.33 

1.10 

1.61 

3.39 

2.36 

3.99 

1.87 

1.64 

1.27 

1.55 

22 

3.27 

1.01 

1.20 

1.62 

3.46 

2.34 

3.81 

1.85 

1.57 

1.29 

1.62 

23 

3.01 

0.90 

1.46 

1.67 

3.44 

2.36 

3.60 

1.38 

1.32 

1.52 

24 

2.78 

1.08 

1.58 

1.68 

3.22 

2.32 

3.52 

1.16 

1.27 

1.71 

25 

2.58 

1.21 

1.64 

1.69 

3.10 

2.31 

3.37 

1.91 

1.27 

1.23 

1.80 

26 

2.29 

1.31 

1.74 

1.62 

2.98 

2.45 

3.31 

1.90 

1.27 

1.24 

1.81 

27 

2.17 

1.38 

1.84 

1.61 

2.75 

3.36 

3.35 

1.90 

1.32 

1.23 

1.91 

28 

1.07 

2.08 

1.60 

2.50 

4.40 

3.15 

1.90 

1.35 

1.23 

1.72 

29 

-- 

2.37 

1.52 

2.31 

5.11 

3.02 

1.97 

1.31 

1.26 

1.56 

30 

-- 

2.48 

1.45 

2.24 

5.77 

2.91 

1.96 

1.32 

1.24 

1.49 

31 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.35 

1.33 

1.49 

1.79 

2.21 

2.73 

4.93 

2.17 

1.64 

1.24 

1.53 

MAX 

3.27 

1.63 

2.48 

2.47 

3.46 

5.77 

8.10 

3.18 

1.91 

1.44 

1.91 

MIN 

1.64 

0.90 

1.09 

1.39 

1.37 

2.15 

2.75 

1.84 

1.16 

0.89 

1.23 

DAYS 

27 

21 

31 

30 

31 

30 

31 

29 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  352 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.10. 

HIGHEST  STAGE  WAS  8.13  AT  10:00  P.M.  ON  JUL  6. 
LOWEST  STAGE  WAS  0.41  ON  DEC  22. 


(1983  ADJ.) 


DEC 

1.52 
1.51 
1.31 
1.46 
1.46 

1.51 

1.84 

1.93 

1.95 

2.02 

1.89 

1.53 
1.64 
1.71 
1.61 

1.19 
1.33 
1.37 
1.29 
1.29 

1.18 

0.64 

0.80 

1.20 

1.31 

1.31 
1.28 
1.27 
1.82 

2.31 
2.60 


1.52 

2.60 

0.64 

31 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 


MERNENTAU  RIVER  AT  LAKE  ARTHUR,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-04-18,  LONG.  92-38-55.  ON  SOUTHWEST  SIDE  OF  CITCO  OIL  CO.  WHARF,  1.1  NILES 
UPSTREAM  FROM  HIGHWAY  14  BRIDGE.  (STA.  70S2S16.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U.S.  GEOLOGICAL  SURVEY  SINCE  JAN.  1985.  PRIOR  TO  1985 
GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U.S.  ARMY  CORPS  OF  ENGINEERS.  PRIOR  TO  1985  GAGE  ZERO  WAS  AT  M.L.G. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1952  TO  1955.  DAILY,  MAR.  30,  1956  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  8.5  FEET  ON  HAY  20,  1980.  LOWEST,  0.83  FOOT  ON  JUNE  17,  1963.  EXTREMES 
HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  PRESENT  DATUM. 


MEAN  DAILY  STAGE 

IN  FEET 

GAGE 

ZERO, 

MINUS  1.78 

m 

rr> 

-4 

NGVD  (1983  A0J.: 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3.29 

3.22 

2.31 

3.26 

2.56 

3.35 

6.21 

4.24 

3.08 

2.60 

2.43 

2.71 

2 

3.16 

2.39 

3.48 

2.66 

3.36 

4.31 

3.00 

2.60 

2.44 

2.70 

3 

2.96 

2.52 

3.55 

2.77 

3.48 

4.16 

2.89 

2.57 

2.50 

2.51 

4 

2.66 

2.67 

3.50 

2.94 

3.54 

4.03 

2.85 

2.51 

2.64 

2.65 

5 

2.65 

2.45 

3.22 

3.03 

3.53 

3.88 

2.86 

2.55 

2.68 

2.64 

6 

2.48 

2.29 

3.26 

2.94 

3.46 

3.69 

2.98 

2.56 

2.68 

2.70 

7 

2.41 

2.33 

3.17 

2.90 

3.59 

3.52 

2.99 

2.45 

2.73 

2.94 

8 

2.43 

2.46 

3.33 

2.98 

3.53 

3.37 

3.02 

2.29 

2.73 

2.91 

9 

2.44 

2.48 

2.92 

3.07 

3.41 

3.33 

3.04 

2.36 

2.61 

2.97 

10 

2.63 

2.53 

2.61 

2.78 

3.38 

3.27 

3.00 

2.40 

2.67 

3.10 

11 

2.64 

2.55 

2.70 

2.70 

3.46 

3.21 

3.00 

2.42 

2.66 

3.01 

12 

2.65 

2.56 

2.77 

2.73 

3.45 

3.16 

3.03 

2.41 

2.68 

2.69 

13 

2.76 

2.63 

2.77 

2.77 

3.40 

3.15 

3.05 

2.42 

2.68 

2.81 

14 

2.76 

2.73 

2.88 

2.89 

3.60 

3.11 

3.04 

2.41 

2.75 

2.89 

15 

2.77 

2.60 

2.93 

2.90 

3.80 

3.07 

2.88 

2.48 

2.83 

2.78 

16 

2.61 

2.47 

3.00 

2.99 

3.80 

3.09 

2.86 

2.63 

2.56 

2.41 

17 

2.47 

2.60 

3.01 

3.10 

3.85 

3.12 

2.90 

2.42 

2.69 

2.53 

18 

2.41 

2.54 

2.99 

3.30 

3.80 

3.10 

2.88 

2.12 

2.70 

2.58 

19 

2.51 

2.48 

2.91 

3.89 

3.62 

3.09 

2.86 

2.08 

2.74 

2.49 

20 

2.80 

2.71 

2.80 

4.09 

3.49 

3.03 

2.87 

2.32 

2.73 

2.49 

21 

2.50 

2.32 

2.82 

4.12 

3.50 

2.98 

2.82 

2.45 

2.74 

2.38 

22 

2.19 

2.37 

2.82 

4.18 

3.51 

2.94 

2.75 

2.48 

2.78 

1.86 

23 

2.08 

2.60 

2.88 

4.15 

3.54 

3.05 

2.57 

2.51 

2.71 

2.01 

24 

2.26 

2.75 

2.89 

4.07 

3.52 

3.06 

2.37 

2.46 

2.91 

2.39 

25 

2.38 

2.82 

2.89 

4.06 

3.60 

3.08 

2.46 

2.43 

2.98 

2.50 

26 

2.47 

2.91 

2.83 

3.97 

4.24 

3.07 

2.47 

2.43 

2.98 

2.50 

27 

2.54 

3.01 

2.82 

3.76 

4.95 

3.07 

2.51 

2.43 

3.05 

2.47 

28 

2.27 

3.24 

2.81 

3.56 

5.41 

3.06 

2.53 

2.42 

2.87 

2.46 

29 

-• 

3.42 

2.73 

3.43 

5.78 

3.13 

2.50 

2.45 

2.55 

2.85 

30 

-  • 

3.44 

2.65 

3.40 

6.04 

3.13 

2.50 

2.44 

2.69 

3.22 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3.29 

2.58 

2.66 

2.97 

3.29 

3.83 

5.07 

3.31 

2.82 

2.43 

2.71 

2.66 

MAX 

3.29 

3.22 

3.44 

3.55 

4.18 

6.04 

6.21 

4.31 

3.08 

2.63 

3.05 

3.44 

MIN 

3.29 

2.08 

2.29 

2.61 

2.56 

3.35 

3.93 

2.94 

2.37 

2.08 

2.43 

1.86 

DAYS 

1 

28 

31 

30 

31 

30 

2 

31 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  The 

YEAR  WAS 

306 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.94. 
HIGHEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED. 
LOWEST  STAGE  WAS  1.65  (M  DEC  22. 
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MERMENTAU  RIVER  AT  LACASSIHE  REFOGE  (LA.) 


LOCATION. 

LAT.  30-00-09. 

LONG.  92-46 

-52. 

ON  DOCK  AT  LACASSINE 

WILDLIFE 

REFUGE 

HEADQUARTERS. 

(STA.  7060016.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER 

AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JUNE 

25,  1947  TO  DATE. 

ADD  0.6  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREMES. 

HIGHEST,  6.50 

FEET  (CAUSED 

BY  HURRICANE)  ON  NOV.  04, 

1985.  LOWEST, 

(FROM  INCOMPLETE 

RECORD) 

MINUS  0.47  FOOT  ON  JUNE  10 

,  AMD 

later  OATES  IN  1951. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  M 

.l.G, 

DAY 

JAN 

FEB  HAR 

APR 

HAY 

JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3.34 

3.34  2.46 

3.26 

3.44  5.40 

4.5i; 

3.18 

2.64 

2.55 

2.83 

2 

3.38 

3.31  2.49 

3.45 

2.69 

3.44  5.48 

4.34 

3.14 

2.66 

2.61 

2.82 

3 

3.43 

3.19  2.61 

3.53 

2.84 

3.51  5.51 

4.23 

3.13 

2.69 

2.57 

2.68 

4 

3.36 

2.84  2.76 

3.53 

2.97 

3.59  5.46 

4.10 

3.00 

2.63 

2.71 

2.75 

5 

3.42 

2.89  2.38 

3.32 

3.00 

3.59  5.60 

3.93 

3.00 

2.64 

2.81 

2.77 

6 

3.40 

2.75  2.31 

3.30 

3.02 

3.53  5.71 

3.79 

3.10 

2.65 

2.80 

2.74 

7 

3.40 

2.68  2.43 

3.20 

2.97 

3.54  5.82 

3.64 

3.15 

2.66 

2.75 

2.99 

8 

3.32 

2,69  2.55 

3.26 

3.02 

3.55  5.80 

3.57 

3.11 

2.67 

2.62 

2.83 

9 

3.07 

2.69  2.59 

3.10 

3.08 

3.46  5.73 

3.54 

3.15 

2.64 

2.75 

2.88 

10 

3.11 

2.74  2.63 

2.83 

2.93 

3.47  5.62 

5.55 

5.09 

2.65 

2.78 

3.08 

11 

3.23 

2.78  2.64 

2.84 

2.86 

3.50  5.54 

3.32 

3.11 

2.53 

2.79 

3.12 

12 

3.31 

2.80  2.63 

2.89 

2.86 

3.50  5.34 

3.26 

3.16 

2.57 

2.83 

2.76 

13 

3.16 

2.87  2.63 

2.86 

2.88 

3-49  5.08 

3.23 

3.17 

2.58 

2.81 

2.85 

14 

3.19 

2.86  2.71 

2.91 

2.99 

3.45  4.87 

3.20 

3.15 

2.60 

2.81 

2.98 

15 

3.22 

2.91  2.68 

3.05 

2.98 

3.64  4.94 

3.17 

3.01 

2.58 

2.91 

5.01 

16 

3.13 

2.86  2.61 

3.07 

3.07 

3.67  4.90 

3.16 

2.95 

2.76 

2.68 

2.61 

17 

3.17 

2.68  2.68 

3.11 

3.19 

3.68  4.86 

3.18 

3.03 

2.65 

2.79 

2.69 

18 

3.20 

2.67  2.69 

3.13 

3.10 

3.74  4.85 

3.16 

3,04 

2.49 

2.87 

2.70 

19 

3.57 

2.63  2.59 

3.07 

3.70 

3.69  4.75 

3.16 

3.00 

2.18 

2.87 

2.71 

20 

3.71 

2.83  2.69 

2.92 

3.82 

3.61  4.78 

3.16 

3.00 

2.39 

2.87 

2.58 

21 

3.70 

2.73  2.52 

2.91 

3.86 

3.49  4.67 

5.14 

2.98 

2.49 

2.85 

2.64 

22 

3.75 

2.68  2.46 

2.90 

3.98 

3.54  4.67 

3.08 

2.88 

2.56 

2.88 

2.09 

23 

3.79 

2.16  2.61 

2.95 

3.91 

3.62  4.72 

3.14 

2.83 

2.63 

2.80 

2.04 

24 

3,83 

2.38  2.80 

2.97 

3.89 

3.72  4,70 

3,18 

2.77 

2.64 

3.05 

2.36 

25 

3.80 

2.48  2.89 

2.99 

3.93 

3.66  4.63 

3.17 

2.79 

2.58 

3.13 

2.49 

26 

3.71 

2.52  3.02 

2.91 

3.91 

3.71  4.56 

3.18 

2.77 

2.56 

3.08 

2.59 

27 

3.53 

2.57  3.09 

2.88 

3.76 

4.37  4.54 

3.20 

2.78 

2.56 

3.11 

2.57 

28 

3.50 

2.42  3.30 

2.89 

3.60 

4.75  4.41 

3.10 

2.78 

2.55 

2.98 

2.56 

29 

3.52  -• 

.  5.36 

2.85 

3.51 

5.01  4.31 

3.48 

2.78 

2.56 

2.74 

2.86 

30 

3.38  -- 

.  3.36 

2.77 

3.46 

5.25  4.21 

3.23 

2.64 

2.59 

2.80 

3.40 

31 

3.33  -- 

.  3.18 

3.45 

.  4.13 

3.22  - 

2.43 

3.48 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READ'NGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3.42 

2.75 

2.72 

3.06 

3.31 

3.74 

5.02 

3.43 

2.99 

2.58 

2.82 

2.76 

MAX 

3.83 

3.34 

3.36 

3.53 

3.98 

5.25 

5.82 

4.56 

3.18 

2.76 

3.13 

3.48 

MIH 

3.07 

2.16 

2.31 

2  77 

2.69 

3.44 

4.13 

3.08 

2.64 

2.18 

2.55 

2.04 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

30 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  364 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3.22. 

HIGHEST  STAGE  WAS  5.96  AT  10.00  A.M.  ON  JUL  8. 
LOWEST  STAGE  WAS  1.90  ON  FEB  22. 
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DAILY  STAGS  Ft*  1989 


NERHENTAU  RIVER  AT  CATFISK  POUT  CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  (NORTH) 

LOCATION.  LAT.  29-51-48,  LONG.  92-51-00.  ON  LOCR  NALL  AT  NORTHWEST  END  Of  STRUCTURE.  (STA.  7067517.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  APR.  27,  1951  TO  DATE. 

EXTREFKS.  HIGHEST,  8.3  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOWEST,  MINUS  0.80  FOOT  ON 
DEC.  26,  1975. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  2ER0  IS  AT  M.L.G.  (1951  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUl 

AUC 

S€P 

(KT 

NOV 

0€C 

1 

2.90 

2.80 

2.30 

2.85 

2.30 

3.00 

4.69 

4.10 

2.93 

2.48 

2.39 

2.63 

2 

2.85 

2.80 

2.25 

2.80 

2.30 

2.97 

4.72 

3.91 

2.91 

2.49 

2.38 

2.57 

3 

2.75 

2.80 

2.30 

2.90 

2.38 

3.03 

4.80 

3.87 

2.82 

2.49 

2.40 

2.58 

4 

2.82 

2.75 

2.38 

2.95 

2.45 

3.05 

4.72 

3.72 

2.88 

2.50 

2.48 

2.49 

5 

2.85 

2.71 

2.10 

3.00 

2.35 

3.05 

4.95 

3.59 

2.91 

2.52 

2.49 

2.45 

6 

2.89 

2.70 

2.15 

2.88 

2.68 

3.12 

4.93 

3.40 

2.90 

2.45 

2.50 

2.50 

7 

2.88 

2.57 

2.28 

2.80 

2.73 

3.10 

4.92 

3.30 

2.91 

2.40 

2.46 

2.65 

8 

3.10 

2.53 

2.40 

2.55 

2.65 

3.00 

4.90 

3.34 

2.90 

2.55 

2.64 

2.80 

9 

3.00 

2.60 

2.40 

3.05 

2.50 

3.10 

4.96 

3.18 

2.93 

2.55 

2.65 

2.54 

10 

2.95 

2.52 

2.33 

2.95 

2.50 

3.05 

4.98 

3.10 

2.95 

2.38 

2.49 

2.70 

11 

2.89 

2.48 

2.30 

2.60 

2.61 

2.98 

4.95 

3.10 

2.95 

2.32 

2.50 

2.70 

12 

2.93 

2.40 

2.27 

2.60 

2.55 

2.96 

4.86 

3.08 

3.00 

2.38 

2.56 

2.75 

13 

3.04 

2.45 

2.25 

2.57 

2.46 

2.95 

4.59 

3.04 

3.00 

2.40 

2.52 

2.60 

14 

2.80 

2.40 

2.30 

2.50 

2.62 

2.95 

4.39 

3.00 

3.00 

2.45 

2.53 

2.70 

15 

2.75 

2.40 

2.35 

2.65 

2.65 

3.25 

4.43 

2.95 

2.89 

2.52 

2.50 

2.68 

i6 

2.80 

2.35 

2.45 

2.70 

2.70 

3.12 

4.40 

2.95 

2.88 

2.40 

2.45 

2.75 

17 

2.75 

2.40 

2.35 

2.72 

2.75 

3.20 

4.35 

2.94 

2.92 

2.40 

2.70 

2.69 

18 

2.75 

2.35 

2.27 

2.75 

2.90 

3.13 

4.29 

2.92 

2.98 

2.45 

2.78 

2.70 

19 

3.05 

2.30 

2.39 

2.65 

3.10 

3.35 

4.25 

2.90 

2.99 

2.12 

2.85 

2.58 

20 

3.35 

2.30 

2.30 

2.69 

3.25 

3.35 

4.28 

2.90 

2.90 

2.15 

2.63 

2.48 

21 

3.37 

2.40 

2.35 

2.69 

3.37 

3.20 

4.27 

2.90 

2.78 

2.25 

2.62 

2.42 

22 

3.34 

2.16 

2.25 

2.58 

3  35 

3.18 

4.24 

2.93 

2.70 

2.30 

2.65 

2.90 

23 

3.35 

2.04 

2.35 

2.55 

5.35 

3.35 

4.29 

2.91 

2.64 

2.40 

3.00  f 

2.40 

24 

3.45 

2.30 

2.50 

2.55 

3.27 

3.34 

4.35 

2.91 

2.62 

2.35 

2.90 

2.40 

25 

3.30 

2.20 

2.56 

2.58 

3.22 

3.30 

4.28 

2.98 

2.50 

2.40 

2.88 

2.40 

26 

3.24 

2.20 

2.65 

2.51 

3.28 

3.40 

4.29 

2.98 

2.50 

2.30 

2.82 

2.53 

27 

3.20 

2.20 

2.75 

2.50 

3.20 

3.60 

4.15 

2.96 

2.54 

2.30 

2.85 

2.40 

28 

3.15 

2.40 

2.90 

2.40 

3.09 

4.20 

4.05 

2.90 

2.52 

2.33 

2.92 

2.20 

29 

5.09 

2.60 

2.35 

3.00 

4.34 

3.97 

3.00 

2.50 

2.30 

2.98 

2.45 

30 

3.00 

2.80 

2.28 

2.99 

4.60 

3.89 

3.00 

2.50 

2.30 

2.70 

2.75 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

3.02 

2.45 

2.41 

2.67 

2.82 

3.27 

4.49 

3.15 

2.81 

2.38 

2.64 

2.59 

MAX 

3.45 

2.80 

2.90 

3.05 

3.37 

4.60 

4.98 

4.10 

3.00 

2.55 

3.00 

2.98 

MIN 

2.75 

2.04 

2.10 

2.28 

2.30 

2.95 

3.89 

2.90 

2.50 

2.12 

2.38 

2.20 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  365 

F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.90. 

HIGHEST  STAGE  MS  5.15  AT  7:00  A.M.  ON  JUL  17. 

LOWEST  STAGE  MS  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  1.83  ON  MAR  20. 


DAILY  STAGE  FOR  1909 


m 


HERMENTMJ  RIVER  AT  CATFISH  ROIMT  CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  (SOUTH  AUTO.) 

LOCATION.  UT.  29-51-44,  LONG.  92-51-01.  ON  LOTCUALL  AT  SOUTHWEST  END  Of  STRUCTURE. 

(STA.  7075017.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JUNE  IS,  1949  TO  DATE.  SUBTRACT  0.2  FROM  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREMES.  HIGHEST,  8.3  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOWEST,  MINUS  1.70  FEET  ON 
DEC.  23,  1989. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G.  (1951  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

2.45 

2.60  1.55 

2.60 

2.26 

3.30 

4.58 

5.39 

3.30 

3.25 

2.20 

2 

2.45 

2.60  1.40 

2.55 

2.35 

3.75 

4.60 

4.20 

2.84 

2.95 

2.00 

3 

2.40 

2.55  1.50 

2.70 

2.48 

3.80 

4,72 

3.89 

2.81 

2.59 

2.19 

4 

2.20 

2.65  2.20 

2.90 

3.40 

3.78 

4.68 

3.72 

3.35 

2.59 

2.59 

5 

2.49 

2.65  1.68 

2.80 

3.73 

3.69 

4.78 

3.58 

3.40 

2.80 

2.85 

6 

2.45 

2.65  -0.80 

2.92 

2.70 

3.10 

4.80 

3.40 

3.67 

3.58 

2.90 

7 

2.58 

2.55  1.35 

3.19 

2.75 

3.40 

4.86 

3.22 

3.69 

3.30 

2.61 

8 

2.97 

2.58  2.10 

3.55 

2.90 

3.45 

4.90 

3.33 

3.51 

2.60 

2.70 

9 

2.95 

2.69  1.85 

3.05 

3.00 

2.72 

4.92 

3.20 

3.40 

3.25 

1.63 

10 

2.93 

2.57  2.50 

2.85 

2.35 

2.90 

4.93 

3.13 

3.28 

3.40 

1.85 

11 

2.85 

2.50  2.40 

2.40 

2.43 

2.^ 

4.85 

2.82 

3.60 

3.00 

1.80 

12 

3.10 

2.37  2.30 

2.40 

2.39 

2.75 

4.75 

3.15 

3.45 

2.99 

2.19 

13 

2.40 

2.40  2.00 

2.40 

2.45 

3.02 

4.59 

3.28 

3.50 

2.75 

2.25 

14 

2.70 

2.12  2.00 

2.34 

2.34 

3.27 

4.34 

3.25 

3.25 

2.65 

2.50 

15 

2.55 

2.20  1.50 

2.50 

2.60 

3.04 

4.40 

3.30 

2.75 

3.10 

3.00 

16 

2.45 

2.15  1.00 

2.59 

2.90 

3,20 

4.29 

3.40 

2.80 

3.60 

1.40 

17 

2.40 

2.23  1.45 

2.75 

3.57 

3.39 

4.20 

3.40 

2.80 

3.00 

2.40 

18 

2.48 

2.15  1.65 

2.75 

3.75 

3.30 

4.18 

3.30 

3.40 

2.60 

2.90 

19 

2.80 

2.16  1.35 

2.66 

3.85 

3.23 

4.09 

2.80 

3.57 

2.10 

2.70 

20 

3.00 

2.70  2.30 

2.70 

3.50 

3.17 

4.11 

3.00 

3.46 

2.40 

2.15 

21 

3.22 

2.49  1.95 

2.72 

3.60 

3.10 

4.09 

3.20 

3.55 

2.40 

2.00 

22 

3.22 

2.15  1.85 

2.68 

3.68 

3.15 

3.93 

3.50 

3.00 

2.35 

2.22 

23 

3.22 

1.89  2.34 

3.00 

3.40 

3.23 

4.40 

3.60 

2.62 

2.60 

0.67 

24 

3.40 

2.30  2.62 

2.90 

3.32 

3.19 

4.17 

3.25 

2.53 

2.45 

1.35 

25 

3.24 

1.85  2.78 

3.20 

3.25 

2.98 

4.13 

3.20 

3.25 

2.22 

2.00 

26 

3.19 

1.89  3.20 

2.75 

3.18 

3.40 

4.13 

3,29 

2.96 

2.20 

1.65 

27 

3.12 

2.40  3.05 

2.55 

3.00 

4.42 

4.02 

3.39 

3.10 

2.05 

2.00 

28 

3.11 

1.68  2.86 

2.35 

2.86 

4.05 

4.00 

3.50 

3.25 

2.50 

2.70 

29 

3.02  • 

.  2.85 

2.15 

2.80 

4.40 

3.93 

3.44 

2.72 

2.50 

2.85 

30 

2.90  • 

.  2.52 

2.25 

2.92 

4.42 

3.87 

3.35 

2.98 

2.70 

2.68 

31 

2  78  ' 

3.02 

3.90 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.83 

2.35  1.99 

2.70 

2.99 

3.39 

4.39 

3.42 

3.19 

2.73 

2.23 

MAX 

3.40 

2.70  3.20 

3.55 

3.85 

4.42 

4.93 

5.39 

3.69 

3.60 

3.00 

MIN 

2.20 

1.68  -0.80 

2.15 

2.26 

2.72 

3.87 

2.80 

2.53 

2.05 

0.67 

DAYS 

31 

28  31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  TEAR  WAS  345 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.85. 

HIGHEST  STAGE  WAS  5.50  AT  10:30  A.M.  ON  AUG  1. 

LOWEST  STAGE  WAS  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  1.70  ON  DEC  23. 


DEC 

2.40 

2.55 

2.20 

2.20 

2.39 

2.50 

2.70 

2.65 

2.48 

2.63 

2.50 

2.40 
2.50 
2.61 
2.63 

2.70 

2.65 

2.70 

2.52 

2.45 

2.40 

-0.80 

-1.70 

-1.30 

-0.30 

1.30 

1.60 

1.95 
2.25 
2.65 

2.95 


1.99 

2.95 

-1.70 

31 
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daily  stage  for  1989 


MERHENTAU  RIVER  AT  CATFISH  POINT  CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  (SOUTH  STAFF) 

LOCATION.  LAT.  29-51-46.  LONG.  92-51-01.  ON  BOATHOUSE  AT  NORTHWEST  END  OF  STRUCTURE. 

(STA.  7082517.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  APR.  27,  1951  TO  DATE. 

EXTREFKS.  HIGHEST,  8.30  FEET  (FROM  HIGHWATER  MARK)  ON  JUM.  27,  1957.  LOWEST,  MINUS  1.70  FEET  ON 
DEC.  23,  1989. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G.  (1951  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUt 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.45 

2.60 

1.00 

2.60 

2.25 

3.80 

4.70 

5.40 

3.40 

3.30 

2.30 

2.55 

2 

2.50 

2.60 

1.35 

2.60 

2.35 

3.75 

4.70 

4.30 

3.15 

3.10 

2.30 

2.45 

3 

2.50 

2.45 

1.50 

2.80 

3.05 

3.80 

4.70 

3.85 

2.80 

2.75 

2.25 

2.20 

4 

2.20 

2.75 

2.35 

3.10 

3.40 

3.90 

4.65 

3.70 

3.30 

2.55 

2.60 

2.35 

5 

2.55 

2.55 

1.70 

2.95 

3.80 

3.45 

4.75 

3.55 

3.50 

3.10 

3.05 

2.40 

6 

2.80 

2.75 

-0.30 

3.00 

3.35 

2.90 

4.80 

3.40 

3.65 

3.60 

2.90 

2.40 

7 

2.70 

2.50 

1.50 

3.00 

3.00 

2.95 

4.90 

3.25 

3.80 

3.10 

2.70 

2.55 

8 

3.00 

2.60 

2.40 

2.55 

2.80 

3.25 

4.90 

3.30 

3.50 

2.50 

2.75 

2.60 

9 

2.90 

2.60 

2.25 

2.95 

2.80 

2.65 

4.80 

3.20 

3.55 

3.25 

1.65 

2.45 

10 

2.95 

2.55 

2.35 

2.60 

2.40 

2.90 

4.90 

3.15 

3.35 

3.60 

1.85 

2.65 

11 

3.10 

2.40 

2.25 

2.40 

2.40 

2.95 

4.80 

3.10 

3.60 

2.95 

1.80 

2.55 

12 

3.05 

2.30 

2.00 

2.40 

2.35 

3.10 

4.75 

3.25 

3.55 

3.30 

2.10 

2.45 

13 

2.65 

2.30 

1.65 

2.30 

2.50 

3.10 

4.60 

3.30 

2.70 

3.55 

2.25 

2.50 

14 

2.70 

2.20 

1.20 

2.50 

2.40 

3.45 

4.35 

3.45 

3.70 

3.00 

2.73 

2.60 

15 

2.50 

2.30 

1.30 

2.60 

2.60 

3.15 

4.40 

3.00 

3.30 

3.50 

2.95 

2.75 

16 

2.40 

2.20 

0.70 

2.65 

3.25 

3.25 

4.40 

3.00 

2.85 

3.60 

1.70 

2.70 

17 

2.40 

2.30 

1.80 

2.80 

3.85 

3.30 

4.20 

3.00 

3.10 

3.00 

2.60 

2.65 

18 

2.55 

2.10 

1.95 

2.90 

3.80 

3.30 

4.15 

3.00 

3.40 

2.85 

2.80 

2.70 

19 

2.90 

2.15 

1.50 

2.95 

4.00 

3.30 

4.20 

3.00 

3.65 

2.45 

2.60 

2.55 

20 

3.05 

2.70 

2.35 

2.75 

3.50 

3.20 

4.20 

3.00 

3.40 

2.30 

2.20 

2.45 

21 

3.30 

2.60 

2.35 

2.70 

3.80 

3.20 

4.10 

3.10 

3.05 

2.50 

2.05 

2.40 

22 

3.30 

2.20 

2.10 

2.60 

3.60 

3.00 

4,05 

3.50 

3.10 

2.40 

2.30 

-0.80 

23 

3.25 

1.80 

2.70 

3.00 

3.20 

3.25 

4.25 

3.70 

2.60 

2.60 

0.20 

-1.70 

24 

3.35 

2.40 

2.70 

2.60 

3.15 

3.30 

4.15 

3.45 

2.55 

2.55 

1.55 

•1.30 

25 

3.25 

1.60 

2.75 

2.55 

3.15 

3.20 

4.15 

3.50 

3.25 

2.50 

2.25 

0.10 

26 

3.20 

1.90 

3.10 

2.50 

3.20 

3.40 

4.10 

3.40 

3.30 

2.45 

1.80 

1.55 

27 

3.15 

2.10 

2.90 

2.15 

2.95 

4.55 

4.05 

3.40 

3.20 

2.30 

2.00 

1.65 

28 

3.15 

1.00 

2.80 

2.35 

2.80 

4.30 

3.95 

3.55 

3.30 

2.70 

2.15 

2.10 

29 

3.00  ■ 

2.70 

2.15 

2.80 

4.40 

3.95 

3.45 

3.40 

2.40 

2.90 

2.30 

30 

3.05  ■ 

2.35 

2.20 

2.90 

4.65 

3.85 

3.40 

2.95 

2.70 

2.70 

2.65 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.86 

2.30 

1.98 

2.64 

3.06 

3.42 

4.40 

3.43 

3.26 

2.86 

2.27 

2.00 

MAX 

3.35 

2.75 

3.10 

3.10 

4.00 

4.65 

4.90 

5.40 

3.80 

3.60 

3.05 

2.75 

MIN 

2.20 

1.00 

-0.30 

2.15 

2.25 

2.65 

3.85 

3.00 

2.55 

2.30 

0.20 

-1.70 

DATS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

51 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.88. 

HIGHEST  STAGE  WAS  5.40  ON  AUG  1. 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1.70  ON  DEC  23. 
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HERKNTAU  RIVER  AT  GRAMO  CHENIERE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-46-08,  LONG.  92-59-24.  ON  HIGHWAY  82  BRIDGE.  <STA.  7090017.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


RECORDS  AVAILABLE 

.  OCT. 

15.  1943  TO 

JULY  12, 

1954,  AND 

APR.  13, 

1956 

TO  DATE . 

DISREGARD 

GAGE 

ZERO  REPORTED 

PRIOR  TO 

1951,  PRESENT  ZERO 

IS  CORRECT 

FOR  ALL 

PERIODS. 

EXTREMES.  HIGHEST,  13.0 

FEET  < CAUSED  BY  WJRRICANE)  ON 

JUNE  27, 

1957. 

LOWEST, 

MINUS  2.39 

FEET  ON 

FEB. 

28,  1984. 

DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT  M 

.L.G.  (1951  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.70 

2.00 

3.00 

2.25 

2.80 

3.40 

3.73 

5.57 

2.73 

1.80 

1.60 

1.05 

2 

2.75 

1.64 

3.00 

2.45 

2.20 

3.04 

3.57 

3.65 

2.64 

1.74 

1.15 

1.44 

3 

2.55 

0.63 

3.25 

2.10 

2.47 

3.29 

3.53 

3.10 

2.33 

1.48 

1.93 

0.60 

4 

2.68 

0.38 

3.42 

1.93 

3.30 

3.62 

2.90 

3.00 

2.80 

1.45 

2.30 

1.90 

5 

2.57 

0.88 

1.23 

1.55 

2.72 

3.55 

3.25 

2.75 

3.05 

2.21 

2.61 

2.00 

6 

1.80 

0.65 

0.90 

2.40 

2.95 

3.14 

2.90 

2.60 

3.34 

2.87 

2.95 

2.30 

7 

1.95 

0.65 

1.00 

2.50 

3.20 

4.12 

3.32 

2.70 

3.15 

2.62 

2.83 

1.97 

8 

1.45 

1.10 

0.76 

3.15 

3.62 

2.95 

3.05 

2.74 

3.15 

2.35 

3.05 

0.45 

9 

0.50 

2.30 

1.38 

3.05 

3.40 

2.86 

3.05 

3.12 

3.30 

3.27 

2.35 

-0.52 

10 

2.06 

2.67 

2.35 

2.66 

3.00 

3.10 

3.61 

3.03 

3.16 

3.50 

1.80 

0.22 

11 

2.50 

3.09 

2.60 

3.03 

3.51 

3.30 

3.43 

2.92 

3.11 

3.55 

1.U 

-0.15 

12 

2.88 

3.10 

2.77 

3.10 

3.25 

3.35 

3.24 

2.93 

3  63 

3.63 

0.85 

-0.75 

13 

2.15 

3.22 

2.82 

2.85 

3.25 

3.30 

3.08 

3.05 

3.70 

3.50 

0.77 

-0.15 

14 

2.55 

2.82 

2.53 

2.84 

3.70 

3.50 

2.88 

3.10 

2.80 

3.00 

1.00 

0.75 

15 

2.18 

2.38 

2.36 

2.06 

2.65 

2.40 

3.22 

3.12 

2.57 

3.75 

1.75 

1.10 

16 

1.40 

1.73 

1.95 

2.15 

3.00 

2.45 

2.78 

2.97 

2.00 

3.15 

0.55 

1.35 

17 

1.20 

1.54 

1.93 

2.15 

3.45 

3.10 

2.92 

3.40 

1.56 

1.85 

1.95 

2.15 

18 

1.03 

1.10 

1.76 

2.35 

3.40 

3.00 

3.12 

2.84 

1.64 

0.65 

2.64 

2.60 

19 

1.00 

1.07 

1.33 

2.33 

3.39 

3.00 

2.80 

2.75 

1.80 

•0.15 

2.69 

1.90 

20 

0.30 

2.13 

1.80 

2.18 

3.27 

2.90 

2.62 

2.95 

1.75 

0.60 

2.23 

1.67 

21 

1.22 

0.90 

1.65 

2.28 

3.27 

2.95 

3.17 

3.20 

2.74 

1.47 

2.11 

1.43 

22 

1.74 

-0.14 

1.70 

2.80 

3.40 

3.10 

3.22 

3.39 

2.75 

2.04 

2.20 

-1.50 

2$ 

1.86 

0.48 

2.15 

3.39 

3.70 

3.90 

2.96 

3.57 

2.91 

2.68 

0.65 

•1.65 

24 

2.65 

1.63 

2.45 

3.34 

3.85 

3.76 

3.00 

3.24 

2.65 

2.69 

1.17 

-0.50 

25 

2.38 

1.92 

2.78 

3.45 

3.90 

3.93 

3.15 

3.13 

3.10 

2.75 

1.60 

•0.87 

26 

2.50 

1.97 

3.20 

3.35 

3.94 

3.85 

3.56 

3.37 

2.92 

2.53 

1.23 

-0.65 

27 

2.37 

3.19 

3.56 

3.57 

3.13 

3.13 

3.40 

3.20 

2.99 

1.55 

1.11 

-0.20 

28 

3.28 

2.70 

3.65 

3.40 

2.94 

3.86 

3.08 

2.80 

2.55 

1.77 

0.65 

-0.25 

29 

2.66 

3.50 

2.93 

2.84 

3.95 

3.19 

2.84 

2.30 

1.90 

0.20 

0.80 

30 

31 

2.63 

2.20 

3.00 

1.65 

2.65 

2.96 

3.95 

3.50 

3.65 

2.93 

2.95 

1.95 

1.62 
0.40  ■ 

1.20 

1.25 

1.40 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.06 

1.70 

2.30 

2.67 

3.21 

3.32 

3.19 

3.13 

2.70 

2.20 

1.68 

0.68 

HAX 

3.28 

3.22 

3.65 

3.57 

3.94 

4.12 

3.73 

5.57 

3.70 

3.75 

3.05 

2.60 

MIN 

0.30 

-0.14 

0.76 

1.55 

2.20 

2.40 

2.62 

2.60 

1.56 

-0.15 

0.20 

-1.65 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.41. 

HIGHEST  STAGE  WAS  6.87  AT  3:30  A.M.  ON  AUG  1. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1 .75  ON  DEC  23. 
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DAILY  STAGE  FOI  1989 
CALCASIEU  RIVER  NEAR  CSERLIN,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-38-2S,  LONG.  92-48-SO.  ON  KiGHUAY  26  BRIDGE,  THREE  NILES  NORTHWEST  OF 
OBERLIN,  LA.  ISTA.  7305016.} 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY.  DRAINAGE  AREA,  753 
SQUARE  NILES. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  AUG.  1922  TO  JAN.  1925,  AND  SEP.  1938  TO  DATE.  STAGES  ARE  PUBLISHED  BY 
CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  1946.  DAILY  DISCHARGE  IS  COMPUTED  AND  PUBLISHED  BY  U.S.  GEOLOGICAL 
SURVEY. 

EXTREMES.  HIGHEST,  26.53  FEET  ON  MAY  19,  1953.  LOWEST.  1.18  FEET  ON  OCT.  26,  1988. 


MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO,  39.43  FEET,  NGVO 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

10.72 

7.12 

13.67 

13.10 

7.22 

4.97 

24.39 

4.08 

2.73 

2.36 

2.16 

2.41 

2 

10.81 

6.17 

12.48 

13.75 

6.49 

4.65 

23.87 

4.21 

2.71 

2.35 

2.17 

2.40 

3 

10.00 

5.53 

11.74 

14.30 

5.01 

4.82 

22.36 

4.32 

2.68 

2.33 

2.17 

2.37 

4 

9.47 

5.30 

10.89 

13.98 

3.60 

4.83 

21.18 

4.46 

2.65 

2.32 

2.17 

2.35 

5 

9.07 

5.46 

9.79 

13.24 

6.18 

4.84 

20.17 

4.42 

2.63 

2.31 

2.17 

2.34 

6 

8.80 

5.77 

8.70 

12.33 

8.07 

4.88 

19.10 

4.35 

2.62 

2.30 

2.19 

2.60 

7 

8.70 

6.18 

8.02 

11.29 

8.13 

4.17 

18.11 

4.41 

2.62 

2.30 

2.23 

2.75 

8 

8.74 

6.61 

7.92 

10.15 

6.32 

5.60 

17.26 

4.41 

2.57 

2.28 

2.25 

2.87 

9 

9.39 

6.76 

8.04 

8.77 

5.10 

5.92 

16.43 

4.24 

2.54 

2.27 

2.23 

2.78 

10 

10.87 

6.46 

8.15 

7.00 

5.03 

4.74 

15.21 

4.01 

2.52 

2.26 

2.23 

2.72 

11 

10.77 

5.85 

8.19 

5.49 

5.48 

4.47 

13.89 

3.77 

2.51 

2.25 

2.21 

2.91 

12 

9.82 

5.25 

8.07 

4.54 

5.99 

4.44 

12.64 

3.56 

2.51 

2.24 

2.19 

3.13 

13 

9.17 

4.83 

7.71 

4.05 

6.29 

4.48 

11.42 

3.42 

2.54 

2.23 

2.19 

3.06 

14 

9.78 

4.59 

7.10 

3.76 

6.02 

5.81 

10.46 

3.29 

2.72 

2.22 

2.20 

2.86 

15 

10.46 

4.42 

6.34 

3.58 

5.07 

9.11 

10.31 

3.20 

2.77 

2.23 

2.19 

2.72 

16 

10.72 

4.31 

5.56 

3.43 

4.31 

8.69 

11.63 

3.11 

2.65 

2.22 

2.18 

2.65 

17 

10.79 

4.30 

4.87 

3.29 

4.20 

8.06 

12.4$ 

3.08 

2.59 

2.21 

2.20 

2.61 

18 

11.65 

4.33 

4.35 

3.20 

10.08 

7.71 

11.00 

2.98 

2.55 

2.19 

2.21 

2.56 

19 

15.29 

4.40 

4.02 

3.16 

17.39 

7.05 

8.76 

2.93 

2.52 

2.19 

2.19 

2.53 

20 

16.42 

4.45 

3.80 

3.15 

18.79 

6.50 

7.74 

2. 88 

2.49 

2.18 

2.17 

2.51 

21 

16.08 

5.46 

3.89 

3.09 

18.69 

6.23 

7.44 

2.84 

2.47 

2.18 

2.16 

2.48 

22 

15.19 

7.40 

7.40 

2.99 

19.97 

6.17 

7.31 

2.81 

2.46 

2.22 

2.21 

2.47 

23 

13.99 

8.26 

10.84 

2.88 

19.28 

6.16 

7.25 

2.82 

2.44 

2.29 

2.26 

2.47 

24 

13.02 

9.81 

12.33 

2.76 

17.69 

5.94 

7.17 

2.92 

2.42 

2.29 

2.33 

2.49 

25 

12.35 

13.45 

11.17 

2.65 

16.30 

5.39 

6.73 

2.89 

2.41 

2.26 

2.35 

2.48 

26 

12.13 

15.27 

8.81 

2.55 

14.88 

4.53 

5.94 

2.86 

2.40 

2.22 

2.39 

2.46 

27 

12.04 

15.42 

9.74 

2.46 

13.31 

10.38 

5.09 

2.78 

2.39 

2.20 

2.36 

2.44 

28 

11.59 

14.87 

11.37 

4.09 

11.78 

17.75 

4.62 

2.76 

2.38 

2.18 

2.42 

2.45 

29 

10.78 

12.27 

4.43 

10.31 

18.79 

4.33 

2.74 

2.38 

2.17 

2.51 

2.46 

30 

9.73 

13.17 

3.91 

8.51 

21.05 

4.09 

2.77 

2.37 

2.17 

2.46 

2.44 

2.44 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

11.19 

7.07 

8.83 

6.25 

9.74 

7.27 

12.01 

3.42 

2.54 

2.24 

2.24 

2.59 

MAX 

16.42 

15.42 

13.67 

14.30 

19.97 

21.05 

24.39 

4.46 

2.77 

2.36 

2.51 

3.13 

MIN 

8.41 

4.30 

3.80 

2.46 

3.60 

4.17 

3.92 

2.74 

2.37 

2.16 

2.16 

2.34 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  6.29. 

HIGHEST  STAGE  WAS  24.70  AT  5:00  P.M.  ON  JUL  2. 
LCACST  STAGE  WAS  2.16  ON  OCT  29  AND  LATER  DATE(S). 
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8AY0U  SERPENT  HEAR  FENTON,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-23-15,  LONG.  92-54-16.  ON  U.  S.  HIGHWAY  165  BRIDGE,  1.7  MILES  NORTHEAST  OF 
FENTON,  LA.  (STA.  7310016.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE-WEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  26,  1956  TO  APR.  16,  1958,  OCT.  12  TO  18,  1960,  AND  JULY  25,  1962  TO 
DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  29.86  FEET  ON  MAY  17,  1980.  LOWEST,  8.07  FEET  ON  NOV.  6  AND  LATER  OATES  IN  1987. 
DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

12.06 

10.04  8.70 

11.16 

12.20 

8.87 

27.85 

10.37 

8.74 

8.76 

8.37 

8.88 

2 

10.37 

9.52  10.15 

11.10 

10.37 

9.12 

27.50 

10.19 

8.72 

8.66 

8.44 

8.75 

3 

9.67 

9.25  14.58 

10.26 

9.87 

13.99 

27.00 

9.60 

8.67 

8.47 

8.54 

8.67 

4 

9.35 

9.42  10.90 

10.44 

9.73 

11.19 

26.40 

9.33 

8.54 

8.37 

8.49 

8.59 

5 

9.08 

9.70  9.93 

10.53 

13.44 

10.29 

26.16 

9.18 

8.37 

8.33 

8.44 

8.54 

6 

8.88 

10.15  9.35 

9.99 

11.77 

12.40 

24.90 

9.13 

8.27 

8.28 

8.38 

8.50 

7 

8.82 

11.55  8.99 

9.76 

10.02 

10.45 

19.37 

9.15 

8.49 

8.27 

8.35 

9.10 

8 

8.76 

9.94  8.86 

9.51 

9.43 

10.98 

16.25 

9.25 

8.61 

8.25 

8.34 

12.07 

9 

9.08 

9.43  8.80 

9.60 

9.31 

10.22 

13.35 

9.16 

8.58 

8.21 

8.44 

9.97 

10 

16.93 

9.09  8.69 

9.65 

9.23 

9.53 

11.17 

9.10 

8.87 

8.23 

8.48 

9.37 

11 

13.14 

9.04  8.64 

10.42 

9.04 

9.25 

14.70 

9.06 

8.74 

8.30 

8.46 

9.07 

12 

11.60 

8.98  8.90 

9.91 

8.94 

9.14 

11.87 

8.83 

8.65 

8.65 

8.47 

8.92 

13 

11.40 

8.90  8.59 

9.65 

9.01 

9.04 

10.70 

8.70 

8.47 

8.63 

8.43 

8.80 

14 

12.46 

8.79  8.54 

9.43 

9.06 

9.65 

10.25 

8.67 

8.58 

8.52 

8.37 

8.67 

15 

10.97 

8.77  8.65 

11.29 

9.49 

21.77 

15.11 

8.60 

8.57 

8.75 

8.36 

8.60 

16 

9.97 

8.80  9.33 

10.34 

9.35 

16.10 

11.80 

8.54 

8.54 

8.96 

9.55 

8.57 

17 

9.57 

9.04  9.38 

9.82 

9.26 

11.87 

10.37 

8.56 

8.51 

8.99 

9.09 

8.58 

18 

9.61 

9.00  9.38 

9.85 

12.40 

10.31 

10.42 

8.72 

8.50 

8.72 

8.94 

8.62 

19 

20.88 

8.83  9.79 

9.44 

25.27 

9.84 

10.17 

8.68 

8.53 

8.62 

8.78 

8.60 

20 

17.24 

8.73  9.09 

9.52 

24.10 

9.46 

12.00 

8.78 

8.56 

8.53 

8.64 

8.57 

21 

14.57 

8.80  9.14 

9.43 

16.52 

9.24 

11.45 

8.73 

8.55 

8.47 

8.57 

8.47 

22 

11.55 

8.83  11.64 

9.54 

12.33 

9.01 

10.15 

8.79 

8.54 

8.43 

8.52 

8.43 

23 

10.35 

8.77  11.60 

9.77 

11.01 

9.32 

9.86 

8.87 

8.53 

8.40 

10.12 

8.39 

24 

10.13 

8.65  10.55 

9.54 

9.97 

9.23 

10.27 

9.66 

8.51 

8.43 

9.45 

8.37 

25 

9.93 

8.56  9.77 

9.28 

9.19 

9.32 

10.44 

9.32 

8.48 

8.52 

9.05 

8.37 

26 

9.80 

8.55  9.43 

9.29 

9.12 

9.32 

9.92 

9.10 

8.47 

8.47 

8.90 

8.41 

27 

9.55 

8.42  10.94 

9.27 

8.95 

22.40 

15.53 

9.04 

8.37 

8.43 

13.44 

8.42 

28 

9.29 

8.63  10.79 

9.28 

8.77 

27,19 

11.77 

8.97 

8.48 

8.37 

10.60 

8.41 

29 

9.06 

.  14.64 

10.04 

8.70 

28.35 

10.50 

9.05 

8.68 

8.35 

9.70 

8.46 

30 

9.36 

9.73 

.  21.45 

9.72 

8.65 

8.67 

28.32 

12.93 

8.94 

8.73 

8.35 

9.17 

11.92 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

11.07 

9,15  10.45 

9.89 

11.07 

12.84 

14.86 

9.06 

8.56 

8.49 

8.96 

9.13 

MAX 

20.88 

11.55  21.45 

11.29 

25.27 

28.35 

27.85 

10.37 

8.87 

8.99 

13.44 

15.86 

MIN 

8.76 

8.42  8.54 

9.27 

8.65 

8.87 

9.86 

8.54 

8.27 

8.21 

8.34 

8.37 

DAYS 

31 

28  31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  10.31. 

HIGHEST  STAGE  WAS  28.46  AT  3:00  A.M.  ON  JUN  29. 
LOWEST  STAGE  WAS  8.20  ON  OCT  9. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 


DffilAN  BAYOU  NEAR  LAKE  CHARLES.  LA. 

location.  LAT.  30-18-10,  LONG.  93-14-52.  ON  HIGHWAY  378  BRIDGE  APPROXIMATELY  THREE  MILES  WEST 
OF  MOSS  BLUFF,  LA.  (STA.  7346021.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  FOR  RECORDS,  1946  TO  1982,  REFER  TO  CAGE  WEST  FORK  CALCASIEU  RIVER  NEAR 
LAKE  CHARLES,  LA. 

RECORDS  AVAILABLE.  DEC.  IS,  1983  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  11.07  FEET  ON  JUL.  2.  1989.  LOWEST,  MINUS  2.05  FEET  ON  FEB. 

28,  1984. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1968  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.80 

1.50 

1.44 

1.78 

2.17 

2.32 

10.45 

2.87  F 

1.83 

1.74 

1.67 

1.35 

2 

1.05 

1.25 

1.49 

2.85 

1.60 

2.55 

10.97 

2.23 

1.73 

1.68 

1.47 

3 

1.10 

1.84 

2.58 

2.30 

2.48 

10.74 

2.32 

1.72 

1.49 

1.09 

4 

0.98 

2.38 

2.73 

2.35 

2.45 

10.03 

2.26 

1.70 

1.62 

1.22 

5 

2.25 

1.59 

1.66 

2.68 

2.52 

8.90 

1.59 

1.76 

1.83 

1.30 

6 

2.04 

0.98 

1.95 

2.39 

2.13 

7.76 

1.71 

1.95 

1.85 

1.30 

7 

1.83 

2.25 

1.60 

1.66 

1.55 

6.57 

1.80  F 

2.27 

1.97 

1.75  F 

1.88 

8 

1.45 

1.92 

1.80 

1.67 

2.16 

5.57 

1.85 

2.27 

1.57 

1.75  F 

2.10 

9 

1.30 

F  1.94 

1.54 

1.07 

2.38 

2.05 

4.41 

1.92 

2.17 

1.62 

1.64 

2.34 

10 

2.20 

2.02 

1.99 

1.05 

2.02 

1.90 

3.49 

1.83 

2.03 

1.96 

1.56 

2.06 

11 

2.05 

2.03 

2.06 

2.14 

1.94 

2.08 

3.13 

1.87 

1.93 

1.88 

1.53 

2.10 

12 

1.83 

1.30 

2.09 

2.08 

2.25 

2.22 

2.54 

1.91 

2.06 

1.97 

1.55 

1.25 

13 

1.32 

2.03 

2.11 

2.25 

2.02 

2.33 

2.30 

1.96 

2.18 

1.99 

1.66 

1.50 

14 

1.40 

2.05 

2.00 

2.10 

2.16 

2.38 

1.99 

1.93 

2.22 

1.87 

1.97 

1.65 

15 

1.06 

1.84 

2.15 

2.09 

2.17 

2.19 

2.39 

1.90 

1.93 

2.07 

2.19 

1.70 

16 

1.10 

1.96 

2.03 

2.14 

2.27 

2.05 

2.22 

1.96 

1.79 

2.33 

1.80 

1.59 

17 

1.20 

1.30 

2.16 

2.02 

2.44 

1.99 

2.04 

1.93 

1.85 

2.07 

1.15 

1.38 

18 

1.60 

1.80 

2.02 

1.98 

3.19 

2.18 

2.34 

1.77 

1.87 

1.65 

1.56 

1.42 

19 

3.05 

1.85 

1.96 

1.82 

5.10 

2.07 

2.10 

1.57 

2.00 

1.47 

1.69 

1.45 

20 

2.86 

2.07 

1.88 

1.74 

6.14 

1.95 

1.86 

1.75 

2.06 

1.11 

1.65 

1.37 

21 

2.00 

2.35 

2.13 

1.72 

5.59 

2.26 

1.74 

1.91 

2.10 

1.23 

1.54 

1.35 

22 

2.33 

2.10 

2.19 

1.55 

5.02 

2.37 

1.65 

1.86 

1.97 

1.36 

1.52 

1.27 

23 

2.15 

0.87 

2.19 

1.72 

4.50 

2.32 

2.14 

1.91 

1.68 

1.45 

1.76 

1.25 

24 

2.30 

1.32 

2.21 

1.80 

3.93 

2.14 

2.20 

1.85 

1.42 

1.63 

1.74 

1.25 

25 

1.85 

1.47 

1.98 

1.73 

3.57 

2.37 

2.15 

1.87 

1.38 

1.60 

1.80 

1.25 

26 

1.58 

1.45 

1.94 

1.93 

3.17 

2.41 

2.47 

1.87 

1.57 

1.62 

1.72 

1.24 

27 

1.06 

1.84 

1.94 

1.91 

2.24 

4.63 

2.37 

1.95 

1.62 

1.63 

1.87 

1.24 

28 

1.28 

1.97 

1.94 

1.62 

1.37 

5.77 

2.23 

1.97 

1.73 

1.66 

2.02 

1.24 

29 

1.42 

2.52 

1.85 

1.24 

7.72 

2.24 

1.65 

1.74 

1.73 

1.53 

1.39 

30 

0.73 

2.23 

2.04 

2.35 

9.22 

2.21 

1.55 

1.74 

1.89 

1.57 

1.60 

31 

0.55 

2.45 

2.85 

1,79 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.64 

1.74 

1.98 

1.91 

2.78 

2.83 

4.07 

1.90 

1.90 

1.73 

1.69 

1.50 

MAX 

3.05 

2.35 

2.52 

2.85 

6.14 

9.22 

10.97 

2.87 

2.27 

2.33 

2.19 

2.34 

MIN 

0.55 

0.87 

0.98 

1.05 

1.24 

1.55 

1.65 

1.55 

1.38 

1.11 

1.15 

1.09 

DAYS 

31 

22 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

25 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  3S4 

F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.15. 

HIGHEST  STAGE  WAS  11.07  AT  6:30  P.M.  ON  JUL  2. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.45  ON  MAR  6. 


DAILY  STAGE  FQK  1^9 
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CALCASIEU  RIVES  SALT  WATER  BARRIER  CHANNEL  AT  LAKE  CHARLES,  LA.  (NAV.  E.) 

LOCATION.  LAT.  30-15-13,  LONG.  93-13-05.  IN  NAVIGATION  CHANNEL  ON  EAST  SIDE  OF  STRUCTURE. 
(STA.  7347221.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  1968  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  9.40  FEET  ON  JUL.  2  AND  3,  1989.  LOWEST,  MINUS  0.75  FOOT  ON  FEB.  3.  1970. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G.  (1965  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SlP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

2.70 

2.40  G 

2.30  G 

2.30  G 

3.00  G 

3.00 

8.60  G 

3.40  G 

2.75  G 

2.55  G 

2.50  G 

2.15 

2 

2.00 

2.25  G 

2.35 

3.30  G 

2.65 

3.30 

9.40 

3.30  G 

2.65  G 

2.55  G 

2.50  G 

2.25 

3 

2.20 

2.40  G 

2.60 

3.20  G 

3.00 

3.10 

9.40  G 

2.60  G 

2.50  G 

2,55  G 

2.30  G 

2.20 

4 

1.95  G 

2.30  G 

3.05 

3.45  G 

3.05 

3.10 

9.00 

2.90  G 

2.35  G 

2.55  G 

2.40  G 

2.00 

5 

3.00  G 

2.75 

2.30  G 

2.35  G 

3.40 

3.10 

8.00  G 

3.10  G 

2.60  G 

2.50  G 

2.55  G 

2.10 

6 

3.10 

2.55  G 

1.55  G 

2.60  G 

3.10 

2.75 

7.20 

2.25  G 

2.90  G 

2.60  G 

2.60  C 

2.10 

7 

2.85  G 

2.75  G 

3.00  G 

2.10  G 

2.20  G 

2.10 

6.40  G 

2.40  G 

3.00  G 

2.65  C 

2.55 

2.65 

8 

2.60  G 

2.80  G 

2.65  Q 

2.30  G 

2.25 

2.  TO 

5.50  G 

2.50  G 

3.00  G 

2.50  G 

2.55  G 

2.95 

9 

1.95  G 

2.70  G 

2.30  G 

1.80  G 

3.10  G 

3.00 

4.70  G 

2.60  G 

2.95  G 

2.30  G 

2.55  G 

3.00 

10 

2.95  G 

2.80  G 

2.65  G 

1.^  i  G 

2.90 

2.60 

4.10  G 

2.70  G 

2.85  G 

2.55  G 

2.40  G 

2.80 

11 

2.95  G 

2.80  G 

3.00  G 

2.90  G 

2.90 

2.95 

3.95  G 

2.60  G 

2.60  G 

2.65  G 

2.40  G 

2.85 

12 

2.45  G 

2.35 

2.90  G 

2.80  G 

3.00  G 

3.05 

3.40  G 

2.60  G 

2.80  G 

2.80  G 

2.40  G 

2.30 

13 

1.95  G 

2.80  G 

2.90  G 

3.10  G 

3.00  G 

3.20 

3.30  G 

2.60  G 

2.90  G 

2.85  G 

2.55  G 

2.40 

14 

2.00  G 

2.80  G 

2.90  G 

2.90  G 

2.95  G 

3.15 

3.00  G 

2.70  G 

3.00  G 

2.85  G 

2.80  G 

2.45 

15 

1.70  G 

2.60  G 

2.60  G 

2.85  G 

3.00 

2.80 

3.05  G 

2.60  G 

2.70  G 

2.35  G 

2.95  G 

2.50 

16 

2.00  G 

2.75  G 

2.50  G 

3.00  G 

3.10  G 

2.70  G 

2.80  C 

2.60  G 

2  50  G 

3.20  G 

2.60  G 

2.40 

17 

2.05  G 

2.60  G 

2.60  G 

2.80  G 

3.20  G 

2.55  G 

2.60  G 

2.70  G 

2.60 

3.0*i 

1.90  G 

2.20 

18 

2.35  G 

2.50 

2.65  G 

2.75  G 

3.70  G 

2.65  G 

3.15  G 

2.70  G 

2.60  G 

2.45  G 

2.30  G 

2.20 

19 

3.15  G 

2.50  G 

2.75  G 

2.50 

4.15  G 

2.45 

2.60  G 

2.70  G 

2.65  G 

2.30  G 

2.35  G 

2.20 

20 

3.10  G 

2.70  G 

2.70  G 

2.50 

4.10  G 

2.60 

2.75  G 

2.65  G 

2.65  G 

1.90  G 

2.40  G 

2.10 

21 

2.30 

2.90  C 

2.90  G 

2.50 

4.20  G 

3.10 

2.50  G 

2.50  G 

2.85  G 

2.10  G 

2.35  G 

2.20 

22 

2.90  0 

2.90  G 

2.70  G 

2.50 

4.40  G 

3.10 

2.25  G 

2.70  G 

2.75  G 

2.20  G 

2.30  G 

2.10 

23 

2.80  G 

1.65  G 

2.70  G 

2.50 

4.30 

2.90 

2.65  0 

2.90  C 

2.50  G 

2.20  G 

2.60  G 

2.00 

24 

3.00  G 

1.95  G 

2.85  G 

2.60 

3.95 

2.95  G 

2.90  G 

2.80  G 

2.20  G 

2.30  G 

2.55  G 

2.00 

25 

2.50  G 

2.25  G 

2.60  G 

2.60 

3.85 

3.00  G 

2.90  G 

2.80  G 

2.10  G 

2.30  0 

2.60  G 

2.00 

26 

2.30  G 

2.30  G 

2.70  G 

2.75 

3.60 

3.20  G 

3.15  G 

2.60  G 

2.30  G 

2.40  G 

2.55  G 

2.05 

27 

1.80  G 

2.50  G 

2.65  G 

2.40 

2.80 

4.70 

3.25  G 

2.65  G 

2.40  G 

2.40  G 

2.60  G 

2.05 

28 

2.05  G 

2.90  G 

2.65  G 

2.45 

2.30 

5.10  G 

3.15  G 

2.60  G 

2.50  G 

2.40  G 

2.80  G 

2.05 

29 

2.35  -■ 

3.05  G 

2.85 

2.10 

5.95  G 

3.00  G 

2.65  G 

2.50  G 

2.50  G 

1.85  G 

2.20 

30 

1.65  - 

2.50  G 

2.80  G 

3.00 

7.15  G 

3.05  G 

2.70  G 

2.55  G 

2.65  G 

2.30  G 

2.35 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.39 

2.55 

2.64 

2.63 

3.21 

3.27 

4.34 

2.70 

2.65 

2.52 

2.47 

2.30 

MAX 

3.15 

2.90 

3.05 

3.45 

4.40 

7,15 

9.40 

3.40 

3.00 

3.20 

2.95 

3.00 

MIN 

1.50 

1.65 

1.55 

1.45 

2.10 

2.10 

2.25 

2.25 

2.10 

1.90 

1.85 

2.00 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
G=GATE5  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  2.81. 

HIGHEST  STAGE  WAS  9.40  ON  JUL  2  AND  LATER  OATE<S). 
LOWEST  STAGE  WAS  0.80  ON  MAR  6. 


180 


OAILT  STAGE  FOR  1M9 


CALCASIEU  RIVER  SALT  WATER  BARRIER  CHANNEL  AT  LAKE  CHARLES,  LA.  (NAV.  W.  > 

LOCATION.  LAT.  30-15-13,  LONG.  93-13-06.  IN  NAVIGATION  CHANNEL  ON  WEST  SIDE  OF  STRUCTURE. 
(STA.  7347321.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  1968  TO  DATE. 


EXTREMES. 

HIGHEST,  9.21 

FEET  ON  JUL. 

.  2,  1989. 

LOWEST, 

MINUS 

3.00  FEET 

ON  FEB. 

28,  1984. 

DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  M. 

L.G.  (1965  ADJ.) 

DAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.00 

1.90 

1.07 

1.45 

1.90 

3.05 

7.88 

4.15 

2.76 

2.60 

2.38 

2.00 

2 

1.75 

1.80 

1.83 

2.90 

2.35 

3.00 

8.71 

3.55 

2.51 

2.49 

2.22 

1.85 

3 

2.04 

1.75 

2.03 

3.05 

2.97 

2.93 

9.05 

2.75 

2.21 

2.25 

1.83 

0.55 

4 

1.33 

1.25 

2.76 

3.40 

3.18 

2.75 

8.40 

2.60 

2.32 

2.20 

2.36 

1.70 

5 

2.25 

1.89 

2.00 

2.22 

3.30 

2.60 

7.35 

2.39 

3.01 

2.75 

2.90 

1.59 

6 

2.76 

1.80 

-0.50 

2.50 

2.70 

1.55 

6.37 

2.09 

3.30 

3.09 

2.7’ 

1.45 

7 

2.55 

1.63 

1.70 

2.20 

1.70 

1.30 

5.45 

1.95 

3.32 

2.87 

2.33 

1.70 

8 

2.92 

1.98 

1.90 

2.25 

2.00 

2.10 

4.61 

2.27 

3.30 

2.17 

2.53 

0.45 

9 

1.75 

1.20 

1.73 

1.30 

2.10 

1.17 

4.00 

2.50 

3.20 

2.60 

1.40 

-0.80 

10 

2.89 

1.55 

1.60 

0.50 

0.90 

1.70 

3.69 

2.87 

2.80 

3.11 

1.65 

1.30 

11 

2.97 

1.40 

1.43 

0.63 

1.39 

2.88 

3.80 

2.69 

2.93 

2.89 

1.90 

1.50 

12 

2.45 

1.30 

1.15 

1.65 

1.30 

3.08 

3.27 

2.78 

2.82 

3.06 

2.00 

0.50 

13 

1.49 

1.70 

1.00 

1.80 

2.11 

3.20 

3.29 

2.87 

3.07 

3.00 

2.35 

1.00 

14 

1.62 

1.40 

1.30 

2.05 

2.23 

3.35 

2.99 

2.98 

2.98 

2.90 

2.69 

1.95 

15 

1.37 

1.48 

1.55 

2.03 

2.30 

2.32 

3.05 

2.79 

2.40 

:.28 

3.20 

2.30 

16 

1.30 

1.43 

1.25 

1.98 

2.78 

2.45 

2.85 

2.70 

2.20 

3.54 

1.00 

0.1.5 

17 

1.50 

1.00 

1.75 

2.67 

3.38 

2.59 

2.77 

2.68 

2.40 

3.10 

1.95 

1.59 

18 

2.01 

1.63 

2.10 

2.57 

3.34 

2.75 

2.70 

2.35 

2.80 

2.00 

2.58 

1.80 

19 

2.98 

1.98 

1.65 

2.48 

3.88 

2.40 

2.50 

2.22 

3.01 

1.33 

2.50 

1.35 

20 

2.73 

3.00 

2.60 

2.00 

3.40 

2.30 

2.05 

2.35 

2.89 

1.55 

1.98 

0.62 

21 

1.95 

2.40 

1.85 

1.99 

3.38 

2.50 

1.80 

2.34 

3.00 

2.02 

1.69 

0.90 

22 

2.75 

1.45 

2.29 

2.20 

3.55 

2.20 

1.70 

2,78 

2.79 

2.12 

2.10 

-0.85 

23 

2.70 

0.10 

2.15 

2.15 

3.38 

2.58 

2.01 

3.21 

2.35 

2.30 

0.13 

-2.25 

24 

2.96 

1.55 

2.20 

1.85 

3.08 

2.57 

2.10 

3.00 

1.56 

2.55 

1.57 

-0.50 

25 

2.45 

1.20 

2.15 

1.90 

3.19 

2.45 

2.25 

2.91 

2.30 

2.41 

2.30 

0.40 

26 

2.20 

1.00 

2.45 

1.50 

3.11 

3.00 

3.23 

2.83 

2.52 

2.40 

1.80 

0.50 

27 

1.72 

1.40 

2.35 

1.65 

2.40 

4.50 

3.13 

2.83 

2.42 

2.37 

1.95 

1.08 

28 

1,96 

1.30 

2.55 

1.29 

1.90 

4.67 

3.00 

2.81 

2,69 

2.60 

1.85 

1.20 

29 

2.12  - 

2.75 

1.61 

1.95 

5.35 

2.97 

2.70 

2.74 

2.45 

1.40 

2.05 

30 

1.60  - 

2.17 

1.40 

2.72 

6.35 

5.00 

2.79 

2.56 

2.60 

1.30 

2.28 

1.50 

2.20 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.14 

1.55 

1.82 

1.97 

2.61 

2.85 

3.96 

2.73 

2.71 

2.54 

2.02 

1.03 

MAX 

2.98 

3.00 

2.76 

3.40 

3.88 

6.35 

9.05 

4.15 

3.32 

3.54 

3.20 

2.30 

NIN 

1.30 

0.10 

-0.50 

0.50 

0.90 

1.17 

1.70 

1.95 

1.56 

1.33 

0.13 

-2.25 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.33. 

HIGHEST  STAGE  WAS  9.21  AT  11:00  P.M.  ON  JUL  2. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  2.50  ON  DEC  25. 


DAILY  STAGE  E«t  1969 
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CALCASIEU  RIVEA  SALT  WATER  BARRIER  CHANNEL  AT  LAKE  CHARLES,  LA.  (NAV.  W.) 

LOCATION.  LAT.  30-15-13,  LONG.  93-13-06.  IN  NAVIGATION  CHANNEL  ON  WEST  SIDE  OF  STRUCTURE. 
(STA.  7347421.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  1968  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  9.00  FEET  ON  JUL.  3,  1989.  LOWEST.  MINUS  2.30  FEET  ON  DEC.  23,  1989. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G.  (1965  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.00 

1.95  G 

1.00  G 

1.45  G 

1.90  G 

3.15 

7.90  G 

4.25  G 

2.75  G 

2.60  G 

2.20  G 

2.00 

2 

1.75 

1.90  G 

1.90 

3.05  G 

2.40 

3.10 

8.70 

3.25  G 

2.40  G 

2.55  G 

2.20  G 

1.85 

3 

2.05 

1.75  G 

2.15 

3.10  G 

2.95 

2.90 

9.00  G 

2.60  G 

2.15  G 

2.40  G 

1.85  G 

0.55 

4 

1.30  G 

0.60  G 

3.85 

3.40  G 

3.15 

2.95 

8.45 

2.40  G 

2.40  G 

2.45  G 

2.35  G 

1.70 

5 

2.30  G 

2.00 

2.00  G 

2.20  6 

3.35 

2.60 

7.30  G 

2.30  G 

3.05  G 

2.75  G 

2.95  G 

1.55 

6 

2.75 

2.00  G 

-0.30  G 

2.40  G 

2.70 

1.80 

6.35 

2.00  G 

3.30  G 

3.10  G 

2.75  G 

1.45 

7 

2.60  6 

1.65  G 

1.70  6 

2.05  G 

1.80  G 

1.55 

5.45  G 

1.90  G 

3.35  G 

3.10  C 

2.40 

1.70 

8 

2.40  G 

1.95  G 

1.90  G 

2.15  G 

1.25 

2.00 

4.65  G 

2.30  6 

3.30  G 

2.30  G 

2.50  G 

0.40 

9 

1.70  6 

1.70  G 

1.70  G 

1.40  G 

2.10  G 

1.30 

4.00  G 

2.50  G 

3.20  G 

2.55  G 

1.35  G 

-0.70 

10 

2.85  G 

1.50  G 

1.55  G 

0.40  G 

0.90 

1.80 

3.65  G 

2.85  G 

2.85  G 

3.10  G 

1.70  G 

1.00 

11 

2.90  G 

1.40  G 

1.00  G 

0.50  G 

0.80 

2.90 

3.80  G 

2.70  G 

2.95  G 

2.90  G 

1.85  G 

1.50 

12 

2.35  G 

1.35 

1.20  G 

1.25  G 

1.35  G 

3.05 

3.25  G 

2.85  G 

2.80  G 

3.10  G 

2.05  G 

0.10 

13 

1.45  G 

1.75  G 

0.85  G 

1.70  G 

2.10  G 

3.20 

3.30  G 

2.85  G 

3.05  G 

3.00  G 

2.40  G 

1.00 

14 

1.60  6 

1.55  G 

1.20  G 

1.95  G 

2.30  G 

3.00 

3.00  G 

2.95  G 

2.95  G 

2.95  G 

2.80  G 

1.95 

15 

1.40  G 

1.70  G 

1.60  G 

1.95  G 

2.35 

2.35 

3.05  G 

2.80  G 

2.40  G 

3.25  G 

3.20  G 

2.35 

16 

1.35  G 

1.60  G 

1.25  G 

2.00  G 

2.75  G 

2.45  G 

2.80  G 

2.70  G 

2.25  G 

3.55  G 

1.00  G 

0.40 

17 

1.65  G 

1.10  G 

1.90  G 

2.65  G 

3.35  G 

2.50  G 

2.80  G 

2.60  G 

2.40 

3.05  G 

1.90  G 

1.55 

18 

2.00  G 

1.65 

2.15  G 

2.55  G 

3.35  6 

2.60  G 

2.60  G 

2.35  G 

2.65  G 

2.00  G 

2.60  G 

1.80 

19 

2.85  G 

1.90  G 

1.70  G 

2.45 

3.85  G 

2.45 

2.40  G 

2.25  G 

3.05  G 

1.35  G 

2.50  G 

1.40 

20 

2.75  G 

3.05  G 

2.55  G 

2.00 

3.35  G 

1.90 

2.25  G 

2.40  G 

2.90  G 

1.60  G 

1.95  G 

0.60 

21 

1.95 

2.35  G 

1.85  G 

1.95 

3.35  G 

1.85 

1.75  G 

2.30  G 

3.00  G 

2.00  G 

1.75  G 

1.00 

22 

2.75  G 

1.30  G 

2.25  G 

2.10 

3.45  G 

1.80 

1.70  G 

2.75  G 

2.75  G 

2.10  G 

2.10  G 

-0.85 

23 

2.65  G 

0.00  G 

2.15  G 

2.15 

3.30 

2.25 

2.05  G 

3.20  G 

2.35  G 

2.35  G 

0.20  G 

-2.30 

24 

2.95  G 

1.45  G 

2.25  G 

1.80 

3.05 

2.65  G 

1.90  G 

3.00  G 

1.55  G 

2.55  G 

1.55  G 

-0.40 

25 

2.40  G 

1.20  G 

2.25  G 

1.90 

3.15 

2.50  G 

2.20  G 

2.90  C 

2.25  C 

2.40  G 

2.40  G 

0.40 

26 

2.20  G 

0.90  G 

2.20  G 

1.50 

3.10 

2.95  G 

3.15  G 

2.85  C 

2.65  G 

2.40  G 

1.95  G 

0.55 

27 

1.70  G 

1.45  G 

2.40  G 

1.65 

2.40 

4-70 

3.15  G 

2.80  G 

2.40  G 

2.40  G 

2.00  G 

1.05 

28 

1.95  G 

1.45  G 

2.50  G 

1.10 

1.90 

t 

3.00  G 

2.75  G 

2.90  G 

2.50  G 

1.85  G 

1.20 

29 

2.15  -■ 

2.70  G 

1.60 

1.95 

<41 

2.95  G 

2.65  G 

2.70  G 

2.45  G 

1.35  G 

2.00 

30 

1.60  -- 

----- 

2.15  G 

1.45  G 

2.75 

6.35  G 

3.00  G 

2.70  G 

2.55  G 

2.70  G 

1.30  G 

2.35 

THE  1 

^OLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

HE/m 

2.12 

1.58 

1.84 

1.93 

2.57 

2.82 

3.95 

2.69 

2.71 

2.57 

2.03 

1.02 

(AX 

2.95 

3.05 

3.85 

3.40 

3.85 

6.35 

9.00 

4.25 

3.35 

3.55 

3.20 

2.35 

MIN 

1.30 

0.00 

-0.30 

0.40 

0.80 

1.30 

1.70 

1.90 

1.55 

1.35 

0.20 

-2.30 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  365 
G>GATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.32. 

HIGHEST  STAGE  WAS  9.00  ON  JUL  3. 

LOWEST  STAGE  HAS  MINUS  2.30  ON  DEC  23. 
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DAILY  STAGE  Ft*  1989 


CALCASIEU  RIVER  SALT  WATER  BARRIER  CHANNEL  AT  LAKE  CHARLES,  LA.  (FLOY.  E.) 

LOCATION.  LAT.  30-15-08,  LONG.  93-13-05.  IN  FLOOOUAY  CHANNEL  ON  EAST  SIDE  OF  STRUCTURE  AT  GATE 
NUHBER  ONE.  (STA.  7347621.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  1968  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  9.40  FEET  ON  JUL.  2  AND  3,  1989.  LOWEST,  MINUS  0.75  FOOT  ON  FEB,  3,  1970. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  H.L. 

.0.  (1965  AOJ 

.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.70 

2.40 

2.30 

2.30  G 

3.00  C 

3.00 

8.60 

G 

3.40 

G 

2.75 

G 

2.55  G 

2.50 

G 

2.15 

2 

2.00 

2.25 

2.35 

3.30  G 

2.65  G 

3.30 

9.40 

3.30 

G 

2.65 

C 

2.55  C 

2.50 

a 

2.25 

3 

2.20  G 

2.40 

2.60 

3.20  G 

3.00  G 

3.10 

9.40 

G 

2.60 

G 

2.50 

G 

2.55  G 

2.30 

G 

2.20 

4 

1.95  G 

2.30 

3.05 

3.45  G 

3.05  G 

3.10 

9.00 

G 

2.90 

G 

2.35 

C 

2.55  C 

2.40 

G 

2.00 

5 

3.00  G 

2.75 

2.30 

2.35  G 

3.40  G 

3.10 

8.00 

G 

3.10 

G 

2.60 

G 

2.50  G 

2.55 

G 

2.10 

6 

3.10  G 

2.55  G 

1.55 

2.60  C 

3.10 

2.75 

7.20 

2.25 

G 

2.90 

G 

2.60  G 

2.60 

G 

2.10 

7 

2.85  C 

2.75  G 

3.00 

2.10  G 

2.20  G 

2.10 

6.40 

G 

2.40 

G 

3.00 

C 

2.65  G 

2.55 

G 

2.65 

8 

2.60  G 

2.80 

2.65 

2.30  G 

2.25  G 

2.70 

5.50 

G 

2.50 

G 

3.00 

G 

2.50  G 

2.55 

2.95 

9 

1.95  G 

2.70 

2.30 

1.80  G 

3.10  G 

3.00 

4.70 

G 

2.60 

G 

2.95 

G 

2.30  G 

2.55 

3.00 

10 

2.95  G 

2.80  G 

2.65  G 

1.45 

2.90  G 

2.60 

4.10 

G 

2.70 

G 

2.85 

G 

2.55  G 

2.40 

2.80 

11 

2.95  G 

2.80  G 

3.00  G 

2.90  G 

2.90  G 

2.95 

3.95 

G 

2.60 

G 

2.60 

G 

2.65  G 

2.40 

G 

2.85 

12 

2.45  G 

2.35 

2.90  G 

2.80  G 

3.00  G 

3.05 

3.40 

G 

2.60 

G 

2.80 

G 

2.80  G 

2.40 

G 

2.30 

13 

1.95  C 

2.80  G 

2.90  G 

3.10  G 

3.00  G 

3.20 

3.30 

G 

2.60 

G 

2.90 

G 

2.85  G 

2.55 

G 

2.40 

14 

2.00  G 

2.80  G 

2.90  G 

2.90  G 

2.95  G 

3.15 

3.00 

G 

2.70 

G 

3.00 

G 

2.85  G 

2.80 

G 

2.45 

15 

1.70  C 

2.60  6 

2.60  G 

2.85  G 

3.00 

2.80 

3.05 

G 

2.60 

G 

2.70 

G 

2.85  G 

2.95 

G 

2.50 

16 

2.00  G 

2.75  G 

2.50  G 

3.00  G 

3.10 

2.70 

2.80 

G 

2.60 

G 

2.50 

G 

3.20  G 

2.60 

G 

2.40 

17 

2.05  G 

2.60  G 

2.60  G 

2.80  G 

3.20 

2.55  G 

2.60 

G 

2.70 

G 

2.60 

G 

3.05  C 

1.90 

G 

2.20 

18 

2.35  G 

2.50  G 

2.65  G 

2.75 

3.70 

2.65 

3.15 

G 

2.70 

G 

2.60 

G 

2.45  G 

2.30 

G 

2.20 

19 

3.15  G 

2.50  G 

2.75  G 

2.50 

4.15  G 

2.45 

2.60 

G 

2.70 

G 

2.65 

G 

2.30  G 

2.35 

G 

2.20 

20 

3.10  G 

2.70  G 

2.70  G 

2.50 

4.10 

2.60 

2.75 

G 

2.65 

G 

2.85 

G 

1.90  G 

2.40 

G 

2.10 

21 

2.30  G 

2.90  G 

2.90  G 

2.50 

4.20  G 

3.10 

2.50 

C 

2.50 

G 

2.85 

G 

2.10  G 

2.35 

G 

2.20 

22 

2.90 

2.90 

2.70  G 

2.50 

4.40  G 

3.10 

2.25 

G 

2.70 

G 

2.75 

C 

2.20  G 

2.30 

G 

2.10 

23 

2.80 

1.65 

2.70  G 

2.50 

4.30  G 

1.90  C 

2.65 

G 

2.90 

G 

2.50 

G 

2.20  G 

2.60 

G 

2.00 

24 

3.00 

1.95 

2.85  G 

2.60 

3.95 

2.95  G 

2.90 

G 

2.80 

G 

2.20 

G 

2.30  G 

2.55 

G 

2.00 

25 

2.50 

2.25 

2.60  G 

2.60 

3.85  G 

3.00  G 

2.90 

G 

2.80 

G 

2.10 

G 

2.40  G 

2.60 

G 

2.00 

26 

2.30 

2.30 

2.70  G 

2.75 

3.60  G 

3.20  G 

3.15 

G 

2.60 

G 

2.30 

G 

2.40  G 

2.55 

G 

2,05 

27 

1.80 

2.50 

2.65  G 

2.40 

2.80 

4.70 

3.25 

G 

2.65 

G 

2.40 

G 

2.40  G 

2.60 

G 

2.05 

28 

2.05 

2.90 

2.65  G 

2.45 

2.30 

5.10 

3.15 

G 

2.60 

G 

2.50 

C 

2.40  G 

2.80 

G 

2.05 

29 

2.35  -■ 

3.05  G 

2.85 

2.10 

5.95 

3.00 

c 

2.65 

G 

2.50 

G 

2.50  G 

1.85 

G 

2.20 

50 

1.65 

1  cn  . . 

2.50  G 

0  Ln  . 

2.80  G 

3.00 

7.15 

3.05 
•y  on 

G 

2.70 

G 

2.55 

G 

2.65  C 
y  ... 

2.30 

G 

2,35 

9  Akn 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.39 

2,55 

2.64 

2.63 

3.21 

3.23 

4.34 

2.70 

2.65 

2.52 

2,47 

2.30 

MAX 

3.15 

2.90 

3.05 

3.45 

4.40 

7.15 

9.40 

3.40 

3.00 

3.20 

2.95 

3.00 

MIN 

1.50 

1.65 

1.55 

1.45 

2.10 

1.90 

2.25 

2.25 

2.10 

1.90 

1.85 

2.00 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
G>GAT£S  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.81. 

HIGHEST  STAGE  WAS  9.40  ON  JUL  2  AND  LATER  DATECS). 
LOWEST  STAGE  WAS  1.45  ON  APR  10. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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CALCASIEU  RIVER  SALT  WATER  BARRIER  CHANNEL  AT  LAKE  CHARLES,  LA.  (FLOY.  W.) 

LOCATION.  LAT.  30-15-08,  LONG.  93-13-05.  IN  FLOOOWAY  CHANNEL  OH  WEST  SIDE  OF  STRUCTURE  AT  GATE 
NUMBER  ONE.  (STA.  7347821.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  1968  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  9.00  FEET  ON  JUL.  3,  1989.  LOWEST,  MINUS  2.30  FEET  ON  DEC.  23,  1989. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  H.L.G,  (1965  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.00 

1.95 

1.00 

1.45  G 

1.90  G 

3.15 

7.90  G 

4.25  G 

2.75  G 

2.60  G 

2.20  G 

2.00 

2 

1.75 

1.90 

1.90 

3.05  G 

2.40  6 

3.10 

8.70 

3.25  G 

2.40  G 

2.55  G 

2.20  G 

1.85 

3 

2.05  G 

1.75 

2.15 

3.10  G 

2.95  G 

2.90 

9.00  G 

2.60  G 

2.15  G 

2.40  G 

1.85  G 

0.55 

4 

1.30  G 

0.60 

2.85 

3.40  G 

3.15  G 

2.95 

8.45  G 

2.40  G 

2.40  G 

2.45  G 

2.35  G 

1.70 

5 

2.30  G 

2.00 

2.00 

2.20  G 

3.35  G 

2.60 

7.30  G 

2.30  G 

3.05  G 

2.75  G 

2.95  G 

1.55 

6 

2.75  G 

2.00  G 

-0.30 

2.40  G 

2.70 

1.80 

6.35 

2.00  G 

3.30  G 

3.10  G 

2.75  G 

1.45 

7 

2.60  G 

1.65  G 

1.70 

2.05  G 

1.80  G 

1.55 

5.45  G 

1.90  G 

3.35  G 

2.90  G 

2.40  G 

1.70 

8 

2.40  G 

1.95 

1.90 

2.15  G 

1.25  G 

2.00 

4.65  G 

2.30  G 

3.30  G 

2.30  G 

2.50 

0.40 

9 

1.70  G 

1.70 

1.70 

1.40  G 

2.10  G 

1.30 

4.00  G 

2.50  G 

3.20  G 

2.55  G 

1.35 

-0.70 

10 

2.85  G 

1.50  G 

1.55  G 

0.40 

0.90  G 

1.80 

3.65  G 

2.85  G 

2.85  G 

3.10  G 

1.70 

1.00 

11 

2.90  G 

1.40  G 

1.00  G 

0.50  G 

0.80  G 

2.90 

3.80  G 

2.70  G 

2.95  G 

2.90  G 

1.85  G 

1.50 

12 

2.35  G 

1.35 

1.20  G 

1.25  G 

1.35  G 

3.05 

3.25  G 

2.85  G 

2.80  G 

3.10  G 

2.05  G 

0.10 

13 

1.45  G 

1.75  G 

0.85  G 

1.70  G 

2.10  G 

3.20 

3.30  G 

2.85  G 

3.05  G 

3.00  G 

2.40  G 

1.00 

14 

1.60  G 

1.55  G 

1.20  G 

1.95  G 

2.30  G 

3.00 

3.00  G 

2.95  G 

2.95  G 

2.95  G 

2.80  G 

1.95 

15 

1.40  G 

1.70  G 

1.60  G 

1.95  G 

2.35 

2.35 

3.05  G 

2.80  G 

2.40  G 

3.25  G 

3.20  G 

2.35 

16 

1.35  C 

1.60  G 

1.25  G 

2.00  G 

2.75 

2.45 

2.80  G 

2.70  G 

2.25  G 

3.55  G 

1.00  G 

0.40 

17 

1.65  G 

1.10  G 

1.90  G 

2.65  G 

3.35 

2.50  G 

2.80  G 

2.60  G 

2."'  G 

3.05  G 

1.90  G 

1.55 

18 

2.00  G 

1.65  G 

2.15  G 

2.55 

3.35 

2.60 

2.60  G 

2.35  G 

2.65  G 

2.00  G 

2.60  G 

1.80 

19 

2.85  G 

1.90  6 

1.70  G 

2.45 

3.85  G 

2.45 

2.40  G 

2.25  G 

3.05  G 

1.35  G 

2.50  G 

1.40 

20 

2.75  G 

3.05  G 

2.55  G 

2.00 

3.35 

1.90 

2.25  G 

2.40  G 

2.90  G 

1.60  G 

1.95  G 

0.60 

21 

1.95  G 

2.35  G 

1.85  G 

1.95 

3.35  G 

1.85 

1.75  G 

2.30  G 

3.00  G 

2.00  G 

1.75  G 

1.00 

22 

2.75 

1.30 

2.25  G 

2.10 

3.45  G 

1.80 

1.70  G 

2.75  G 

2.75  G 

2.10  G 

2.10  G 

-0.85 

23 

2.65 

0.00 

2.15  G 

2.15 

3.30  G 

2.25  G 

2.05  G 

3.20  G 

2.35  G 

2.35  G 

0.20  G 

-2.30 

24 

2.95 

1.45 

2.25  G 

1.60 

3.05 

2.65  6 

1.90  6 

3.00  G 

1.55  G 

2.55  G 

1.55  G 

-0.48 

25 

2.40 

1.20 

2.25  G 

1.90 

3.15  G 

2.50  G 

2.20  G 

2.90  G 

2.25  G 

2.30  G 

2.40  G 

0.40 

26 

2.20 

0.90 

2.20  G 

1.50 

3.10  G 

2.95  G 

3.15  G 

2.85  G 

2.65  G 

2.40  G 

1.95  G 

0.55 

27 

1.70 

1.45 

2.40  G 

1.65 

2.40 

4.70 

3.15  G 

2.80  G 

2.40  G 

2.40  G 

2.00  G 

1.05 

28 

1.95 

1.45 

2.50  G 

1.10 

1.90 

4.70 

3.00  G 

2.75  G 

2.90  G 

2.50  G 

1.85  G 

1.20 

29 

2.15  -■ 

2.70  G 

1.60 

1.95 

5.40 

2.95  G 

2.65  G 

2.70  G 

2.45  G 

1.35  G 

2.00 

30 

1,60 

1  AA 

2,15  G 

1  ^ 

1.45  G 

2.75 

X  on  ,, 

6.35 

3.00  G 

9  ft«  r. 

2.70  G 

9  AA  .. 

2.55  G 

2,70  G 

9  1A  - , 

1.30  G 

2.35 

9 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.12 

1.58 

1.81 

1.93 

2.57 

2.82 

3.95 

2.69 

2.71 

2.56 

2.03 

1.01 

MAX 

2.95 

3.05 

2.85 

3.<,0 

3.85 

6.35 

9.00 

4.25 

3.35 

3.55 

3.20 

2.35 

MIN 

1.30 

0.00 

-0.30 

0.40 

0.80 

1.30 

1.70 

1.90 

1.55 

1.35 

0.20 

-2.30 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
G-GATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.32. 

HIGHEST  STAGE  WAS  9.00  ON  JUL  3. 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  2.30  ON  DEC  23. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 


CALCASIEU  RIVER  AND  PASS  AT  LAKE  CHARLES,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-13-05,  LONG.  93-15-12.  ON  EAST  EMD  OF  LAKE  CHARLES  HARBOR  TERMINAL  DISTRICT 
DOCKS.  CSTA.  7355021.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


RECORDS  AVAILABLE.  JUNE  19.  1937  TO  OCT.  4.  1973  AND  MAR.  21,  1974  TO  DATE. 


EXTREMES. 

HIGHEST,  9.8  FEET  ON  MAY 

22,  1953. 

LOWEST, 

MINUS  2.40  FEET  ON 

FEB. 

28,  1984. 

DAILY  EIGHT  A.H. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO, 

MINUS 

0.59  FOOT, 

NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.25 

2.45 

1.42 

6.26 

1.86 

3.49 

6.25 

4.94 

3.18 

2.55 

2.60 

1.95 

2 

1.98 

2.38 

2.18 

3.21 

2.40 

3.54 

6.60 

4.12 

2.85 

2.49 

2.47 

1.87 

3 

2.25 

1.97 

2.36 

3.15 

3.05 

3.57 

6.63 

3.42 

2.73 

2.30 

2.21 

0.97 

4 

1.42 

1.49 

3.04 

3.50 

3.65 

3.55 

6.35 

3.25 

3.01 

2.26 

2.76 

2.13 

5 

2.50 

2.35 

2.25 

2.55 

3.76 

3.45 

5.70 

2.90 

3.85 

3.09 

3.28 

1.89 

6 

2.90 

2.20 

-0.23 

2.98 

3.09 

2.80 

5.20 

2.63 

3.08 

3.44 

3.01 

2.00 

7 

2.80 

2.03 

2.00 

2.70 

2.73 

2.63 

4.70 

2.37 

3.17 

3.22 

2.67 

1.94 

8 

2.53 

2.24 

2.27 

2.92 

2.70 

3.04 

4.25 

2.65 

3.57 

2.40 

2.75 

0.49 

9 

2.11 

1.60 

2.12 

1.99 

3.10 

2.17 

3.89 

2.87 

3.44 

3.10 

1.55 

-0.55 

10 

3.18 

2.02 

2.05 

1.00 

1.95 

2.36 

3.66 

3.05 

3.13 

3.30 

1.85 

0.89 

11 

3.30 

1.77 

2.00 

1.00 

1.54 

3.08 

3.89 

2.96 

3.25 

2.85 

1.85 

1.33 

12 

2.85 

1.65 

1.55 

1.68 

1.61 

3.27 

3.47 

3.07 

3.17 

3.00 

2.00  F 

-0.65 

13 

1.88 

2.12 

1.30 

1.90 

2.52 

3.35 

3.50 

3.16 

3.38 

2.80 

2.36 

0.40 

14 

2.03 

1.98 

1.65 

2.17 

2.29 

3.22 

3.22 

3.25 

3.14 

2.67 

3.05 

1.37 

15 

1.78 

1.95 

2.06 

2.15 

2.52 

2.82 

3.47 

3.11 

2.72 

3.15 

3.46 

1.80 

16 

1.58 

1.80 

1.75 

2.31 

3.09 

2.85 

3.25 

3.09 

2.70 

3.20 

1.36  F 

0.07 

17 

1.74 

1.67 

2.13 

3.00 

3.76 

3.02 

3.17 

3.15 

2.73 

2.70 

2.35 

1.74 

18 

2.28 

1.86 

2.40 

2.90 

3.88 

3.28 

3.25 

3.05 

3.05 

1.87 

2.92 

2.23 

19 

3.06 

2.22 

2.00 

2.92 

3.73 

3.10 

3.25 

2.71 

3.32 

1.20 

2.84 

1.58 

20 

2.84 

3.31 

2.82 

2.43 

4.20 

2.86 

2.94 

2.88 

3.23 

1.96 

2.26 

1.35 

21 

2.25 

2.72 

2.22 

2.54 

3.86 

2.80 

2.77 

2.92 

3.39 

2.27 

2.00 

0.97 

22 

3.09 

1.74 

2.47 

2.75 

4.07 

2.67 

2.93 

3.18 

2.89 

2.47 

2.30 

-0.34 

23 

3.05 

0.60 

2.62 

2.83 

3.50 

2.95 

3.24 

3.45 

2.47 

2.56 

0.36 

-1.80 

24 

3.33 

1.93 

2.69 

2.84 

3.40 

3.00 

3.00 

3.26 

1.95 

2.74 

1.59 

-0.05 

25 

2.89 

1.63 

2.62 

2.67 

3.53 

2.95 

2.94 

3.12 

2.72 

2.38 

2.30 

0.69 

26 

2.64 

1.43 

2.64 

2.35 

3.37 

3.36 

3.78 

3.10 

2.89 

2.39 

2.00 

0.75 

27 

2.13 

1.95 

2.74 

1.94 

2.58 

5.23 

3.35 

3.10 

2.67 

2.24 

2.00 

1.30 

28 

2.40 

1.70 

2.83 

1.88 

2.08 

4.77 

3.26 

3.03 

2.80 

2.57 

1.85 

1.45 

29 

2.56  •- 

3.05 

1.82 

2.23 

5.40 

3.33 

2.97 

2.70 

2.57 

1.10 

2.30 

30 

1.94  - 

5.56 

1.67 

2.95 

5.68 

3.34 

3.08 

2.59 

2.70 

1.45 

2.60 

31 

6.22 

2.50 

Jva}  1 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.43 

1.96 

2.41 

2.53 

2.98 

3.34 

3.93 

3.13 

2.99 

2.61 

2.22 

1.13 

MAX 

3.33 

3.31 

6.22 

6.26 

4.20 

5.68 

6.63 

4.94 

3.85 

3.44 

3.46 

2.60 

MIN 

1.42 

0.60 

-0.23 

1.00 

1.54 

2.17 

2.77 

2.37 

1.95 

1.20 

0.36 

-1.80 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 

F=MOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.65. 

HIGHEST  STAGE  WAS  6.95  AT  4:00  P.H.  ON  JUL  2. 
LOWEST  S'AGE  WAS  MINUS  1.96  ON  DEC  23. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 

CALCASIEU  RIVER  AND  PASS  AT  MACRBERRY,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-00-20.  LONG.  93-20-05.  ON  AMERICAN  OIL  CO.  WHARF  ABOUT  900  FEET  SOUTH  OF  BLACK 
LAKE  BAYOU.  (STA.  7360021.) 


GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


RECORDS 

AVAILABLE. 

APR. 

1943  TO  DATE 

.  PRIOR 

TO  AUG. 

1970  GAGE 

WAS  LOCATED  IN 

BLACK  LAKE 

BAYOU. 

EXTREMES.  HIGHEST 

,  7.25 

FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON 

JUNE  27, 

1957. 

LOWEST, 

MINUS  2.36  FEET  ON 

DEC. 

23.  1989. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

1  FEET 

GAGE  ZERO, 

MINUS  0.55  FOOT, 

NGVD  <1965  AOJ. 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAT 

JIM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.12 

1.40 

0.75 

0.89 

1.40 

2.70 

4.10 

4.15 

2.35 

2.05 

1.80 

1.75 

2 

1.07 

1.29 

1.08 

2.23 

1.55 

2.57 

3.90 

3.35 

2.10 

1.87 

1.74 

1.74 

3 

1.25 

1.30 

1.50 

2.04 

2.17 

2.64 

3.90 

2.67 

1.85 

1.82 

1.52 

0.75 

4 

0.67 

0.40 

2.14 

2.32 

2.76 

2.70 

3.58 

2.50 

2.32 

1.82 

2.08 

1.30 

5 

1.51 

1.26 

1.33 

1.59 

2.68 

2.60 

3.24 

2.20 

2.60 

2.10 

2.55 

1.50 

6 

1.87 

1.20 

-0.92 

1,97 

2.19 

2.05 

3.02 

1.99 

2.90 

2.53 

2.38 

1.33 

7 

1.77 

0.95 

0.70 

1.94 

1.84 

2.02 

2.84 

1.89 

2.90 

2.40 

2.03 

1.50 

8 

1.66 

1.31 

1.20 

2.06 

1.80 

2.U 

2.77 

1.91 

2.82 

1.76 

2.20 

0.48 

9 

1.20 

1.00 

1.17 

1.53 

2.15 

1.49 

2.80 

2.18 

2.78 

2.30 

1.15 

-0.74 

10 

2.14 

1.51 

1.25 

0.74 

1.30 

1.76 

2.87 

2.33 

2.54 

2.60 

1.55 

1.15 

11 

2.34 

1.39 

1.17 

0.63 

1.30 

2.42 

2.93 

2.25 

2.60 

2.23 

1.60 

1.70 

12 

2.16 

0.93 

1.05 

1.17 

1.20 

2.55 

2.67 

2.35 

2.52 

2.42 

1.75 

0.43 

13 

1.15 

1.44 

1.00 

1.27 

1.89 

2.70 

2.68 

2.45 

2.66 

2.25 

2.15 

0.84 

14 

1.20 

1.27 

1.00 

1.42 

1.85 

2.80 

2.45 

2.55 

2.42 

2.17 

2.40 

1.50 

15 

0.90 

1.20 

1.19 

1.33 

1.95 

1.98 

2.69 

2.40 

1.93 

2.60 

2.70 

1.95 

16 

0.65 

1.07 

0.90 

1.49 

2.36 

2.00 

2.35 

2.33 

1.92 

2.66 

0.68 

0.25 

17 

0.77 

0.60 

1.44 

1.90 

3.00 

2.12 

2.26 

2.42 

2.08 

2.28 

1.53 

1.13 

18 

1.20 

1.00 

1.63 

1.93 

3.05 

2.41 

2.30 

2.19 

2.40 

1.58 

2.24 

1.55 

19 

1.75 

1.20 

1.30 

1.93 

3.22 

2.24 

2.33 

2.05 

2.75 

0.85 

2.28 

1.60 

20 

1.56 

2.33 

1.90 

1.67 

2.95 

1.88 

2.07 

2.25 

2.65 

1.27 

1.91 

0.85 

21 

1.17 

1.83 

1.63 

1.70 

3.03 

2.03 

1.88 

2.33 

2.82 

1.64 

1.64 

1.40 

22 

1.93 

0.91 

1.20 

1.94 

3.07 

2.10 

2.00 

2.65 

2.40 

1.70 

1.90 

-1.00 

23 

1.95 

-0.28 

1.65 

2.00 

2.70 

2.38 

2.20 

2.76 

1.77 

1.84 

0.13 

-2.29 

24 

2.27 

0.98 

1.80 

2.02 

2.60 

2.69 

2.05 

2.60 

1.28 

1.99 

1.27  F 

•0.33 

25 

2.02 

0.95 

1.88 

2.00 

2.57 

2.50 

2.10 

2.47 

1.90 

1.85 

2.13 

•0.01 

26 

1.85 

0.93 

2.07 

1.66 

2.66 

2.93 

3.00 

2.50 

2.07 

1.80 

1.79 

0.08 

27 

1.45 

1.23 

2.15 

1.32 

1.83 

4.47 

2.69 

2.45 

1.96 

1.68 

1.81 

0.57 

28 

1.90 

0.95 

2.32 

1.35 

1.43 

3.56 

2.56 

2.24 

2.07 

2.01 

1.90 

0.72 

29 

1.71 

2.22 

1.28 

1.61 

3.94 

2.57 

2.23 

2.12 

2.00 

0.92 

1.45 

30 

1.25 

1.63 

1.33 

2.17 

4.06 

2.55 

2.27 

2.00 

2.17 

1.01 

1.64 

31 

0.99 

0.88 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

1.50 

1.13 

1.36 

1.62 

2.22 

2.56 

2.71 

2.43 

2.32 

1.99 

1.76 

0.86 

MAX 

2.34 

2.33 

2.32 

2.32 

3.22 

4.47 

4.10 

4.15 

2.90 

2.66 

2.70 

1.95 

MIN 

0.65 

-0.28 

-0.92 

0.63 

1.20 

1.49 

1.88 

1.89 

1.28 

0.85 

0.13 

-2.29 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 

F=MOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1 .67. 

HIGHEST  STAGE  WAS  4.64  AT  1:00  A.M.  ON  JUL  2. 

LOWEST  STAGE  WAS  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  2.36  ON  DEC  23. 
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0«ILr  STAK  FOR  1989 

CALCASIEU  RIVER  AND  PASS  NEAR  CAMERON,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-A6-3^  LONG.  93-20-46.  AT  CALCASIEU  RIVER  PILOTS  DOCKS  ,  TWO  NILES  SOUTHWEST  Of 
CANERON,  LA.  <STA.  7365022.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  APR.  1939  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  12.9  FEET,  FROM  WATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  JUNE  27,  1957.  LOWEST,  MINUS 
3.12  FEET  ON  FEB.  25.  1965. 

daily  eight  A.H.  stage  in  feet  gage  zero  is  at  M.L.G.  (1965  AOJ.) 


DAY 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.75 

2.52 

2.00 

1.80 

2.00 

2.70 

3.12 

4.55 

2.11 

1.26 

1.16 

0.26 

2 

1.75 

2.37 

1.75 

2.05 

1.50 

2.48 

3.07 

3.26 

2.18 

1.35 

0.55 

0.40 

3 

1.40 

1.44 

2.07 

1.34 

1.87 

2.65 

3.27 

2.70 

1.75 

1.25 

1.65 

-0.35 

4 

1.50 

1.33 

1.98 

1.35 

2.63 

2.98 

2.70 

2.45 

2.45 

1.20 

1.70 

1.35 

5 

1.05 

1.48 

-0.67 

1.00 

1.95 

3.00 

3.10 

2.19 

2.65 

1.98 

2.15 

1.40 

6 

0.45 

0.70 

-1.57 

1.95 

2.34 

2.52 

2.60 

2.06 

2.87 

2.33 

2.35 

1.87 

7 

0.80 

0.48 

-0.25 

1.80 

2.42 

3.11 

3.00 

2.17 

2.85 

2.32 

2.36 

2.06 

8 

0.20 

0.15 

0.50 

2.15 

2.53 

2.52 

2.80 

2.12 

2.83 

2.35 

2.62 

0.30 

9 

-0.25 

1.67 

0.85 

2.35 

2.38 

2.20 

2.77 

2.64 

2.87 

3.05 

1.90 

-0.35 

10 

1.17 

2.04 

1.69 

1.95 

2.14 

2.39 

3.14 

2.56 

2.77 

2.90 

1.43 

0.35 

11 

1.94 

2.30 

1.83 

2.06 

2.37 

2.60 

2.93 

2.52 

2.67 

2.66 

0.80 

0.00 

12 

2.37 

2.14 

2.02 

2.36 

2.32 

2.81 

2.69 

2.57 

2.80 

2.56 

0.65 

-1.60 

13 

1.94 

2.46 

2.10 

2.35 

2.38 

2.69 

2.47 

2.75 

2.73 

2.04 

0.38 

■1.34 

14 

2.08 

1.84 

2.10 

2.05 

2.40 

3.50 

2.24 

2.81 

2.32 

1.70 

0.33 

-0.54 

15 

1.96 

1.43 

2.00 

1.48 

2.14 

1.97 

2.56 

2.57 

1.60 

2.29 

0.72 

0.10 

16 

1.26 

0.54 

1.28 

1.66 

2.39 

1.90 

2.15 

2.43 

1.78 

1.42 

-0.65 

0.15 

17 

1.67 

0.40 

1.33 

1.75 

3.10 

2.23 

2.25 

2.34 

1.50 

1.07 

1.39 

1.27 

18 

1.25 

0.17 

1.22 

1.82 

2.85 

2.53 

2.44 

2.25 

2.14 

0.54 

2.10 

1.85 

19 

0.85 

0.37 

0.88 

1.80 

2.70 

2.55 

2.17 

2.00 

2.42 

0.05 

2.47 

1.37 

20 

0.15 

1.45 

1.10 

1.77 

2.74 

2.35 

1.85 

2.05 

2.54 

1.33 

2.08 

1.33 

21 

0.17 

0.58 

1.05 

1.80 

2.82 

2.49 

2.34 

2.37 

2.91 

1.82 

1.77 

1.14 

22 

0.70 

0.58 

1.25 

2.27 

2.80 

2.60 

2.57 

2.74 

2.40 

2.05 

2.02 

•1.19 

23 

0.84 

0.03 

1.45 

2.49 

3.05 

3.35 

2.15 

2.65 

2.34 

2.30 

0.55 

•1.25 

24 

0.98 

1.23 

1.85 

2.45 

2.94 

3.17 

2.36 

2.74 

2.07 

1  92 

1.15 

■0.15 

25 

1.20 

1.55 

2.21 

2.64 

3.07 

3.15 

2.56 

2.75 

2.54 

1.79 

1.01 

-0.50 

26 

1.50 

1.49 

2.54 

2.40 

3.15 

3.55 

3.41 

2.72 

2.42 

1.65 

0.94 

-0.95 

27 

1.75 

2.00 

2.70 

2.67 

2.46 

4.00 

3.02 

2.71 

2.24 

1.10 

0.90 

■0.69 

28 

2.64 

2.06 

2.84 

2.50 

2.15 

3.12 

2.74 

2.29 

1.95 

1.45 

-0.13 

-0.71 

29 

2.34 

3.34 

2.15 

2.19 

3.75 

2.67 

2.24 

1.74 

1.45 

-0.65 

0.35 

30 

2.45 

2.50 

1.45 

2.28 

3.30 

2.77 

2.29 

1.59 

1.24 

0.05 

0.70 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.36 

1.31 

1.51 

1.99 

2.47 

2.81 

2.68 

2,54 

2.33 

1.70 

1.19 

0.24 

MAX 

2.64 

2.52 

3.34 

2.67 

3.15 

4.00 

3.41 

4.55 

2.91 

3.05 

2.62 

2.06 

MIN 

-0.25 

0.03 

-1.57 

1.00 

1.50 

1.90 

1.85 

2.00 

1.50 

0.05 

-0.65 

-1.60 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.85. 

HIGHEST  STAGE  WAS  5.10  AT  4:30  A.H.  ON  AUG  1. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  2.14  ON  DEC  12. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 


BAYOU  DUPRE  AT  FLOODGATE  (WEST)  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-58-28,  LONG.  89-50-24.  ON  NORTHWEST  FENDER  OF  STRUCTURE.  (STA.  7600504.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  AUG.  22,  1975  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  3.52  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  50,  1W5.  LOWEST,  MINUS  2.34  FEET  ON 
APR.  12,  1988. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVC  (1983  AOJ.) 


DAY  JAN  FEB  MAR  APR  MAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV 

1  0.37  0.10  0.54  0.50  1.30  1-35  1.48  1.54 

2  0.15  -0.06  0.84  0.10  0.70  1.30  1.30  1.13 

3  0.06  0.13  0.83  0.25  1.14  1.20  1.03  1.00 

4  0.19  0.50  1.07  0.57  1.14  0.95  0.78  0.58 

5  0.05  0.72  0.93  0.64  0.85  0.90  0.60  0.50 

6  0.56  0.95  -0.13  0.92  0.72  0.31  0.37  0.45 

7  0.72  0.96  0.10  -  0.43  0.5S  0.80  0.74  0.84 

8  0.97  0.81  0.37  0.06  0.10  1.12  0.79  1.45 

9  1.52  0.93  0.42  0.57  -0.30  0.45  1.07  1.50 

10  1.70  0.30  0.12  0.90  -0.82  0.95  1.23  1.42 

11  1.65  -0.23  -0.37  0.77  0.50  0,70  1.27  1.47 

12  1.50  -  0.65  -  0.78  0.43  0.30  0,90  1.12  1.52 

13  0.80  -  0.23  -  0.78  0.55  0.30  0.99  0.93  1.50 

14  0.92  -  0.04  -  0.56  0.27  0.35  1.00  0.80  1.47 

15  0.15  -  0.03  -  0.08  0.45  0.73  0.85  0.80  1.33 

16  0.12  0.13  0.21  0.65  0.90  1.15  0.53  1.16 

17  0.09  0.35  0.30  0.49  1.20  1.15  0.79  1.07 

18  0.15  0.47  0.40  0.75  1.39  1.10  0.75  0.97 

19  0.55  0.85  0.23  0.60  1.39  0.85  0.62  0.90 

20  1.09  1.15  0.35  0.85  1.00  0.75  -0.27  1.15 

21  1.49  1.07  0.42  0.85  1.25  0.70  0.69  1.50 

22  1.37  0.39  1.25  0.90  0.96  0.70  0.67  1.83 

23  0.62  -  0.52  F  0.78  0.65  0.25  1.05  1.15  1.67 

24  0.52  -0.25  0.98  0.50  0.15  1.12  1.45  1.49 

25  0.70  -0.51  0.77  0.30  -  0.15  1.23  1.70  1.44 

26  0.95  -  0.54  0.65  -0.15  -0.10  1.29  1.75  1.40 

27  0.62  -0.40  0.59  -0.25  -0.40  1.42  1.70  1.25 

28  0.96  -  0.27  0.63  -  0.29  0.25  1.54  1.57  1.30 

29  0.87  .  0.55  0.20  0.72  1.50  1.48  1.30 

30  0.32  .  0.00  0.65  0.90  1.60  1.37  1.22 

31  -0.07  .  0.10  .  1.35  .  1.36  .  . 


THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

0.70 

0.22 

0,34 

0.44 

0.60 

1.03 

1.02 

1.24 

MAX 

1.70 

1.15 

1.25 

0.92 

1.39 

1.60 

1.75 

1.83 

MIN 

-0.07 

-0.65 

-0.78 

-0.43 

-0.82 

0.31 

-0.27 

0.45 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

30 

0 

0 

0 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  244 

F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  0.70. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCai«>LETE  RECORD)  HAS  1.89  AT  5:00  P.M.  ON  JUL  31. 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  1.27  ON  FEB  25. 
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DAILY  STAGE  fOR  1M9 


MYOU  DUPRE  AT  FLOODGATE  (EAST)  (LA.) 

LOCATIOH.  LAT.  29-56-55,  LONG.  89-50-2i.  OR  NORT«AST  FENDER  OF  STRUCTURE.  (STA.  7601004.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  AUG.  22,  1975  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  7.62  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  OH  OCT.  28,  1985.  LOUEST,  MINUS  2.47  FEET 
ON  APR.  12,  1988. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAT 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.25 

•0.07 

0.50 

1.64 

1.55 

0.94 

1.30 

1.47 

1.36 

2 

0.03 

-0.24 

0.68 

1.35 

0.96 

0.65 

1.55 

1.57 

1.24 

3 

-0.16 

•0.14 

0.53 

1.03 

0.91 

1.45 

1.13 

1.60 

4 

0.07 

0.28 

0.67 

0.77 

0.43 

1.85 

1.57 

1.54 

5 

-0.10 

0.57 

0.53 

F 

0.95 

0.60 

0.53 

2.70 

1.75 

1.57 

6 

0.40 

0.84 

-0.33 

0.54 

0.33 

0.55 

2.24 

1.79 

1.56 

7 

0.55 

0.93 

-0.10 

C.75 

0.90 

2.13 

1.83 

1.50 

8 

0.81 

0.80 

0.20 

0.80 

1.72 

1.95 

1.95 

1.62 

9 

1.55 

0.93 

0.38 

1.14 

1.71 

1.87 

2.15 

1.15 

10 

1.94 

0.30 

0.17 

1.30 

1.62 

1.80 

1.95 

0.55 

11 

1.70 

-0.32 

-0.27 

1.35 

1.74 

1.82 

1.73 

0.60 

12 

1.57 

-0.67 

-0.73 

1.18 

1.72 

1.83 

1.64 

1.00 

13 

0.75 

-0.29 

-0.75 

0.93 

1.85 

1.63 

1.59 

1.59 

14 

0.90 

-0.17 

-0.58 

0.81 

1.70 

1.45 

2.17 

2.06 

15 

-0.03 

-0.18 

-0.16 

0.83 

1.50 

1.38 

2.22 

2.19 

16 

-0.01 

-0.12 

0.07 

0.54 

1.25 

1.38 

1.92 

1.49 

17 

-0.01 

0.18 

0.00 

0.82 

1.13 

1.61 

1.97 

1.26 

18 

-0.03 

0.25 

0.12 

0.75 

1.00 

1.77 

2.18 

1.34 

19 

0.43 

0.65 

0.10 

0.58 

0.92 

2.10 

1.26 

1.50 

20 

0.93 

1.05 

0.17 

-0.43 

1.23 

2.05 

0.46 

1.12 

21 

1.50 

0.98 

0.34 

0.68 

1.67 

1.93 

0.54 

0.75 

22 

1.27 

0.14 

1.35 

F  1.22 

0.75 

2.00 

1.67 

0.66 

1.04 

23 

0.30 

-0.54 

0.75 

1.10 

1.18 

1.80 

1.52 

0.85 

0.31 

24 

0.30 

-0.25 

0.92 

1.10 

1.60 

1.66 

1.70 

0.99 

1.17 

25 

0.60 

-0.50 

0.74 

1.24 

2.00 

1.66 

2.37 

0.79 

1.24 

26 

0.90 

-0.55 

1.33 

2.00 

1.64 

1.80 

0.80 

1.38 

27 

0.62 

-0.36 

1.52 

1.93 

1.40 

1.37 

0.73 

1.22 

28 

1.04 

-0.28 

1.67 

1.76 

1.49 

1.80 

1.10 

1.40 

29 

0.78 

1.75 

1.60 

1.44 

2.08 

0.81 

1.68 

30 

0.25 

0.40 

1.87 

1.37 

1.29 

1.74 

1.00 

1.54  F 

-0.10 

•  • 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.61 

0.11 

0.21 

0.40 

0.75 

1.42 

1.07 

1.36 

1.75 

1.40 

1.33 

0.90 

MAX 

1.94 

1.05 

1.35 

0.40 

0.95 

1.87 

2.00 

2.00 

2.70 

2.22 

2.19 

1.36 

MIN 

-0.22 

-0.67 

-0.75 

0.40 

0.54 

1.10 

-0.43 

0.43 

0.65 

0.46 

0.31 

-0.10 

DAYS 

31 

28 

25 

1 

2 

9 

31 

31 

50 

31 

30 

4 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  253 

F»NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  1.02. 

HIGHEST  STAGE  UAS  2.76  AT  3:45  A.M.  ON  SEP  5. 
LOUEST  STAGE  UAS  MINUS  1.16  ON  OCT  20. 


DAILY  STAGE  FOR  1969 
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BAYOU  BIENVENUE  AT  PARIS  ROAD  (LA.> 

LOCATION.  LAT.  29-58-SS,  LONG.  89-S6-47.  ON  STATE  HIGHWAY  47  (PARIS  ROAD)  BRIDGE. 

(STA.  7602004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  DEC.  19,  1974  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.82  FEET  OH  NAY  3,  1978.  LOWEST,  HINDS  2.93  FEET  ON  APR.  12.  1988. 
DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVC 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APS 

HAY 

JUM 

JUL 

AUG 

SEP 

CKT 

MOV 

DEC 

1 

0.74 

0.70 

0.60 

0.65 

1.46 

1.16 

1.19 

1.56 

1.01 

1.50 

1.06 

0.87 

2 

0.74 

0.59 

1.15 

0.85 

0.89 

1.11 

0.93 

1.29 

0.85 

1.54 

1.18 

0.70 

3 

0.66 

0.80 

1.30 

0.85 

0.65 

1.10 

0.76 

0.99 

1.30 

1.27 

1.20 

0,45 

4 

0.66 

0.89 

1.48 

0.90 

0.84 

0.80 

0.65 

0.64 

1.54 

1.34 

1.21 

0.44 

5 

0.71 

1.07 

1.41 

0.74 

0.75 

0.80 

0.32 

0.48 

2.33 

1.36 

1.24 

-0.01 

6 

0.94 

1.15 

0.18 

0.61 

0.20 

0.59 

0.35 

0.49 

2.13 

1.45 

1.30 

0.33 

7 

0.91 

1.14 

0.25 

-0.37 

0.24 

0.67 

0.47 

0.66 

1.91 

1.50 

1.47 

0.63 

8 

1.10 

0.94 

0.23 

-0.17 

0.10 

1.08 

0.63 

1.08 

1.67 

1.51 

1.85 

0.97 

9 

1.29 

0.72 

0.10 

-0.01 

0.06 

0.57 

0.89 

1.27 

1.50 

1.67 

1.45 

0.02 

10 

1.48 

0.30 

-0.27 

0.79 

-0.55 

0.91 

1.11 

1.05 

1.57 

1.77 

1.00 

0.19 

11 

1.60 

-0.15 

-0.35 

0.96 

0.40 

0.86 

1.06 

1.12 

1.38 

1.63 

0.94 

0.45 

12 

1.49 

-0.19 

•0.60 

0.84 

0.35 

0.67 

0.89 

1.25 

1.39 

1.62 

1.01 

0.86 

13 

0.91 

0.24 

-0.54 

1.15 

0.37 

0.78 

0.62 

1.29 

1.51 

1.63 

1.25 

0.50 

14 

1.00 

0.54 

-0.13 

0.85 

0.52 

0.74 

0.34 

1.29 

1.52 

2.15 

1.52 

0.37 

15 

0.56 

0.81 

0.25 

0.96 

0.59 

0.56 

0.24 

1.18 

1.38 

2.05 

1.61 

0.60 

16 

0.46 

0.83 

0.68 

0.77 

0.71 

0.70 

0.11 

1.04 

1.33 

1.98 

1.16 

0.77 

17 

0.49 

0.79 

0.92 

0.70 

0.96 

0.71 

0.00 

0.94 

1.55 

1.89 

1.02 

1.07 

18 

0.65 

0.84 

0.95 

0.74 

1.33 

0.83 

0.26 

0.84 

1.71 

1.82 

0.99 

1.37 

19 

0.89 

1.09 

0.67 

0.66 

1.44 

0.64 

0.38 

0.88 

1.76 

1.13 

1.18 

1.50 

20 

1.20 

1.17 

0.75 

0.36 

0.94 

0.46 

-0.31 

1.05 

1.73 

0.35 

0.96 

1.00 

21 

1.44 

1.25 

0.60 

0.49 

1.20 

0.55 

0.21 

1.43 

1.61 

0.31 

0.65 

0.35 

22 

1.39 

0.88 

1.03 

0.65 

0.90 

0.60 

0.62 

1.81 

1.41 

0.44 

0.78 

0.39 

23 

0.76 

-0.45 

1.43 

0.46 

0.45 

0.87 

1.08 

1.65 

1.16 

0.62 

0.52 

24 

0.70 

-0.49 

0.84 

0.34 

0.22 

1.05 

1.23 

1.28 

1.36 

0.82 

0.90 

25 

0.80 

-0.75 

0.53 

0.25 

0.00 

1.16 

1.62 

1.10 

1.89 

0.78 

1.08  F 

-1.67 

26 

1.01 

-0.67 

0.60 

0.21 

0.10 

1.15 

1.71 

1.04 

1.75 

0.86 

1.11 

-1.03 

27 

0.64 

-0.49 

0.60 

0.12 

-0.12 

1.31 

1.57 

0.95 

1.43 

0.85 

1.09 

-0.40 

28 

0.86 

-0.13 

0.85 

0.32 

0.15 

1.36 

1.36 

0.95 

1.66 

1.05 

1.17 

-0.10 

29 

1.12 

0.97 

0.55 

0.62 

1.28 

1.20 

1.06 

2.05 

0.98 

1.21 

0.48 

30 

0.71 

0.75 

0.92 

0.90 

1.37 

1.04 

1.10 

2.04 

1.09 

1.15 

0.78 

al 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

0.92 

0.48 

0.57 

0.57 

0.57 

0.88 

0.76 

1.09 

1.57 

1.29 

1.14 

0.45 

MAX 

1.60 

1.25 

1.48 

1.15 

1.46 

1.37 

1.71 

1.81 

2.33 

2.15 

1.85 

1.50 

MIN 

0.46 

-0.75 

-0.60 

-0.37 

-0.55 

0.46 

-0.31 

0.48 

0.85 

0.31 

0.52 

-1.67 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

29 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  363 

F<rNOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0.86. 

HIGHEST  STAGE  WAS  2.36  AT  1:00  P.N.  ON  SEP  S. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  1.68  ON  DEC  ZS. 
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DAILY  STAGE  TOE  1909 


BAYOU  BIEMVENUE  AT  FLOODGATE  (MEST)  (LA.) 

LOiyLTIOII.  LAT.  29-59-47,  LOEG.  #9-54-57.  ON  EOATliyEST  FENDER  OF  STROCTURF.  <STA.  7602404.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


RECORDS  AVAILABLE.  NAY  9,  1975  TO  DATE. 


EXTREMES. 

HIGHEST 

.  3.91 

FEET  ON  APR 

.  13,  1980 

.  LOWEST, 

,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD) 

MINUS  2. 

03  FEET 

ON  NAY 

3,  1978. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  MGVD 

(1983 

ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL  AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.65 

0.55 

0.73 

0.67 

1.45 

1.38 

1.07 

1.50 

i.ai 

1.13 

2 

0.54 

0.43 

1.13 

0.55 

0.86 

1.35 

0.80 

1.60 

1.37 

0.95 

3 

0.50 

0.60 

1.18 

0.65 

1.05 

1.33 

1.40 

1.30 

1.35 

0.64 

4 

0.50 

0.78 

1.36 

0.90 

1.16 

1.05 

F  0.70 

1.70 

1.44 

1.37 

0.73 

5 

0.50 

0.95 

1-27 

0.77 

0.95 

1.00 

0.59 

2.43 

1.50 

1.40 

0.20 

6 

0.85 

1.13 

0.13 

0.87 

0.63 

0.60 

0.60 

2.30 

1.60 

1.45 

0.48 

7 

0.90 

1.12 

0.24 

-0.30 

0.55 

0.85 

0,85 

2.09 

1.63 

1.48 

0.57 

S 

1.15 

0.94 

0.42 

0.15 

0.40 

1.25 

1.34 

1.85 

1.65 

1.84 

0.80 

9 

1.54 

0.93 

0.44 

0.50 

0.05 

0.80 

1.49 

1.74 

1.80 

1.45 

•0.20 

10 

1.75 

0.41 

0.10 

1.02 

-0.65 

1.10 

1.35 

1.62 

1.85 

0.94 

0.05 

11 

1.80 

-0.05 

-0.22 

1.00 

0.60 

0.95 

1.41 

1.65 

1.73 

0.90 

0.30 

12 

1.63 

-0.33 

-0.60 

0.75 

0.56 

0.90 

1.50 

1.60 

1.67 

1.00 

n.85 

13 

0.94 

0.13 

-0.57 

0.90 

0.55 

1.00 

1.53 

1.60 

1.70 

1.30 

0.43 

14 

1.07 

0.37 

-0.23 

0.70 

0.55 

1.00 

1.50 

1.55 

2.20 

1.65 

0.35 

15 

0.53 

0.40 

0.23 

0.78 

0.80 

0.90 

1.38 

1.46 

2.14 

1.78 

0.65 

16 

0.50 

0.57 

0.53 

0.60 

0.75 

1.05 

1.18 

1.45 

2.03 

1.24 

0.93 

17 

0.45 

0.68 

0.70 

0.70 

1.20 

1.10 

1.10 

1.65 

1.94 

1.15 

1.27 

18 

0.65 

0.73 

0.75 

0.86 

1.50 

1.12 

0.97 

1.82 

1.94 

1.18 

1.54 

19 

0.93 

1.08 

0.55 

0.75 

1.55 

1.10 

1.00 

1.90 

1.22 

1.35 

1.60 

20 

1.31 

1.29 

0.65 

0.75 

1.20 

0.80 

1.23 

1.85 

0.50 

1.08 

0.95 

21 

1.60 

1.30 

0.63 

0.80 

1.39 

0.90 

1.60 

1.75 

0.45 

0.76 

0.27 

22 

1.55 

0.62 

1.28 

0.93 

1.10 

0.93 

2.00 

1.55 

0.57 

0.86 

0.35 

23 

0.65 

-0.42 

1.30 

0.80 

0.60 

1.04 

1.79 

1.35 

0.77 

0.59 

•0.75 

24 

0.73 

-0.23 

1.05 

0.70 

0.40  F 

0.93 

1.46 

1.50 

0.95 

0.97  F 

-0.40 

25 

0.90 

-0.45 

0.80 

0.57 

0.17 

1.35 

2.05 

0.66 

1.15  F 

-1.00 

26 

1.10 

-0.40 

0.75 

0.17 

0.25 

1.27 

1.87 

0.95 

1.15  F 

■0.99 

27 

0.75 

-0.28 

0.70 

0.08 

-0.15 

1.15 

1.51 

0.90 

1.10 

•0.70 

28 

1.05 

-0.05 

0.84 

0.05 

0.35 

1.20 

1.77 

1.12 

1.14 

-0.40 

29 

1.14  -- 

0.85 

0.40 

0.83 

1.28 

2.14 

1.00 

1.40 

0.35 

30 

0.65  -■ 

0.45 

0.85 

1.10 

1.25 

2.00 

1.09 

1.35 

0.74 

31 

0.25 

the  following  refer  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

0.95 

0.46 

0.57 

0.64 

0,75 

1.02 

1.26 

1.70 

1.38 

1.23 

0.42 

MAX 

1.80 

1.30 

1.36 

1.02 

1.55 

1.38 

2.00 

2.43 

2.20 

1.84 

1.60 

MIN 

0.40 

•0.45 

-0.60 

•0.30 

-0.65 

0.60 

0.59 

0.80 

0.45 

0.59 

-1.00 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

24 

0  28 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  325 

F«NOT  AT  STATED  TINE 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  0.94. 

HIGHEST  STA(X  UAS  2.45  AT  5:00  A.N.  ON  SEP  5. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  UAS  MINUS  1.08  ON  DEC  23. 


OAtlY  STAGE  FOR  19W 
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BAYOU  BIENVENUE  AT  FLOODGATE  (EAST)  (LA.) 

LO(akT!OM.  LAT.  29-S9-52,  LOMG.  89-54-55.  OH  NORTHEAST  FENDER  OF  STRUCTURE.  (STA.  7*02504.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  DEC.  23,  1974  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  8.00  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  28,  1985.  LOWEST,  MINUS  2.98  FEET  ON 
APR.  12,  1988. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NCVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.34 

0.00 

0.70 

1.30 

1.70 

1.90 

1.84 

1.07 

1.10 

0.80 

0.35 

2 

0.08 

-0.10 

0.25 

0.75 

1.60 

1.57 

1.24 

0.73 

1.25 

0.80 

0.15 

3 

-0.15 

0.05 

0.30 

1.30 

1.60 

1.16 

1.15 

1.65 

0.80 

1.40 

4 

0.11 

0.47 

0.55 

1.33 

1.15 

0.90 

0.70 

2.10 

1.39 

1.12 

5 

0.00 

0.70 

0.75 

0.83 

1.15 

0.75 

0.65 

2.85 

1.80 

1.25 

6 

0.45 

0.95 

1.12 

0.85 

0.35 

0.50 

0.64 

2.40 

1.75 

1.55 

7 

0.63 

1.00 

-0.40 

0.70 

0.92 

0.90 

0.99 

2.33 

2.00 

1.58 

8 

0.98 

0.86 

0.25 

0.40 

1.25 

0.95 

1.93 

2.12 

2.15 

1.U 

9 

1.60 

0.99 

1.05 

-0.15 

0.55 

1.33 

1.86 

2.10 

2.65 

1.42 

10 

2.05 

0.36 

1.15 

-0.80 

1.10 

1.50 

1.80 

2.05 

2.25 

0.25 

11 

1.80 

-0.17 

0.95 

0.65 

0.75 

1.55 

1.92 

2.05 

1.95 

0.05 

12 

1.69 

-0.63 

0.55 

0.0 

1.10 

1.39 

1.92 

2.15 

1.75 

0.25 

13 

0.75 

-0.23 

0.60 

0.50 

1.15 

1.10 

2.00 

1.88 

1.50 

0.35 

14 

1.00 

-0.14 

0.25 

0.45 

1.25 

0.99 

1.86 

1.60 

1.80 

0.80 

15 

0.00 

-0.14 

0.35 

0.93 

1.05 

1.01 

1.70 

1.46 

1.70 

0.95 

16 

0.06 

-0.05 

0.75 

1.07 

1.40 

0.66 

1.36 

1.50 

1.40 

0.30 

17 

0.08 

0.24 

0.60 

1.50 

1.50 

1.04 

1.25 

1.69 

1.35 

1.15 

18 

0.05 

0.32 

0.86 

1.63 

1.40 

0.97 

1.15 

1.75 

1.70 

0.67 

19 

0.61 

0.70 

0.75 

1.57 

1.10 

0.72 

1.05 

2.22 

0.75 

1,30 

20 

1.15 

1.05 

1.00 

1.10 

1-03 

-0.25 

1.35 

2.25 

0.15 

0.75 

21 

1.63 

1.05 

1.00 

1.47 

0.95 

0.87 

1.84 

2.10 

0.80 

0.50 

22 

1,56 

0.12 

1.05 

1.05 

1.00 

0.85 

2.30 

1.80 

0.95 

0.62 

23 

0.50 

-0.57  F 

0.60 

0.90 

0.40 

1.22 

1.38 

1.95 

1.80 

0.93 

0.53 

24 

0.50 

F  -0.85 

1.05 

0.75 

0,50 

1.30 

1.87 

1.83 

1.95 

1.20 

0.83 

25 

O.rT) 

0.85 

0.60 

0.00 

1.45 

2.39 

1.85 

2.75 

1.00 

0.60 

26 

1.09 

0.75 

-0.07 

0.10 

1.50 

2.33 

1.85 

1.97 

0.95 

0.45 

27 

0.70 

0.70 

•0.15 

-0.40 

1.76 

2.20 

1.60 

1.57 

0.70 

0.20 

28 

1.15 

0.75 

-0.25 

0.40 

1.95 

2.05 

1.65 

2.14 

0.80 

0.20 

29 

0.92 

0.55 

0.25 

0.90 

2.05 

1.90 

1.60 

2.16 

0.65 

0.75 

30 

0.30 

-0.15 

0.75 

1.10 

2.15 

1.65 

1.42 

1.50 

0.47 

0.65  F 

0.40 

0.19 

1.70 

1.76 

1.24  ■ 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.73 

0.25 

0.54 

0.57 

0.76 

1.28 

1.29 

1.53 

1.92 

1.29 

0.78 

0.56 

MAX 

2.05 

1.05 

1.05 

1.15 

1.70 

2.15 

2.39 

2.30 

2.85 

2.65 

1.58 

1.35 

MIN 

•0.15 

-0.85 

-0.26 

-0.40 

-0.80 

0.35 

-0.25 

0.64 

0.73 

0.15 

0.05 

0.15 

DAYS 

31 

24 

9 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

4 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  312 

F=NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.04. 

HIGHEST  STAGE  UAS  3.15  AT  4:00  A.M.  OH  SEP  5. 
LOWEST  STAGE  HAS  MINUS  1.13  ON  FEB  23. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 


m 

INTRACOASTAL  UATERIMT  NEAR  PARIS  ROAD  MIDGE,  HEW  ORLEANS,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-00-2A,  LONG.  89-56-OS.  ON  NORTH  BANK  AT  NEU  ORLEANS  PLSLIC  SERVICE,  INC. 
ELECTRIC  PLANT,  1700  FEET  EAST  OF  PARIS  RCWO  MIDGE.  (STA.  760A003.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  NOV.  15,  1967,  GAGE  WAS  LOCATED  AT  PARIS  ROAD  MIDGE  (FIELD  OFFICE). 
PRIOR  TO  1977  GAGE  ZERO  UAS  H.L.G. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JUNE  27  TO  OCT.  9,  19W,  JUNE  12  TO  AUG.  17,  1945,  AMO  APR.  16,  1948, 

TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  10.04  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  10,  1965.  LOWEST,  MINUS  2.56  FEET  ON 
APR.  12,  1988.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.61 

0.22 

0.80 

0.83 

1.60 

2.07 

2.42 

2.16 

1.34 

1.41 

1.45 

1.29 

2 

0.38 

0.12 

1.04 

0.47 

0.91 

2.00 

2.17 

1.59 

1.02 

1.62 

1.49 

1.00 

3 

0.17 

0.17 

0.93 

0.70 

1.50 

2.00 

1.48 

1.52 

1.87 

1.23 

1.95 

0.80 

4 

0.56 

0.55 

1.05 

0.95 

1.51 

1.53 

1.22 

1.02 

2.46 

1.70 

1.80 

1.10 

5 

0.39 

0.65 

0.98 

1.02 

1.02 

1.45 

1.15 

1.00 

3.20 

2.20 

1.95 

0.35 

6 

1.00 

1.21 

0.10 

1.40 

1.05 

0.76 

0.80 

0.99 

2.87 

2.29 

2.25 

0.81 

7 

1.10 

1.30 

0.29 

-0.27 

0.90 

1.43 

1.32 

1.40 

2.67 

2.36 

2.00 

0.60 

8 

1.31 

1.15 

0.65 

0.40 

0.50 

1.63 

1.36 

2.40 

2.50 

2.60 

1.79 

0.50 

9 

2.28 

1.28 

0.75 

1.45 

0.10 

1.15 

1.71 

2.30 

2.48 

2.99 

1.44 

-0.50 

10 

2.55 

0.58 

0.49 

1.37 

-0.53 

1.67 

1.90 

2.28 

2.42 

2.60 

0.58 

-0.25 

11 

2.12 

0.05 

0.02 

1.00 

0.91 

1.38 

1.96 

2.43 

2.45 

2.19 

0.40 

0.18 

12 

2.00 

-0.30 

-0.25 

0.65 

0.68 

1.41 

1.78 

2.49 

2.50 

1.95 

0.60 

0.80 

13 

1.08 

0.00 

-0.55 

0.79 

0.79 

1.56 

1.50 

2.57 

2.20 

1.79 

0.98 

0.40 

14 

1.34 

0.19 

-0.29 

0.47 

0.78 

1.65 

1.41 

2.27 

1.86 

2.18 

1.80 

0.30 

15 

0.30 

0.19 

0.12 

0.60 

1.28 

1.68 

1.48 

2.03 

1.72 

2.10 

1.95 

0.70 

16 

0.38 

0.30 

0.33 

0.90 

1.50 

1.89 

1.09 

1.74 

1.75 

2.00 

1.05 

1.30 

17 

0.37 

0.50 

0.39 

0.80 

1.96 

2.00 

1.25 

1.62 

1.95 

1.90 

1.76 

1.82 

18 

0.40 

0.62 

0.40 

1.09 

2.01 

1.91 

1.30 

1.53 

2.29 

2.20 

1.49 

1.80 

19 

0.90 

1.00 

0.50 

0.92 

2.00 

1.40 

1.07 

1.45 

2.70 

1.20 

2.00 

1.90 

20 

1.44 

1.30 

0.60 

1.23 

1.70 

1.38 

-0.10 

1.75 

2.69 

0.60 

1.25 

1.00 

21 

1.95 

1.55 

0.70 

1.28 

2.05 

1.30 

1.29 

2.30 

2.52 

1.15 

0.80 

0.30 

22 

1.80 

0.50 

1.77 

1.40 

1.25 

1.38 

1.25 

2.72 

2.24 

1.30 

0.90 

0.49 

23 

0.80 

-0.35 

1.08 

1.19 

0.50 

1.68 

1.80 

2.35 

2.19 

1.25 

0.78 

24 

0.80 

0.00 

1.30 

0.85 

0.53 

1.72 

2.31 

2.30 

2.35 

1.48 

1.16 

25 

0.90 

-0.25 

1.12 

0.50 

0.15 

1.85 

2.82 

2.38 

3.20 

1.13 

1.00 

26 

1.25 

-0.25 

1.05 

-0.05 

0.25 

1.89 

2.74 

2.39 

2.25 

1.10 

0.90 

27 

0.95 

•0.20 

0.80 

•0.20 

-0.13 

2.20 

2.70 

2.02 

1.78 

0.92  E 

0.70 

-0.41 

28 

1.55 

-0.05 

0.95 

-0.15 

0.70 

2.42 

2.53 

2.23 

2.49 

1.20 

1.00 

-0.10 

29 

1.10 

0.80 

0.25 

1.22 

2.58 

2.33 

2.00 

2.50 

1.05 

1.53 

0.75 

30 

0.55 

0.16 

0.80 

1.40 

2.70 

2.11 

1.80 

1.90 

0.99 

1.58 

0.95 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.04 

0.43 

0.58 

0.75 

1.04 

1.72 

1.68 

1.96 

2.28 

1.67 

1.34 

0.71 

MAX 

2.55 

1.55 

1.77 

1.45 

2.08 

2.TO 

2.82 

2.72 

3.20 

2.99 

2.25 

1.90 

MIN 

0.05 

-0.35 

-0.55 

-0.27 

-0.53 

0.76 

-0.10 

0.99 

1.02 

0.60 

0.40 

-0.50 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

27 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  CAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  361 
E<ESTIMATED 

THE  MEM  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  1.28. 

HIGHEST  STAGE  UAS  3.59  AT  3:20  A.M.  ON  SEP  5. 
LOUEST  STAGE  UAS  HOT  DETERMINED. 


OAIUT  STAGE  TOR  1989 
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INNER  HARBOR  NAVIGATION  CANAL  NEAR  SEABROOK  BRIDGE,  NEW  ORLEANS,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-01-45,  LONG.  90-01-58.  ON  EAST  BANK  AT  BAROIO  PLANT  WHARF,  250  FEET  SOUTH  OF 
SEABROOK  BRIDGE.  <STA.  7606006.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  MAR.  4,  1965,  GAGE  WAS  LOCATED  AT  SOUTHERN  RAILROAD  BRIDGE.  PRIOR 
TO  1976  GAGE  ZERO  WAS  H.L.G. 

RECORDS  AVAILABLE.  VARIOUS  MONTHS,  1942,  1944,  1945,  1959,  AMO  1960.  DAILY,  AUG.  18,  1962  TO 
DATE. 

EXTREMES.  (SINCE  1962)  HIGHEST,  6.47  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG.  18,  1969.  LOWEST, 

MINUS  1.89  FEET  ON  APR.  12,  1^.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

1 

0.73 

0.76 

0.33 

0.59 

1.40 

1.16 

2 

0.65 

0.69 

1.09 

0.61 

0.74 

1.10 

3 

0.65 

0.87 

1.01 

0.78 

0.25 

0.84 

4 

0.53 

1.00 

1.23 

0.96 

0.31 

0.77 

5 

0.57 

1.12 

1.37 

0.93 

0.31 

0.85 

6 

0.90 

1.28 

0.16 

0.26 

0.18 

0.71 

7 

1.01 

1.23 

0.03 

•0.20 

0.13 

0.73 

8 

1.32 

0.95 

-0.16 

•0.26 

0.30 

1.08 

9 

1.30 

0.71 

-0.63 

-0.22 

0.15 

0.77 

10 

0.30 

-0.83 

0.87 

-0.29 

0.91 

11 

0.14 

-0.73 

0.81 

0.25 

1.14 

12 

0.00 

0.67 

0.31 

0.95 

13 

0.28 

0.86 

0.40 

0.87 

14 

0.55 

0.66 

0.57 

0.50 

15 

0.61 

0.80 

0.39 

0.78 

16 

0.64 

0.39 

0.73 

0.38 

0.59 

17 

0.64 

0.46 

0.71 

0.62 

0.50 

18 

0.70 

0.50 

0.74 

1.16 

0,75 

19 

0.93 

0.32 

0.68 

1.06 

0.86 

20 

1.01 

0.43 

0.01 

1.12 

0.56 

21 

1.28 

1.25 

0.51 

0.03 

0.97 

0.78 

22 

1.27 

0.54 

0.45 

0.36 

0.88 

0.96 

23 

0.76 

-0.48 

0.94 

0.26 

0.56 

24 

0,75 

-1.11 

0.42 

0.47 

0.50 

25 

0.56 

-1.16 

0.40 

0.42 

0.26 

26 

0.82 

-0.82 

0.52 

0.17 

0.30 

27 

0.53 

-0.64 

0.53 

0.08 

0.18 

28 

0.66 

-0.13 

0.73 

0.09 

0.29 

29 

1.18 

0.77 

0.51 

0.78 

30 

0.82 

0.57 

0.76 

1.35 

31 

0.60 

0.67  ■ 

1.11  - 

... - - 

AUG  SEP 


OCT  NOV  DEC 


THE  following  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

0.84 

0.42 

0.42 

0.47 

0.55 

0.83 

MAX 

1.32 

1.28 

1.37 

0.96 

1.40 

1.16 

MIN 

0.53 

-1.16 

•0.83 

•0.26 

-0.29 

0.50 

DAYS 

20 

28 

27 

30 

31 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  158 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0.57. 

HIGHEST  STAGE  HAS  NOT  DETERMINED. 

LOWEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED. 


w 

DAILY  STAGC  FOR  1989 

INNER  HARBOR  NAVIGATION  CANAL  (lUW)  AT  FLORIDA  AVE.  BRIDGE,  NEU  ORLEANS,  LA 
LOCATION.  LAT.  29-58-53,  LONG.  90-01-15.  AT  FLORIDA  AVENUE  BRIDGE  CONTROL  HOUSE.  <STA.  7612007.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1979  GAGE  2ER0  WAS  MINUS  20.55  FEET,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  1944  TO  DATE.  SUBTRACT  0.2  FROM  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1955. 

EXTREMES.  (SINCE  1945)  HIGHEST,  9.82  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG.  18,  1969.  LOWEST,  MINUS 
2.53  FEET  ON  DEC.  26,  1989.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

KAY 

JtM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.33 

0.07 

0.61 

0.61 

1.81 

1.87 

2.20 

1.04 

2 

0.10 

-0.08 

0.73 

0.26 

1.46 

1.66 

1.57 

0.75 

3 

-0.11 

0.04 

0.63 

0.37 

1.87 

0.99 

1.54 

1.60  F 

1.25 

4 

0.11 

0.46 

0.77 

0.65 

1.56 

0.75 

1.20 

2.17 

•0.04 

5 

-0.02 

0.71 

0.76 

0.84 

0.99 

0.53 

1.26 

2.77 

6 

0.45 

0.98 

-0.20 

1.15 

0.34 

1.26 

2.28 

7 

0.62 

0.98 

0.00 

-0.38 

0.78 

1.67 

2.20 

8 

0.95 

0.85 

0.30 

0.15 

0.82 

2.85 

2.03 

9 

1.58 

1.01 

0.41 

1.24 

1.32 

2.63 

2.08 

10 

2.07 

0.32 

0.22 

1.14 

1.55 

2.46 

1.99 

11 

1.77 

-0.20 

-0.25 

0.91 

1.79 

2.62 

1.99 

12 

1.66 

-0.61 

-0.73 

0.53 

1.62 

2.65 

2.10 

13 

0.79 

-0.18 

-0.77 

0.65 

1.22 

2.68 

1.78 

14 

0.96 

-0.05 

-0.52 

0.28 

1.20 

2.41 

1.42 

15 

0.05 

-0.05 

-0.04 

0.44 

1.00 

1.55 

1.27 

16 

0.07 

0.03 

0.19 

0.72 

0.76 

1.26 

1.22 

17 

0.05 

0.30 

0.20 

0.58 

1.40 

1.07 

1.46 

1.85 

1.42 

18 

0.09 

0.39 

0.28 

0.84 

1.29 

1.00 

19 

0.56 

0.79 

0.29 

0.77 

1.07 

0.87 

20 

1.08 

1.15 

0.31 

1.09 

0.25 

1.20 

2.26 

21 

1.59 

1.18 

0.47 

1.46 

1.31 

1.76 

22 

1.45 

0.24 

1.55 

1.55 

1.50 

2.14 

0.69 

23 

0.47 

-0.56 

0.90 

1.21 

1.56 

1.85 

0.45 

24 

0.59 

-0.22 

1.13 

1.06 

1.95 

1.83 

-0.38 

25 

0.70 

•0.47 

0.91 

0.84 

2.67 

1.88 

•1.45 

26 

1.01 

-0.52 

0,81 

0.20 

2.51 

1.85 

-1.29 

27 

0.68 

-0.35 

0.76 

0.01 

2.66 

1.55 

-0.60 

28 

1.19 

-0.21 

0.81 

-0.25 

1.87 

2.66 

1.77 

-0.27 

29 

0.92 

0.54 

0.64 

2.07 

2.58 

1.65 

0.23 

30 

0.32 

-0.03 

1.04 

2.14 

2.42 

1.47 

0.32 

31 

2.40 

9.36 

THE  1 

FOLLOWING 

REFfcP  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

0.71 

0.21 

0.35 

0.69 

1.54 

2.03 

1.50 

1.77 

1.80 

1.31 

1.42 

-0.18 

MAX 

2.07 

1.18 

1.55 

1.55 

1.87 

2.14 

2.67 

2.85 

2.77 

1.85 

1.42 

0.69 

MIN 

-0.13 

-0.61 

-0.77 

-0.38 

0.99 

1.87 

0.25 

0.87 

0.75 

0.84 

1.42 

-1.45 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

5 

3 

31 

31 

18 

3 

1 

11 

the  total  number  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  223 

FxNOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0.94. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  3.61  AT  11:00  P.M.  ON  SEPT  4. 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  2.53  OK  DEC  26. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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INNER  HARBOR  NAVIGATION  CANAL  {IUW>  AT  NEU  ORLEANS,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-57-52,  LONG.  90-01-42.  LAKE  END  OF  INNER  HARBOR  NAVIGATION  CANAL  LOCK. 
(STA.  7616007.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  32.19  FEET,  NGVD. 


RECORDS  AVAILABLE.  NAY  17,  1922  TO  DATE. 


EXTREMES. 

HIGHEST,  10.61 

FEET  (FROM  HICHWATER  HARK) 

(CAUSED  BY  HURRICANE  BETSY)  ON 

SEP. 

10,  1965. 

LOWEST. 

MINUS  2.00  FEET 

ON  APR  12, 

,  1988. 

EXTREMES 

HAVE  BEEN  ADJUSTED 

TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.H. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD 

(1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.1 

-0.9 

0.5 

0.4 

0.8 

1.5 

1.7 

1.6 

1.0 

1.3 

1.1 

0.8 

2 

0.1 

-0.2 

0.6 

0.0 

0.6 

1.0 

1.0 

0.8 

0.8 

1.5 

1.0 

0.7 

3 

-0.1 

-0.1 

0.6 

0.4 

1.0 

1.0 

0.7 

0.8 

1.5 

1.2 

1.5 

0.6 

4 

0.4 

0.8 

0.8 

1.1 

0.8 

0.8 

0.4 

1.8 

1.5 

1.5 

0.7 

5 

0.0 

0.5 

0.8 

0.8 

0.6 

0.6 

0.4 

0.4 

2.7 

1.9 

1.6 

-0.1 

6 

0.5 

1.0 

-0.3 

0.9 

0.4 

0.0 

0.0 

0.5 

2.4 

1.2 

1.8 

-0.5 

7 

0.6 

1.0 

0.0 

-0.6 

0.4 

0.5 

0.5 

1.0 

2.2 

1.9 

1.7 

-0.2 

8 

1.0 

0.8 

0.4 

-0.2 

-0.1 

1.0 

0.5 

1.7 

2.0 

2.2 

1.3 

0.2 

9 

1.5 

0.8 

0.4 

0.5 

0.4 

0.2 

1.0 

1.7 

1.9 

2.4 

1.1 

0.5 

10 

2.0 

0.2 

0.1 

0.5 

-0.2 

0.9 

1.4 

1.8 

1.9 

2.0 

0.2 

-0.3 

11 

1.7 

-0.4 

-0.4 

0.5 

0.2 

0.5 

1.2 

1.8 

1.8 

1.7 

0.3 

0.1 

12 

1.8 

-0.6 

-1.0 

0.4 

0.0 

1.0 

0.2 

1.8 

1.8 

1.5 

0.4 

0.4 

13 

1.6 

-0.3 

-1.0 

0.5 

-0.? 

1.0 

0.8 

1.8 

1.6 

1.5 

0.9 

1.0 

14 

0.6 

0.3 

-0.8 

0.1 

-0.1 

1.0 

0.6 

1.6 

1.4 

2.0 

1.4 

0.1 

15 

0.0 

0.4 

-0.2 

0.4 

0.2 

0.8 

0.6 

1.5 

1.2 

2.0 

1.6 

0.5 

16 

0.0 

0.0 

0.0 

0.6 

0.8 

1.1 

0.5 

1.0 

1.2 

1.8 

0.8 

0.8 

17 

0.0 

0.4 

0.0 

0.4 

1.1 

1.0 

0.8 

0.8 

1.5 

1.8 

1.3 

1.5 

18 

0.7 

0.5 

0.2 

0.7 

1.5 

1.0 

0.2 

0.8 

2.2 

0.8 

1.1 

1.5 

19 

0.7 

0.8 

0.3 

0.7 

1.5 

0.8 

0.4 

0.7 

2.2 

1.0 

1.8 

1.8 

20 

1.0 

1.1 

0.2 

0.8 

0.5 

0.5 

-0.5 

1.3 

2.2 

0.6 

1.0 

0.6 

21 

0.2 

1.0 

0.4 

0.8 

1.1 

0.5 

0.5 

2.3 

2.0 

0.8 

0.5 

0.0 

22 

1.5 

-0.1 

1.5 

1.0 

0.7 

0.5 

1.0 

2.0 

1.8 

0.8 

0.6 

0.2 

23 

0.5 

-0.5 

0.8 

0.0 

0.1 

1.0 

1.1 

2.0 

1.5 

0.7 

0.2 

-0.2 

24 

0.6 

-0.3 

0.3 

0.2 

0.8 

0.7 

2.1 

1.7 

1.8 

1.0 

0.8 

0.1 

25 

■■0-6 

-0.4 

0.7 

-0.2 

-0.5 

1.0 

2.0 

1.7 

2.6 

0.6 

0.7 

0.2 

26 

0.9 

-0.6 

0.6 

-0.2 

•0.2 

1.0 

2.0 

1.5 

1.8 

0.8 

0.7 

0.1 

27 

0.6 

-0.7 

0.7 

0.6 

•0.5 

1.5 

1.8 

1.0 

1.3 

0.6 

0.6 

-0.6 

28 

0.9 

0.5 

-0.2 

0.0 

1.8 

1.8 

1.5 

1.9 

0.9 

0.6 

-0.1 

29 

0.9  -- 

. 

0.5 

-0.2 

0.6 

1.7 

1.5 

1.5 

2.0 

0.6 

1.2 

0.5 

30 

0.3 

-0.9 

0.4 

0.8 

1.9 

1.3 

1.2 

1.8 

0.6 

0.8 

0.8 

31 

-0.8 

0.6 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

0.6 

0.2 

0.2 

0.4 

0.5 

0.9 

0.9 

1.3 

1.8 

1.3 

1.0 

0.4 

MAX 

2.0 

1.1 

1.5 

1.0 

1.5 

1.9 

2.1 

2.3 

2.7 

2.4 

1.8 

1.8 

MIN 

-0.6 

-0.9 

-1.0 

-0.6 

-0,5 

0.0 

-0.5 

0.4 

0.8 

0.6 

0.2 

-0.6 

OATS 

30 

27 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  MAS  363 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  0.8. 

HIGHEST  STAGE  WAS  2.7  ON  SEP  5. 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1.0  ON  MAR  12  AND  LATER  DATE(S). 
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DAILY  STAGE  fOR  1909 

tHTRACOASTAL  UATERUAY  AT  HARVEY  LOCK  (LA.) 

location.  LAT.  29-54-31,  LONG.  90-05-02.  ON  LOCK  TAILBAY  (CANALSIDE)  UALL.  (STA.  7620007.) 
GAGE.  WIRE  WEIGHT  TYPE. 

GENERAL  IHFORNATION.  PRIOR  TO  1974  GAGE  ZERO  WAS  AT  H.L.G. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1,  1925  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.74  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  29,  1985.  LOWEST,  MINUS  1.28  FEET  OH 
JAN.  26  AND  27,  1940.  EaTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

OEC 

1 

0.80 

0.95 

0.45 

0.54 

1.07 

1.04 

1.72 

1.86 

1.20 

1.05 

0.94 

0.08 

2 

0.65 

0.88 

0.35 

0.86 

0.64 

1.09 

1.59 

2.00 

0.95 

1.23 

0.95 

0.17 

3 

0.89 

0.85 

0.75 

0.97 

0.54 

1.09 

1.60 

1.55 

0.94 

1.15 

0.22 

0.02 

4 

0.01 

0.94 

0.86 

1.20 

1.00 

1.06 

1.32 

1.39 

0.80 

1.22 

0.65 

0.05 

5 

0.66 

0.44 

1.10 

0.99 

1.15 

1.30 

1.29 

0.01 

1.17 

1.00 

0.55 

0.12 

6 

0.83 

0.45 

0.85 

0.68 

1.07 

1.42 

1.04 

0.81 

1.20 

1.03 

0.71 

0.20 

7 

0.98 

0.30 

0.25 

0.81 

0.86 

1.35 

1.17 

0.70 

1.41 

1.19 

0.75 

0.92 

8 

1.09 

0.03 

0.03 

0.59 

0.80 

1.40 

1.12 

0.56 

1.43 

0.82 

2.62 

1.32 

9 

0.88 

0.43 

0.12 

0.67 

0.97 

1.49 

0.97 

0.55 

1.39 

0.57 

1.61 

0.55 

10 

0.68 

0.66 

0.73 

0.50 

0.90 

1.24 

1.08 

0.68 

1.35 

0.89 

1.20 

0.35 

11 

1.90 

-0.84 

0.95 

0.07 

0.46 

1.28 

1,15 

0.68 

1.10 

0.90 

1.20 

0.68 

12 

0.80 

0.17 

0.98 

0.05 

0.39 

1.15 

1.10 

0.69 

1.05 

1.16 

1.23 

0.75 

13 

0.80 

0.34 

0.14 

0.38 

0.50 

1.12 

0.96 

0.85 

1.25 

1.26 

1.08 

0.15 

14 

0.52 

0.45 

0.45 

0.39 

0.84 

1.30 

0.91 

0.91 

1.35 

1.20 

1.50 

0.08 

15 

0.65 

0.52 

0.85 

0.74 

0.88 

1.55 

0.73 

0.97 

1.25 

1.23 

I.U 

0.05 

16 

0.45 

0.85 

0.80 

0.68 

0.80 

1.35 

0.82 

0.90 

1.02 

1.56 

1.03 

0.75 

17 

0.21 

0.50 

1.00 

0.67 

0.91 

0.97 

0.60 

0.95 

0.78 

1.60 

0.52 

-0.70 

18 

0.50 

0.58 

1.90 

0.69 

1.48 

0.88 

0.77 

0.95 

0.94 

1.38 

C.60 

0.01 

19 

0.62 

0.45 

0.86 

0.70 

1.52 

1.00 

0.80 

0.93 

0.98 

0.65 

0.53 

0.15 

20 

0.67 

0.56 

1.12 

0.60 

1.55 

1.05 

0.85 

0.90 

0.96 

0.25 

0.56 

0.06 

21 

0.41 

0.90 

1.04 

0,55 

1.48 

0.90 

0.50 

0.98 

0.92 

0.32 

0.56 

0.00 

22 

0.53 

0.55 

0.04 

0.09 

1.30 

1.24 

0.95 

1.05 

0.96 

0.54 

0.52 

-0.45 

23 

0.58 

-0.80 

0.65 

0.57 

1.31 

1.25 

0.97 

1.07 

0.93 

0.55 

0.22 

-0.60 

24 

0.48 

-0.20 

0.27 

0.50 

1.35 

1.30 

0.64 

1.29 

0.96 

0.54 

0.10 

-0.56 

25 

0.53 

-0.36 

1.00 

0.68 

1.13 

1.27 

0.98 

1.18 

0.20 

0.48 

0.41 

-0.88 

26 

0.52 

0.63 

0.68 

0.78 

1.19 

1.20 

0.95 

1.10 

0.56 

0.56 

0.66 

-0.20 

27 

0.51 

0.05 

0.80 

0.80 

1,40 

1.49 

1.10 

0.95 

0.49 

0.57 

’'.65 

-0.67 

28 

0.47 

0.54 

0.96 

0.94 

0.97 

1.76 

1.21 

0.85 

0.87 

0.60 

1.05 

-0.80 

29 

0.86 

1.03 

1.30 

0.95 

1.74 

1.03 

1.00 

0.80 

0.91 

0.40 

0.00 

30 

0.85 

1.55 

1.24 

0.75 

1.76 

1.09 

0.95 

1.05 

0.98 

■0.89 

0.25 

31 

0.72 

0.90 

0.77 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READ! 

!NG$  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.68 

0.39 

0.76 

0.67 

1.00 

1.27 

1.04 

0.98 

1.01 

0.91 

0.79 

0.08 

MAX 

1.90 

0.95 

1.90 

1.30 

1.55 

1.76 

1.72 

2.00 

1.43 

1.60 

2.62 

1.32 

MIN 

0.01 

-0.84 

0.03 

0.05 

0.39 

0.88 

0.50 

0.01 

0.20 

0.25 

-0.89 

-0.88 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  358 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0.80. 

HIGHEST  STAGE  HAS  2.62  AT  8:00  A.M.  ON  NOV  8. 
LOWEST  STAGE  HAS  MlWiS  0.89  ON  NOV  30. 
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IHTRACOASTAL  UATERWAY  AT  ALGIERS  LOCK  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-54-43,  LONG.  89-53-28.  ON  SOUTHWEST  CONNER  Of  LOCK  TAllBAY  <CANALSiO£) 

VMLL.  (STA.  7624004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  I>RI0R  TO  1974  GAGE  ZERO  WAS  MIIAJS  3.22  FOOT,  N.L.C. 

RECORDS  AVAILABLE.  HAY  1,  1956  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.45  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  29,  1985.  LOWEST,  MINUS  1.64  FEET 
(CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  9,  1965.  EXTREMES  HAVt  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAM 

FEB 

MAR 

APR 

MAr 

JUti 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.54 

0.79 

0.25 

0.46 

0.85 

0.89 

1.48 

1.55 

0.96 

0.94 

0.47 

-0.05 

2 

0.55 

0.73 

0.41 

0.70 

0.52 

0.95 

1.45 

1.80 

0.90 

0.97 

0.60 

0.15 

3 

0.60 

0.80 

0.55 

1.00 

0.39 

1.05 

1.50 

1.48 

0.74 

0.92 

0.29 

0.09 

4 

0.29 

0.25 

0.90 

1.20 

0.81 

1.01 

1.55 

1.28 

0.69 

0.75 

0.39 

•0.19 

5 

0.38 

0.25 

1.58 

0.95 

1.26 

1.10 

1.21 

0.98 

1.03 

0.67 

0.47 

0.08 

6 

0.65 

0.23 

1.00 

0.49 

0.82 

1.17 

1.06 

0.65 

1.17 

0.78 

0.69 

0.20 

7 

0.78 

-0.13 

0.18 

0.56 

0.60 

1.10 

0.95 

0.64 

1.30 

0.85 

1.06 

1.00 

8 

0.89 

■0.30 

-0.25 

0.42 

0.55 

1.49 

0.93 

0.35 

1.34 

0.71 

2.65 

1.12 

9 

0.57 

-0.73 

-0.52 

0.50 

0.77 

1.33 

0.94 

0.50 

1.28 

0.49 

1.80 

0.72 

TO 

0.50 

-0.50 

-0.50 

0.39 

0.75 

1.10 

0.97 

0.64 

1.17 

0.62 

1.28 

0.32 

11 

0.66 

-0.25 

-0.36 

-0.10 

0.29 

1.10 

1.06 

0.68 

1.10 

0.73 

1.15 

0.41 

12 

0.80 

-0.02 

-0.16 

0.09 

0.21 

1.12 

0.90 

0.74 

1.10 

0.81 

1.06 

0.64 

13 

0.75 

0.28 

0.00 

0.38 

0.40 

1.19 

0.85 

0.85 

1.13 

0.99 

1.04 

0.32 

14 

0.30 

0.58 

0.35 

0.45 

0.69 

1.20 

0.79 

0.82 

1.23 

0.89 

1.20 

0.06 

15 

0.50 

0.77 

0.67 

0.67 

0.70 

1.51 

0.62 

0.92 

1.17 

1.00 

1.55 

0.15 

16 

0.29 

0.65 

0.76 

0.52 

0.60 

1.21 

0.61 

0.78 

0.90 

1.24 

1.18 

-0.08 

17 

0.15 

0.48 

0.93 

0.69 

0.87 

0.95 

0.49 

0.93 

0.80 

1.31 

0.59 

-0.32 

18 

0.30 

0.30 

1.00 

0.72 

1.11 

0.88 

0.50 

0.98 

0.80 

1.20 

0.57 

-0.23 

19 

0.22 

0.29 

0.90 

0.78 

1.30 

0.92 

0.60 

1.08 

0.86 

0.72 

0.51 

0.00 

20 

0.60 

0.50 

0.94 

0.44 

1.33 

1.01 

0.81 

0.85 

0.90 

0.23 

0.51 

0.08 

21 

0.00 

0.79 

0.88 

0.22 

1.12 

0.93 

0.52 

0.97 

0.87 

0.02 

0.52 

0.00 

22 

0.25 

0.45 

0.60 

0.31 

1.09 

1.01 

0.88 

1.05 

0.85 

0.13 

0.60 

-0.34 

23 

0.50 

-0.34 

0.49 

0.48 

1.08 

1.05 

0.75 

1.20 

0.67 

0.24 

0.49 

-0.72 

24 

0.50 

-0.62 

0.30 

0.53 

1.15 

1.01 

0.78 

1.15 

0.26 

0.35 

0.17 

-1.50 

25 

0.55 

-0.73 

0.50 

0.63 

1.05 

1.10 

0.70 

1.09 

0.03 

0.32 

0.40 

■1.25 

26 

0.55 

-0.50 

0.68 

0.55 

1.21 

1.20 

0.89 

1.00 

0.25 

0.38 

0.64 

-0.75 

27 

0.40 

-0.15 

0.64 

0.58 

1.17 

1.38 

1.00 

0.90 

0.40 

0.46 

0.83 

-0.70 

28 

0.20 

0.30 

0.83 

0.70 

0.76 

1.53 

0.98 

0.90 

0.54 

0.47 

1.04 

-0.62 

29 

0.70 

1.04 

1.18 

0.60 

1.49 

0.93 

0.86 

0.53 

0.60 

0.50 

0.42 

30 

0.62 

1.15 

0.80 

0,73 

1.58 

0.86 

0.88 

1.00 

0.69 

-0.05 

-0.21 

THE 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

table 

ABOVE 

MEAN 

0.49 

0.15 

0.54 

0.58 

0.83 

1.15 

0.92 

0.95 

0.87 

0.68 

0.80 

-0.04 

MAX 

0.89 

0.80 

1.58 

1.20 

1.35 

1.58 

1.55 

1.80 

1.54 

1.31 

2.65 

1.12 

MIN 

0.00 

-0.73 

-0.52 

-0.10 

0.21 

0.88 

0.49 

0.35 

0.03 

0.02 

-0.05 

-1.5Q 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

Jl 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0.66. 

HIGHEST  STAGE  WAS  2.74  AT  11:00  P.M.  ON  NOV  8. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  MINUS  1.50  ON  DEC  24. 


PQ'VWO 

^03^  vporJl^o  rvRfVfstoo 


196 


OAIIY  STAGE  FO*  1989 


BAYOU  PETIT  CAILLOU  AT  COCQORIE.  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-U-43,  LONG.  90*39-48.  ON  LOUISIANA  LAND  AND  EXPLORATION  COMPANY  WHARF  ON  NORTH 
BANK  Of  LITTLE  COCQORIE  BAYOU,  600  FEET  WEST  OF  JUNCTION  WITH  BAYOU  PETIT  CAULOU,  AND  AT  THE 
ENO  OF  STATE  HIGHWAY  S6.  (5TA.  7630307.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1987  GAGE  ZERO  WAS  0.19  FOOT  NGVD. 


RECORDS 

AVAILABLE. 

MAR. 

1969  TO  SEP. 

8,  1974 

AND  JAN. 

.  20,  1975 

TO  DATE, 

EXTREMES 

.  HIGHEST 

,  11.64 

FEET  (FROM 

HIGH  WATER  MARK) 

IN  1974. 

LOWEST, 

MINUS  2,95 

FEET  ON 

DEC.  23, 

1«I9. 

EXTREMES 

HAVE  BEEN  AOJUSTEC 

1  TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD 

(1983  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

-0.32 

-0.13 

-0.14 

-0.30 

0.06 

1.18 

1.50 

2.30 

0.65 

0.14 

0.05 

-0.64 

2 

-0.55 

-0.40 

0.10 

0.00 

0.19 

1.17 

1.41 

1.10 

0.30 

0.18 

0.14 

-0.68 

3 

-0.65 

-0.74 

0.05 

-0.17 

0.49 

1.19 

1.29 

0.70 

0.16 

-0.14 

0.03 

-1.05 

4 

-1.09 

-1.09 

-0.05 

0.18 

1.23 

1.18 

0.85 

0.41 

0.56 

-0.03 

0.32 

•0.51 

5 

-0.64 

-0.57 

-0.13 

-0.38 

0.83 

1.17 

0.76 

0.14 

0.93 

0.35 

0.55 

-0.44 

6 

-0.25 

-0.52 

-1.27 

0.37 

0.71 

0.83 

0.25 

•0.10 

0.93 

0.55 

0.80 

-0.05 

7 

-0.21 

-0.61 

-1.18 

0.19 

0.55 

0.91 

0.42 

0.16 

1.05 

0.55 

0.92 

0.05 

8 

0.01 

-0.52 

-0.83 

0.28 

0.37 

0.92 

0.45 

0.24 

0.96 

0.56 

1.25 

-0.79 

9 

-0.04 

-0.65 

-0.78 

0.51 

0.57 

0.43 

0.47 

0.55 

1.03 

0.84 

0.50 

-1.90 

10 

0.64 

•0.07 

-0.10 

-0.06 

-0.14 

0.50 

0.79 

0.62 

1.18 

1.16 

0.16 

-1.30 

11 

0.54 

0.06 

-0.14 

-0.60 

-0.05 

0.51 

0.75 

0.75 

1.23 

1.03 

-0.25 

-1.20 

12 

0.55 

-0.10 

-0.08 

-0.22 

-0.13 

0.71 

0.67 

0.92 

1.36 

1.01 

-0.19 

-1.30 

13 

0.15 

0.05 

0.01 

-0.20 

0.39 

0.84 

0.63 

1.09 

1.41 

0.74 

7.66 

-1.49 

14 

0.05 

-0.26 

0.01 

-0.28 

0.17 

1.24 

0.38 

1.19 

1.13 

0.40 

7.76 

-1.05 

15 

-0.53 

-0.55 

-0.06 

-0.19 

0.46 

1.00 

0.81 

1.10 

0.58 

0.43 

0.35 

•0.74 

16 

-1.00 

-0.94 

-0,23 

0.00 

0.57 

0.65 

0.69 

1.01 

0.00 

0.32 

-0.78 

-1.21 

17 

-0.96 

-0.92 

-0.23 

0.14 

1.08 

0.94 

0.82 

0.92 

-0.15 

0.38 

0.07 

-0.51 

18 

-0.73 

-0.80 

-0.22 

0.34 

1.15 

0.89 

0.87 

0.58 

-0.03 

-0.09 

0.13 

-0.31 

19 

-0.42 

-0.58 

-0.43 

0.36 

1.70 

0.87 

0.64 

0.18 

0.35 

-0.74 

0.38 

-0.28 

20 

-0.29 

0.14 

-0.04 

0.15 

1.05 

0.68 

0.47 

0.23 

0.42 

-0.41 

0.13 

-0.57 

21 

-0.51 

0.14 

0.16 

0.19 

0.99 

0.80 

0.50 

0.43 

0.68 

0.02 

7.96 

•0.85 

22 

0.00 

-0.90 

-0.08 

0.56 

0.83 

0.71 

0.34 

0.90 

0.67 

0.19 

8.13 

-2.01 

23 

-0.06 

-1.27 

0.09 

0.60 

0.66 

0.92 

0.35 

0.89 

0.62 

0.28 

-0.92 

-2.87 

24 

0.12 

-0.80 

0.33 

0.49 

0.44 

0.88 

0.46 

0.85 

0.57 

0.18 

-0.33 

-2.20 

25 

0.02 

-0.64 

0.51 

0.41 

0.58 

0.89 

0.96 

1.04 

0.88 

•0.12 

-0.20 

-1,91 

26 

0.25 

-0.39 

0.58 

0.13 

0.54 

1.07 

1.03 

1.11 

0.97 

-0.07 

5.55 

-1.83 

27 

-0.07 

0.17 

0.63 

0.20 

O.OT 

1.49 

1.02 

T.14 

0.72 

-0.38 

7.48 

-1.39 

28 

0.13 

0.07 

0.58 

0.01 

-0.49 

1.82 

1.01 

1.00 

0.46 

-0.13 

-0.55 

•1.30 

29 

0.14 

0.71 

-0.10 

0.13 

1.52 

1.21 

1.04 

0.60 

-0.21 

-1.32 

-0.84 

30 

-0.08 

0.23 

0.33 

0.50 

1.57 

1.25 

0.96 

0.20 

•0.21 

•1.07 

-0.53 

31 

-0.28 

-0.16 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

-0.20 

-0.46 

-0.09 

0.10 

0.53 

0.98 

0.80 

0.78 

0.68 

0.23 

1.49 

-1.03 

MAX 

0.64 

0.17 

0.71 

0.60 

1.70 

1.82 

1.89 

2.30 

1.41 

1.16 

8.13 

0.05 

MIN 

-1.09 

-1.27 

1.27 

-0.60 

-0.49 

0.43 

0.25 

-0.10 

-0.15 

-0.74 

-1.32 

-2.87 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

30 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  364 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0.32. 

HIGHEST  STAGE  WAS  2.34  AT  11:30  A.M.  ON  JUL  31. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  2.93  ON  DEC  23. 
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iNTRACOASTAL  UATERWAV  AT  HOUHA,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-35-56,  LONG.  90-42-37.  ON  WEST  BANK  60  FEET  SOUTH  OF  GRAND  CALLIOU  ROAD  BRIDGE 
OVER  THE  INTRACOASTAL  UATUEWAY.  (STA.  7632007.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1977  GAGE  2ER0  WAS  H.L.G. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  18,  1941  TO  MAR.  25,  1945,  NOV.  6  TO  19,  1945,  AND  FEB.  27,  1946  TO 
DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.17  FEET  <CAUSEO  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  29,  1985.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORDS)  MINUS  0.80  FOOT  ON  DEC.  24,  1989.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

HOW 

DEC 

1 

1.26 

1.55 

1.20 

1.65 

1.73 

1.82 

2.42 

2.65 

1.75 

1.77 

1.34 

1.07 

2 

1.20 

1.57 

1.37 

1.74 

1.68 

1.84 

2.36 

2.54 

1.68 

1.83 

1.50 

1.15 

3 

1.21 

1.64 

1.43 

1.79 

1.59 

1.88 

2.35 

2.33 

1.60 

1.72 

’.20 

0.95 

4 

1.11 

1.45 

1.65 

1.97 

1.85 

1.89 

2.43 

2.13 

1.73 

1.67 

1.41 

0.90 

5 

1.18 

1.42 

1.87 

1.92 

1.95 

1.93 

2.30 

1.90 

1.93 

1.77 

1.50 

1.04 

6 

1.51 

1.47 

1.50 

1.63 

1.76 

2.02 

2.15 

1.69 

2.10 

1.80 

1.60 

1.07 

7 

1.54 

1.25 

1.26 

1.56 

1.60 

2.03 

2.04 

1.61 

2.13 

1.77 

1  72 

1.28 

8 

1.65 

1.13 

1.08 

1.45 

1.49 

2.18 

1.95 

1.58 

2.12 

1.66 

1.92 

1.50 

9 

1.49 

0.83 

0.93 

1.57 

1.60 

2.15 

1.94 

1.62 

2.10 

1.58 

■  .73 

0.97 

10 

1.50 

0.78 

0.90 

1.55 

1.55 

1.99 

2.08 

1.70 

2.02 

1.66 

.57 

0.86 

11 

1.62 

0.87 

0.97 

1.31 

1.33 

1.93 

2.13 

1.68 

2.03 

1.65 

1.50 

1.14 

12 

1.55 

0.94 

1.02 

1.29 

1.29 

1.90 

2.10 

1.73 

1.99 

1.75 

1.61 

1.58 

13 

1.44 

1.14 

1.10 

1.42 

1.35 

1.98 

2.02 

1.77 

2.02 

1.74 

1.65 

0,90 

14 

1.25 

1.33 

1.28 

’.44 

1.60 

2.03 

2.04 

1.80 

2.02 

1.64 

1.94 

0.97 

15 

1.23 

1.40 

1.54 

1.52 

1.61 

2.15 

1.90 

1.79 

1.87 

1.90 

2.04 

1.10 

16 

1.16 

1.35 

1.60 

1.52 

1.55 

1.97 

1.85 

1.74 

1.68 

2.05 

1.72 

0.77 

17 

1.00 

1.30 

1.67 

1.56 

1.77 

1.80 

1.83 

1.70 

1.62 

2.10 

1.37 

0.88 

18 

1.15 

1.20 

1.73 

1.64 

1.94 

1.77 

1,94 

1.63 

1.83 

1.90 

1.39 

0.92 

19 

1.24 

1.17 

1.65 

1,68 

2.18 

1.79 

1.86 

1.55 

1.90 

1.38 

1.36 

1.07 

20 

1.51 

1.46 

1.70 

1.50 

2.09 

1.83 

1.86 

1.58 

1.89 

1.02 

1.23 

0.72 

21 

1.29 

1.63 

1.73 

1.36 

1.97 

1.78 

1.75 

1.78 

1.94 

1.16 

1.19 

0.65 

22 

1.35 

1.23 

1.70 

1.45 

1.97 

1.86 

1.83 

1.97 

1.87 

1.20 

1.34 

0.10 

23 

1.39 

0.77 

1.69 

1.52 

1.87 

1.94 

1.85 

2.14 

1.73 

1.21 

1.17 

24 

1.41 

0.53 

1.55 

1.55 

1.76 

2.04 

1.97 

2.04 

1.34 

1.22 

0.94 

-0.75 

25 

1.52 

0.48 

1.53 

1.57 

1.77 

2.07 

2.00 

1.95 

1.43 

1.05 

1.25 

-0.19 

26 

1.40 

0.62 

1.59 

1.54 

1.87 

2.13 

2.10 

1.90 

1.62 

1.12 

1.30 

0.11 

27 

1.34 

0.91 

1.66 

1.53 

1.80 

2.35 

2.08 

1.86 

1.62 

1.10 

1.45 

0.37 

28 

1.27 

1.20 

1.75 

1.60 

1.55 

2.53 

2.05 

1.77 

1.68 

1.27 

1.64 

0.55 

29 

1.47  ■ 

1.84 

1.67 

1.47 

2.48 

2.00 

1.73 

1.66 

1.30 

1.25 

0.87 

30 

1.42  ■ 

2.00 

1.67 

1.62 

2.48 

1.97 

1.74 

1.78 

1.47 

0.97 

1.14 

31 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.35 

1.16 

1.49 

1.57 

1.71 

2.02 

2.04 

1.85 

..82 

1.54 

1.46 

0.83 

MAX 

1.65 

1.64 

2.00 

1.97 

2.18 

2.53 

2.43 

2.65 

2.13 

2.10 

2.04 

1.50 

MIN 

1.00 

0.48 

0.90 

1.29 

1.29 

1.77 

1.75 

1.55 

1.34 

1.02 

0.94 

-0.75 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  364 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.58. 

HIGHEST  STAGE  WAS  2.75  AT  3:00  P.M.  ON  AUG  1. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  MINUS  0.8C  ON  DEC  24. 
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OAIIY  STA6E  fOR  1989 

SATOU  BOEUF  (lUW)  AT  BAYOU  BOCUf  LOCK  (LA.)  (EAST) 

LOCATION.  LAT.  29-40-59,  LONG.  91-10-25.  ON  GUARDRAIL  AT  LAMOSIOE  END  Of  LOCK,  2.5  NILES  EAST 
OF  NORGAN  CITY,  LA.  (STA.  7636010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AM)  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  WAS  M.L.G. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  8,  1954  TO  DATE. 

E)(TRENES.  HIGHEST,  4.68  FEET  ON  APR.  17.  1973.  LOWEST,  MINUS  1.14  FEET  ON  DEC.  24, 

1989.  EXTREIKS  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.32 

2.40 

2.11 

2.29 

2.39 

2.54 

3.18 

2.93 

1.77 

1.66 

1.26 

1.09 

2 

1.32 

2.37 

2.32 

2.45 

2.33 

2.56 

3.24 

2.76 

1.65 

1.53 

1.44 

1.29 

3 

1.30 

2.32 

2.38 

2.43 

2.35 

2.65 

3.19 

2.52 

1.37 

1.53 

1.01 

1.01 

4 

1.47 

2.18 

2.55 

2.42 

2.44 

2.69 

3.45 

2.33 

1.48 

1.52 

1.27 

0.61 

5 

1.49 

2.23 

2.66 

2.46 

2.56 

2.65 

3.19 

2.27 

1.72 

1.64 

1.43 

0.97 

6 

1.57 

2.24 

2.55 

2.27 

2.32 

2.58 

3.19 

2.24 

2.01 

1.74 

1.25 

0.87 

7 

1.81 

2.12 

2.53 

2.55 

2.29 

2.57 

3.19 

2.09 

2.12 

1.65 

1.25 

1.15 

8 

2.00 

2.05 

2.57 

2.51 

2.18 

2.85 

3.11 

2.07 

2.11 

1.65 

1.43 

1.28 

9 

1.82 

1.69 

2.43 

2.60 

2.34 

2.60 

3.11 

1.87 

2.22 

1.65 

1.26 

0.78 

10 

1.93 

1.52 

2.12 

2.38 

2.03 

2.57 

3.26 

1.92 

2.28 

1.65 

1.19 

0.83 

11 

2.03 

1.64 

2.17 

2.17 

1.77 

2.70 

3.00 

1.91 

2.20 

1.75 

1.24 

1.00 

12 

1.96 

1.55 

2.12 

2.33 

1.80 

2.68 

2.92 

2.05 

2.10 

1.65 

1.23 

1.08 

13 

1.96 

1.66 

2.14 

2.39 

1.81 

2.78 

2.98 

2.05 

2.15 

1.67 

1.23 

0.66 

14 

1.67 

1.82 

2.16 

2.39 

2.00 

2.77 

3.19 

1.97 

2.31 

1.52 

1.61 

0.96 

15 

1.72 

1.80 

2.36 

2.47 

2.07 

2.92 

3.02 

1.99 

1.98 

1.77 

1.75 

0.96 

16 

1.69 

1.00 

2.35 

2.44 

2.09 

2.63 

3.08 

1.75 

1.77 

2.03 

1.30 

0.63 

17 

1.60 

1.74 

2.35 

2.42 

2.21 

2.66 

2.96 

1.60 

1.56 

1.97 

1.04 

0.74 

18 

1.81 

1.69 

2.46 

2.47 

2.24 

2.68 

2.94 

1.61 

1.77 

1.84 

1.23 

0.70 

19 

1.96 

1.73 

2.36 

2.49 

2.54 

2.65 

2.87 

1.57 

1.89 

1.34 

1.05 

0.80 

20 

2.13 

1.92 

2.38 

2.45 

2.48 

2.49 

2.84 

1.54 

1.95 

1.09 

0.79 

0.36 

21 

1.86 

2.06 

2.38 

2.39 

2.45 

2.54 

2.65 

1.55 

1.74 

1.14 

0.79 

0.45 

22 

2.09 

1.82 

2.46 

2.48 

2.36 

2.54 

2.68 

1.78 

1.85 

1.27 

0.83 

-0.20 

23 

2.19 

1.62 

2.46 

2.48 

2.37 

2.61 

2.74 

2.03 

1.77 

1.21 

1.04 

-0.80 

24 

2.26 

1.69 

2.44 

2.51 

2.33 

2.64 

2.60 

1.90 

1.28 

1.14 

0.80 

-1.11 

25 

2.25 

1.75 

2.37 

2.48 

2.37 

2.73 

2.59 

1.89 

1.44 

1.02 

1.18 

-0.40 

26 

2.30 

1.85 

2.50 

2.47 

2.47 

2.79 

2.64 

1.82 

1.60 

1.01 

1.25 

-0.08 

27 

2.35 

1.98 

2.47 

2.40 

2.38 

2.88 

2.68 

1.74 

1.59 

1.02 

1.39 

0.06. 

28 

2.36 

2.09 

2.47 

2.45 

2.26 

2.98 

2.57 

1.60 

1.56 

1.13 

1.61 

0.20 

29 

2.34  • 

2.48 

2.46 

2.33 

3.18 

2.62 

1.44 

1.55 

1.27 

1.18 

0.89 

30 

2.33  • 

2.55 

2.34 

2.38 

3.12 

2.56 

1.68 

1.61 

1.38 

0.87 

1.12 

31 

2.48 

2.55 

£  • 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.91 

1.91 

2.39 

2.43 

2.27 

2.71 

2.93 

1.94 

1.81 

1.48 

1.21 

0.63 

MAX 

2.38 

2.40 

2.66 

2.60 

2.56 

3.18 

3.45 

2.93 

2.31 

2.03 

1.75 

1.67 

MIN 

1.30 

1.52 

2.11 

2.17 

1.77 

2.49 

2.55 

1.44 

1.28 

1.01 

0.79 

-1.11 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUWER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.97. 

HIGHEST  STAGE  WAS  3.51  AT  1:00  P.M.  ON  JUL  4. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1.14  ON  DEC  24. 


OAKY  STAGE  TGS  1989 
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BAYOU  BCEUF  (lUW)  AT  BAYOU  OOEUF  LOCK  (LA.)  (WEST) 

LOCATION.  LAY.  29-40-59,  LONG.  91-10-34.  UN  GUARDRAIL  AT  FLOODUAY  EM)  OF  LOCK,  2.5  MILES 
EAST  OF  MORGAN  CITY.  LA.  (STA.  2640010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  Al«>  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  WAS  M.L.G. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  8,  1954  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST.  10.56  FEET  ON  MAY  27.  1973.  LOWEST.  MINUS  1.98  FEET  ON  NOV.  8,  1959.  EXTREMES 
HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.86 

4.88 

5.15 

4.48 

4.60 

5.49 

5.01 

2.49 

1.34 

1.69 

1.58 

2 

1.98 

5.02 

5.38 

4.25 

4.64 

5.76 

4.30 

2.35 

1.59 

1.96 

1.57 

3 

2.23 

5.17 

5.40 

4.27 

4.68 

5.68 

4.11 

2.26 

1.48 

1.66 

1.23 

4 

2.10 

5.25 

5.61 

4.32 

4.67 

5.89 

3.97 

2.71 

1.40 

1.74 

1.01 

5 

2.78 

5.38 

5.47 

4.55 

4.71 

5.60 

3.62 

2.65 

1.53 

1.85 

1.15 

6 

2.94 

5.28 

5.31 

3.97 

4.37 

5.66 

3.28 

2.74 

1.64 

2.00 

1.27 

7 

5.21 

5.16 

3.83 

4.46 

5.50 

3.14 

2.71 

1.61 

1.99 

1.18 

8 

5.09 

5.30 

3.63 

4.94 

5.69 

3.13 

2.82 

1.22 

2.04 

1.31 

9 

5.29 

5.16 

3.96 

4.35 

5.89 

3.08 

2.82 

1.13 

1.51 

0.77 

10 

5.08 

5.07 

3.39 

4.30 

6.03 

3.21 

2.84 

1.52 

1.47 

0.96 

11 

5.16 

4.91 

3.28 

4.50 

5.40 

2.75 

2.86 

1.06 

1.53 

1.26 

12 

5.26 

4.90 

3.21 

4.27 

5.24 

2.90 

2.63 

1.26 

1.49 

1.14 

13 

5.30 

5.02 

3.50 

4.51 

5.31 

2.80 

2.67 

0.96 

1.57 

0.63 

14 

5.35 

5.11 

3.62 

4.U 

5.58 

2.79 

2.79 

0.83 

1.90 

0.89 

15 

5.43 

5.12 

3.62 

4.57 

5.40 

3.12 

2.31 

0.97 

2.11 

1.22 

16 

5.58 

5.08 

3.59 

4.13 

5.31 

2.32 

2.02 

1.37 

1.55 

0.51 

17 

5.53 

5.07 

3.80 

4.33 

5.30 

2.69 

1.98 

1.39 

1.31 

0.58 

18 

3.27 

5.62 

5.14 

3.91 

4.45 

5.47 

2.19 

1.82 

1.52 

0.63 

19 

3.40 

5.42 

5.12 

4.06 

4.40 

5.52 

2.09 

1.92 

1.33 

0.85 

20 

3.60 

5.57 

5.02 

4.28 

4.33 

5.39 

2.07 

2.12 

1.29 

0.17 

21 

3.75 

5.56 

4.99 

4.12 

4.49 

5.21 

2.08 

2.21 

1.09 

0.24 

22 

3.77 

5.71 

5.09 

4.05 

4.50 

5.01 

2.30 

2.19 

1.15 

•0.46 

23 

3.64 

5.57 

5.24 

4.26 

4.56 

4.95 

2.56 

1.73 

1.12 

-1.04 

24 

3.91 

5.63 

5.06 

4.41 

4.71 

4.94 

2.42 

1.16 

1.07 

-1.47 

25 

3.99 

5.54 

4.97 

4.34 

4.75 

4.75 

2.44 

1.91 

1.26 

-0.62 

26 

4.25 

5.37 

4.86 

4.48 

4.82 

4.51 

2,44 

2.02 

1,44 

1.43 

-0.41 

27 

4.35 

5.48 

4.63 

4.29 

5.15 

4.56 

2.31 

1.82 

1.48 

1.57 

-0.21 

28 

4.67 

5.46 

4.64 

4.40 

5.58 

4.52 

2.47 

1.74 

1.65 

1.80 

-0.07 

29 

5.49 

4.61 

4.39 

5.49 

4.53 

2.47 

1.42 

1.75 

1.63 

0.73 

30 

5.45 

4.44 

4.52 

5.57 

4.41 

2.34 

1.42 

1.70 

1.04 

1.01 

2.0v  ■■ 

1 .62 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.31 

3.87 

5.37 

5.07 

4.05 

4.64 

5.25 

2.87 

2.24 

1.41 

1.56 

0.62 

MAX 

2.94 

4.67 

5.71 

5.61 

4.70 

5.58 

6.03 

5.01 

2.86 

2.09 

2.11 

1.62 

MIN 

1.86 

3.27 

4.88 

4.44 

3.21 

4.13 

4.30 

2.07 

1.16 

0.83 

1.04 

-1.47 

DAYS 

6 

11 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

23 

30 

31 

THE  TOTAL  NUmER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  315 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3.36. 

HIGHEST  STAGE  WAS  6.03  AT  8:00  A.M.  ON  JUL  10. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1.50  ON  DEC  24. 
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DAILY  STAGE  FOA  19S9 


IHTRACOASTAL  UATERWAY  AT  WAX  LAKE  EAST  CONTROL  STRUCTURE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-38-27,  LONG.  91-19-22.  ON  FLOODUAY  SIDE  (SOOTH)  FACE  OF  STRUCTURE  AT  WAX  LAKE 
EAST  PROTECTION  LEVEE,  4.7  NILES  SOUTHEAST  OF  CALUNET,  LA.  (STA.  7644010.) 

GAGE.  UJTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  19,  1955  TO  JULY  17,  1979,  AND  JUNE  22,  1982  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  8.52  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOWEST,  NIHUS  2.08  FEET  ON 
JAN.  11,  1956. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

1 

3.6(r 

3.77 

3.63 

3.34 

3.70 

4.36 

4.60 

2.28 

2.40 

2 

3.49 

3.95 

3.94 

3.17 

3.85 

4.44 

3.49 

2.02 

2.29 

3  F 

1.20 

3.45 

4.02 

3.87 

3.43 

3.88 

4.30 

3.11 

2.20 

4 

1.25 

3.11 

4.05 

3.59 

3.89 

4.37 

2.90 

2.08 

2.23 

5 

1.83 

3.31  F 

4.08 

3.77 

4.08 

3.91 

4.22 

2.64 

2.30 

2.39 

6 

2.67 

3.30 

3.90 

3.55 

3.12 

3.60 

4.13 

2.33 

2.52 

2.59 

7 

2.35 

3.05 

3.90 

3.84 

3.10 

3.55 

4.12 

2.20 

2.53 

2.50 

8 

2.72 

3.15 

3.93 

4.01 

3.12 

4.55 

4.05 

2.30 

2.43 

2.22 

9 

2.20 

2.56  F 

3.87 

3.88 

3.44 

3.39 

4.10 

2.15 

2.49 

10 

2.78 

2.64  F 

4.00 

3.61 

2.53 

3.42 

4.26 

2.38 

2.41 

2.44 

11 

2.85 

2.76 

4. 07 

3.40 

2.30 

3.69 

4.25 

2.20 

2.50 

2.26 

12 

2.57 

2.60 

4.02 

3.66 

2.40 

3.60 

4.17 

2.44 

2.45 

2.37 

13 

2.32 

2.84 

4.00 

3.73 

2.63 

3.69 

4.15 

2.40 

2.43 

2.20 

14 

1.85 

2.91 

4.07 

3.80 

2.84 

3.76 

4.39 

2.54 

2.62  F 

2.25 

15 

2.14 

2.84 

4.19 

3.85 

2.89 

3.83 

4.22 

2.48 

2.04 

2.35 

16 

1.80 

2.87 

4.16 

3.80 

3.10 

3.27 

4.15 

2.43  F 

2.00 

2.65 

17 

1.73 

2.79 

4.18 

3.94 

3.42 

3.50 

3.95 

2.47  F 

2.00 

2.67 

18 

2.24 

2.85 

4.20 

3.89 

3.40 

3.59 

4.07 

2.17 

2.07 

2.64 

19 

2.85 

2.94 

4.10 

3.88 

3.77 

3.59 

4.03 

1.90 

2.39 

2.14 

20 

3.06 

3.36 

4.15 

3.76 

3.47 

3.40 

3.94 

1.95 

2.41 

21 

2.51 

3.40 

4.13 

3.74 

3.53 

3.57 

3.73 

2.12 

2.60 

22 

3.34 

3.04 

4.05 

3.87 

3.40 

3.50 

3.77 

2.44 

2.43 

23 

3.36 

2.99 

4.09 

3.97 

3.39 

3.60 

3.75 

2.77 

2.27 

24 

3.50 

3.16 

4.10 

3.90 

3.35 

3.68 

3.60 

2.57 

25 

3.35 

3.30 

4.09 

3.84 

3.49 

3.79 

3.43 

2.33 

2.05 

26 

3.44 

3.45 

4.08 

3.74 

3.54 

3.85 

3.55 

2.43 

2.32 

27 

3.43 

3.69 

4.05 

3.65 

3.37 

4.25 

3.40 

2.46 

2.21 

28 

3.42 

3.77 

4.00 

3.61 

3.17 

4.68 

3.33 

2.27 

2.25 

29 

3.70  ■ 

4.03 

3.57 

3.28 

4.45 

3.43 

2.17 

2.14 

30 

3.61 

4.00 

3.39 

3.47 

4.42 

3.40 

2.18 

31 

3.60  • 

3.83  • 

3.60  ■ 

3.25 

2.35  - 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


NEAN 

2.68 

3.11 

4.03 

3.77 

3.25 

3.78 

3.95 

2.49 

2.31 

2.38 

NAX 

3.70 

3.77 

4.20 

4.05 

4.08 

4.68 

4.44 

4.60 

2.62 

2.67 

NIN 

1.20 

2.56 

3.77 

3.39 

2.30 

3.27 

3.25 

1.90 

2.00 

2.14 

DATS 

29 

28 

30 

30 

31 

30 

31 

31 

27 

18 

0 

0 

THE  TOTAL  NUmER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  285 
F*HOT  AT  STATED  TI)« 

THE  HEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  3.22. 

HIGHEST  STAGE  WAS  5.13  AT  1:00  P.N.  ON  JUN  28. 
LOWEST  STAGE  WAS  NOT  DETERNINEO. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 


20} 


MAX  LAKE  EAST  SORROW  PIT  (L$)  NEAR  CALUmT,  LA.  (NORTH) 

LOCATION.  LAT.  29-42-08,  LONG.  91-22-04.  EAST  WALL  AT  NORTH  END  OF  SIPHON  IMOER  BAYOU  TECHE,  500 
FEET  EAST  OF  EAST  CALUMET  FLOODGATE.  (STA.  7646010.) 

GAGE.  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1970,  1972.  AND  1974  TO  DATE. 

STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


OAY 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


JAN  FEB 
-2.40 


MAR 


-2.40 


-2.40 


-2.37 


-2.40 


APR  HAY  JUN  JUL  AUG  SEP  OCT  NOV 

-2.15 


-2.10  -2.30 


-2.30 


-2.40 


-2.30 


-2.20  -2.12 


-2.40 


-2.40 


-2.30 


-2.35 


-2.30 


-2.11 


-2.04 


-1.95 


-2.30 


-2.30 


-2.60 


-0.52 


-2.10 


-2.50 


-2.40 


-2.00 


-1.90 


-2.60 


-2.11 


-2.20 


-2.30 


•2.38 


-2.25 


-2.40 


■2.60 


-2.20 


DEC 


-2.20 


-2.31 


-2.10 


-2.18 


-2.18 


-2.05 


-2.40 


2W 

DAILY  STA6E  FOR  1909 

UAX  LAKE  EAST  ORAIHAGE  AREA  AT  OMTROL  STRUCTURE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-38-32,  LONG.  91-19-22.  ON  LANDSJOE  (NORTH)  FACE  OF  STRUCTURE  AT  UAX  LAKE  EAST 
PROTECTION  LEVEE,  4.7  NILES  SOUTHEAST  OF  CALUNET,  LA.  (STA.  7648010.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILMLE.  JULY  19,  1955  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  2.15  FEET  ON  MAY  3,  1957.  LOWEST,  MINUS  3.70  FEET  ON  JUN.  3,  1986. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

-2.11 

-2.12 

-1.87 

-1.71 

-1.60 

-1.65 

-1.91 

-1.56 

-1.57 

-1.95 

-1.99 

2 

-2.06 

-2.22 

-1.84 

-1.69 

-1.99 

-2.19 

-1.41 

-1.51 

-1.67 

■1.75 

-2.21 

3 

-1.98 

-2.31 

-1.87 

-1.68 

-2.01 

-2.22 

-2.38 

•1.50 

-2.00 

-1.55 

-2.02 

4 

-1.95 

-2.23 

-2.04 

-1.87 

-1.94 

-2.03 

-1.66 

-1.49 

-1.68 

-2.19 

-1.95 

5 

-1.93 

-2.19 

-1.96 

-1.96 

•1.79 

-1.57 

-1.87 

-1.91 

-1.61 

-2.09 

-1.87 

6 

-2.28 

•2.13 

•1.91 

-1.92 

-1.72 

•1.96 

-1.83 

-2.14 

-2.19 

-2.02 

-1.82 

7 

•2.23 

-2.10 

-1.88 

-1.88 

-1.70 

-1.88 

-2.03 

-2.01 

-1.97 

-2.23 

8 

-2.19 

-2.07 

-1.86 

-1.85 

-1.69 

-1.45 

-1.96 

-1.90 

-1.51 

•1.55 

9 

-2.17 

-2.05 

-1.84 

-1.83 

-1.69 

-1.89 

-1.91 

-1.83 

-1.71 

-2.47 

10 

-2.06 

-2.05 

-1.94 

-1.81 

-1.68 

-1.68 

-1.88 

-1.78 

•2.12 

•1.97 

11 

-2.03 

-2.05 

-2.20 

-1.80 

-1.69 

-1.58 

-1.79 

-1.77 

-1.86 

•1.95 

12 

-2.01 

-2.05 

■2.15 

-1.80 

-1.71 

-1.72 

-2.22 

-1.76 

-1.72 

-2.04 

13 

-2.03 

-2.10 

-1.80 

-1.72 

-2.10 

-1.44 

-1.74 

-1.63 

-1.91 

14 

-2.02 

-2.07 

-1.79 

1.92 

-1.97 

-1.60 

-2.27 

-1.49 

-2.10 

15 

-2.01 

-2.03 

-1.70 

-1.74 

-1.89 

■1.42 

-2.19 

-1.91 

-1.88 

16 

-1.99 

-2.00 

-1.68 

-1.67 

-1.83 

-1.81 

-2.16 

-1.95 

-2.24 

17 

•1.95 

-1.99 

-2.12 

-1.65 

-1.80 

-1.57 

-2.11 

-2.02 

-2.06 

18 

-1.93 

•1.98 

-2.00 

-1.88 

-1.86 

-1.79 

-1.72 

-1.84 

-1.84 

19 

-1.88 

-1.92 

-1.96 

-1.94 

-1.50 

-1.87 

-2.08 

•1.64 

-1.76 

-2.16 

20 

-1.68 

-1.92 

-1.95 

-1.93 

-2.18 

•1.85 

-1.93 

-1.63 

-2.22 

•1.97 

21 

-1.96 

-1.91 

-1.90 

-1.74 

•1.83 

-1.84 

•1.77 

-2.08 

■1.84 

22 

-2.11 

-1.88 

-1.87 

-1.82 

-2.08 

-1.83 

-1.79 

-1.91 

-1.98 

-2.39 

23 

-1.96 

•1.89 

-1.86 

-1.78 

-1.93 

-1.81 

-1.76 

-1.86 

-1.93 

-2.36 

24 

•1.86 

-1.89 

-1.90 

-1.75 

-1.80 

-1.65 

-1.74 

-1.84 

-2.02 

•2.35 

25 

-1.89 

•1.89 

•2.03 

-1.74 

-1.74 

-1.95 

-1.69 

-1.83 

-1.84 

-2.34 

26 

•2.05 

-1.90 

-1.92 

•1.73 

-1.71 

-1.81 

•2.16 

-1.82 

-2.31 

-2.25 

27 

•1.96 

•1.90 

•1.78 

-1.72 

-1.69 

•1.98 

-1.75 

-2.09 

-1.81 

•2.15 

-2.19 

28 

-1.91 

-1.88 

-1.71 

-1.72 

•1.67 

•1.85 

•1.59 

-2.04 

-1.81 

-1.91 

•1.85 

29 

-1.87  - 

-1.68 

-1.70 

-1.69 

-1.77 

-2.27 

-1.44 

-2.03 

•1.71 

-2.08 

30 

-1.96  - 

-1.85 

-1.69 

-1.68 

•1.87 

-1.87 

-1.55 

-2.00 

-2.25 

-2.17 

31 

THE 

FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

-2.01 

-2.02 

-1.93 

-1.81 

-1.77 

-1.94 

-1.84 

-1.82 

-1.79 

-1.87 

•1.91 

-2.08 

MAX 

-1.68 

-1.88 

-1.68 

-1.68 

-1.50 

-1.57 

-1.73 

-1.41 

-1.42 

-1.57 

-1.49 

-1.55 

MIN 

-2.28 

-2.31 

-2.20 

-2.12 

-2.18 

-2.22 

-1.98 

-2.38 

-2.22 

•2.27 

-2.31 

-2.47 

DAYS 

25 

28 

30 

30 

31 

6 

5 

51 

30 

31 

30 

31 

THE 

TOTAL  NUMRER 

OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  UAS 

308 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  UAS  MINUS  1.90. 

HIGHEST  STAGE  UAS  MINUS  1.30  AT  4:00  A.M.  ON  MAT  19  AND  UTER  OATE(S). 
LOUEST  STAGE  UAS  MINUS  2.54  ON  DEC  9. 


DAILY  STASE  fOR  1«89 
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IMTRACOASTAL  UATERUAT  AT  UAX  LAKE  WEST  CONTROL  STRUCTURE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-A0-17,  LONG.  91-26-58.  ON  FLOOOWAT  SIDE  (SOUTH)  FACE  OF  STRUCTURE  AT  UAX  LAKE 
WEST  PROTECTION  LEVEE,  FIVE  NILES  SOUTHWEST  OF  CALUMET,  LA.  (STA.  7656010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  ANO  STAFF. 


RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  JULY  19.  1955  TO  NOV.  18,  1975  AND  JAM.  20,  1976  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  7.35  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOWEST,  MINUS  2.38  FEET  ON 
JAN.  13,  196A. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.95 

2.22 

2.12 

2.10 

2.61 

3.35 

4.12 

2.07 

1.82 

0.96 

0.87 

2 

1.80 

2.50 

2.75 

1.95 

2.76 

3.40 

2.95 

1.73 

1.70 

1.33 

0.89 

3 

f 

0.80 

1.85 

2.55 

2.66 

2.42 

2.80 

3.20 

2.46 

1.43 

1.47 

0.70 

0.28 

4 

0.55 

1.25 

2.83 

2.90 

2.75 

3.05 

3.23 

2.29 

1.90 

1.40 

1.37 

0.84 

5 

1.12 

1.68 

2.97 

2.25 

3.46 

3.11 

3.00 

1.99 

2.13 

1.84 

1.75 

0.95 

6 

1.42 

1.65 

2.28 

2.24 

2.20 

2.63 

2.82 

1.47 

2.26 

2.10 

1.84 

0.89 

7 

1.25 

1.42 

2.28 

2.60 

2.10 

2.30 

2.80 

1.50 

2.32 

2.07 

1.75 

0.86 

a 

1.50 

1.75 

2.43 

2.88 

2.29  F 

3.43 

2.74 

1.60 

2.17 

1.46 

1.73 

0.44 

9 

0.94 

0.99 

2.30 

2.69 

2.90 

2.22 

2.80 

1.64 

2.18 

1.55 

0.43 

-0.21 

10 

1.50 

2,47 

2.05 

1.50 

2.15 

3.05 

1.96 

2.13 

2.00 

0.67 

0.30 

11 

1.78 

2.60 

1.74 

1.08 

2.85 

3.05 

1.70 

2.18 

1.70 

0.72 

0.76 

12 

1.43 

2.54 

2.25 

1.27 

2.64 

2.94 

2.05 

2.08 

1.86 

0.80 

0.17 

13 

1.70 

2.55 

2.40 

1.76 

2.79 

2.86 

1.99 

2.14 

1.50 

0.95 

0.05 

14 

1.59 

2.58 

2.50 

1.95 

2.93 

3.16 

2.17 

2.33 

1.23 

1.35 

0.75 

15 

1.56 

2.73 

2.60 

1.95 

2.87 

3.03 

2.12 

1.36 

1.75 

1.78 

1.10 

16 

1.53 

2.67 

2.44 

2.27 

2.15 

3.00 

2.11 

1.03 

2.13 

0.35 

-0.12 

17 

F 

1.10 

1.30 

2.80 

2.68 

2.86 

2.46 

2.83 

2.31 

1.25 

2.00 

0.95 

0.83 

18 

f 

1.20 

1.36 

2.80 

2.65 

2.87 

2.68 

2.87 

1.88 

1.45 

1.18 

1.45 

O.ftC 

19 

1.73 

1.55 

2.63 

2.67 

2.65 

2.89 

1.66 

1.92 

0.61 

1.15 

0.79 

20 

1.83 

2.18 

2.80 

2.35 

2.30 

2.87 

1.84 

2.08 

1.15 

0.82 

-0.15 

21 

1.23 

2.16 

2.75 

2.34 

2.56 

2.46 

1.98 

2.57 

1.40 

0.83 

0.12 

22 

1.94 

1.45 

2.55 

2.65 

2.47 

2.65 

2.27 

1.94 

1.30 

1.10 

23 

2.04 

1.20 

2.57 

2.83 

2.62 

2.69 

2.62 

1.85 

1.33 

-0.18 

24 

2.26 

1.50 

2.68 

2.68 

2.63 

2.40 

2.39 

1.03 

1.14 

0.16 

25 

2.10 

1.73 

2.84 

2.62 

2.70 

2.25 

2.14 

1.79 

0.89 

0.90 

26 

2.14 

1.93 

2.76 

2.47 

2.81 

2.54 

2.23 

1.87 

0.92 

0.77 

27 

2.00 

2.26 

2.75 

2.38 

3.54 

2.50 

2.22 

1.52 

0.77 

0.87  F 

•0.45 

28 

1.96 

2.26 

2.74 

2.38 

3.75 

2.49 

2.00 

1.69 

1.00 

1.08 

-0.10 

29 

2.06  - 

2.84 

2.40 

F 

3.55 

2.63 

1.90 

1.34 

1.05 

0.15 

0.37 

30 

1.91  - 

2.75 

2.12  F 

2.35 

3.42 

2.60 

1.98 

1.36 

1.12 

0.24 

0.74 

31 

2.59 

1.25 

1 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

1.58 

1.65 

2.62 

2.48 

2.22 

2.78 

2.83 

2.12 

1.83 

1.44 

0.96 

0.51 

MAX 

2.26 

2.26 

2.97 

2.90 

3.46 

5.75 

3.40 

4.12 

2.37 

2.13 

1.84 

1,55 

MIN 

0.55 

0.99 

2.22 

1.74 

1.08 

2.15 

2.25 

1.47 

1.03 

0.61 

-0.18 

-0.45 

DAYS 

22 

28 

31 

30 

20 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

26 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  OATS  FOR  THE  YEAR  WAS  340 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.94. 

HIGHEST  STAGE  WAS  4.14  AT  8:30  A.M.  ON  AUG  1. 
LOWEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED. 
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DAILY  STAGE  FOR  1969 


FRESHWATER  CANAL  ABOVE  BEEF  RIDGE  <LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-S3-18,  LONG.  92-18-19.  ABOUT  200  FEET  NORTH  OF  FRESHWATER  BAYOU  LOCK. 

(STA.  7659017.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AM)  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  13,  1963  TO  JAN.  8,  1966,  AND  FEB.  23,  1967  TO  DATE.  PRIOR  TO  JULY  25, 
1967,  GAGE  WAS  LOCATED  AT  BELLE  ISLE  CANAL. 

EXTREMES.  HIGHEST,  7.A5  FEET  ON  SEP.  16,  1971  (CAUSED  BY  HURRICAME).  LOWEST  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD)  HIMJS  2.9  FEET  ON  JAN.  8,  1970  AND  JAN.  15,  1972. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  M.L 

-G.  (1965  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

•fOV 

DEC 

1 

G 

1.70  G 

2.00  G 

1.60  G 

2.00  G 

1.95  G 

3.42  G 

3.22  G 

4.40  G 

2.44  G 

2.49  G 

2.60  G 

2.35 

2 

C 

1.68  G 

1.90  G 

2.10  G 

3.80  G 

2.15  C 

3.30  G 

3.00  G 

3.40  G 

2.31  G 

2.55  G 

2.70  G 

2.10 

3 

G 

1.70  G 

2.15  G 

2.50  G 

3.10  G 

3.15  G 

2.95  G 

2.40 

2.80  G 

2.12  G 

2.32  G 

2.20  G 

1.59 

4 

G 

1.65  G 

1.35  G 

3.30  G 

3.55  G 

3.42  G 

2.80  G 

2.50  G 

2.60  G 

2.70  G 

2.45  G 

2.70  G 

1.75 

5 

G 

2.42  G 

2.08  G 

2.70  G 

2.30  G 

3.30  G 

2.13  G 

2.25  G 

2.30  G 

3.25  G 

3.29  C 

3.50  G 

1.99 

6 

G 

2.35  G 

2.35  G 

-0.50  G 

1.75  G 

1.70  G 

2.10  G 

2.22  G 

2.20  G 

3.65  G 

3.48  G 

3.20  G 

1.85 

7 

G 

2.80  G 

1.27  G 

1.27  G 

1.99  G 

1.50  G 

2.05  G 

2.25  G 

2.10  G 

3.59  G 

3.18  G 

2.65  G 

2.10 

8 

G 

3.30  G 

2.05  G 

1.75  G 

1.55  G 

1.30  G 

2.55  G 

2.29  G 

2.18  G 

3.55  G 

2.75  G 

2.72  G 

1.80 

9 

G 

2.60  G 

1.00  G 

1.10  G 

1.85  G 

1.88  G 

1.80  G 

2.59  G 

2.30  G 

3.57  G 

2.85  G 

1.92  G 

0.40 

10 

G 

3.20  G 

1.15  G 

1.15  G 

1.80  G 

1.50  G 

2.49  G 

3.30  G 

3.07  G 

3.29  G 

3.38  G 

2.10  C 

1.75 

11 

G 

3.25  G 

1.65  G 

1.10  G 

0.75  G 

1.18  G 

3.33  G 

3.29  G 

2.95  G 

3.39  G 

3.08  G 

2.35  G 

2.60 

12 

G 

2.50  G 

1.05  G 

1.00  G 

2.00  G 

2.20  G 

3.34  G 

3.00  G 

3.20  G 

3.20  G 

3.32  C 

2.60  G 

1.70 

13 

G 

2.27  G 

2.05  G 

0.80  G 

2.00  G 

2.62  G 

3.45  G 

2.88  C 

3.08  G 

3.20  G 

3.19  G 

3.10  G 

1.00 

14 

G 

2.50  G 

1.85  G 

1.60  G 

2.15  G 

2.99  G 

3.60  G 

2.45  G 

2.85  G 

3.20  G 

3.05  G 

3.10  C 

2.49 

15 

G 

1.60  6 

2.00  G 

2.10  G 

2.43  C 

2.41  C 

2.90 

2.78  6 

2.55  G 

2.10  G 

3.70  G 

3.30  G 

2.65 

16 

G 

1.55  G 

1.86  G 

2.10  G 

2.25  G 

2.68  G 

1.85 

2.50  G 

2.50  G 

1.90  G 

3.80  C 

1.10  G 

1.00 

17 

G 

1.85  G 

1.48  G 

2.70  G 

2.87  G 

3.75  G 

2.27 

2.20  G 

2.60  G 

2.50  G 

3.51  G 

1.85  G 

2.30 

18 

G 

2.25  G 

1.63  G 

2.70  C 

2.75  G 

4.00  G 

2.60 

2.10  G 

2.20  G 

2.85  G 

2.32  G 

3.20  G 

2.40 

19 

G 

2.80  G 

2.05  G 

2.20  G 

2.55  G 

3.48  G 

1.80  G 

2.15  G 

1.95  G 

3.35  G 

0.19  G 

2.90  G 

2.20 

20 

G 

2.60  G 

2.80  G 

3.00  G 

1.50  G 

2.75  0 

1.39  G 

2.20  G 

2.13  G 

3.27  G 

1.21  G 

2.27  G 

1.00 

21 

G 

1.60  G 

2.80  G 

2.20  G 

1.50  G 

2.60  G 

1.40  G 

2.15  C 

2.50  C 

3.30  G 

2.50  G 

2.12  G 

1.75 

22 

G 

2.60  G 

0.70  G 

1.40  G 

1.50  G 

2.00  G 

1.37  G 

2.25  G 

3.17  C 

3.05  G 

2.78  C 

2.40  C 

0.60 

23 

G 

2.60  G 

-0.40  G 

0.80  G 

1.70  G 

2.25  G 

2.05 

2.81  G 

3.60  C 

2.75  G 

2.95  G 

1.13  G 

-2.40 

24 

G 

3.05  G 

0.80  G 

1.50  G 

2.05  G 

1.64  C 

2.60 

2.55  G 

3.24  G 

0.90  G 

2.80  G 

1.97  C 

-0.40 

25 

G 

2.60  G 

1.00  G 

1.95  G 

1.90  G 

2.18  G 

2.85 

2.92  G 

3.15  C 

2.10  G 

2.60  G 

2.97  6 

0.40 

26 

G 

2.35  G 

1.10  G 

1.90  G 

1.60  G 

2.35  G 

3.30 

3.42  G 

3.10  G 

2.32  G 

2.65  G 

2.45  G 

1.30 

27 

G 

2.08  G 

1.90  G 

2.20  G 

1.74  G 

2.04  G 

3.20 

3.40  G 

2.99  G 

2.60  C 

2.45  G 

2.35  G 

1.50 

28 

G 

2.30  G 

1.70  C 

2.50  G 

1.70  G 

1.71 

3.10 

3.20  C 

2.60  G 

2.60  G 

2.75  G 

2.47  G 

1.70 

G 

2.75  G 

1.82  G 

2.00 

3.35 

3.00  C 

2.60  G 

2.60  G 

2.84  G 

1.35  G 

2.70 

1.99  G 

2.78 

2.90  C 

2.50  G 

1.93  G 

2.40  G 

1.23  G 

2.70 

31 

G 

1.60  -■ 

1.90  • 

. G 

3.22  - 

2.90  G 

2.51  - 

. G 

2.30  -■ 

. C 

3.00 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

2.30 

1.62 

1.85 

2.08 

2.41 

2.62 

2.68 

2.75 

2.79 

2.75 

2.42 

1.61 

MAX 

3.30 

2.80 

3.30 

3.80 

4.00 

3.60 

3.42 

4.40 

3.65 

3.80 

3.50 

3.00 

MIN 

1.55 

-0.40 

-0.50 

0.75 

1.18 

1.37 

2.10 

1.95 

0.90 

0.19 

1.10 

•2.40 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  365 
G*GATGS  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.33. 

HIGHEST  STAGE  HAS  4.40  AT  8  A.M.  ON  AUG  8. 
LOWEST  STAGE  HAS  MINUS  2.40  ON  DEC  23. 


DAILY  STAGE  FOR  19B9 


20? 


FRESHWATER  CANAL  AT  FRESHWATER  BAYOU  LOCK  (LA.)  (NORTH) 

LOCATION.  LAT.  29-33-16,  LONG.  92-18-20.  ON  NORTH  SIDE  OF  LOCK.  (STA.  7659217.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  1968  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.20  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG.  15,  1985.  LOWEST,  MINUS  2.9  FEET  ON 
JAN.  8,  1970  AND  JAN.  15,  1972. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  N.L.G.  (1965  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

G 

2.20  G 

2.30  G 

1.60  G 

2.00  G 

2.10  G 

2.95  G 

3.35  G 

4.40  G 

2.30  G 

2.10  G 

2.80  G 

2.30 

2 

G 

2.00  G 

2.20  G 

2.10  G 

3.80  G 

2.20  G 

2.70  G 

3.10  G 

3.40  G 

2.20  G 

2.60  G 

2.80  G 

2.10 

3 

G 

2.00  G 

2.40  G 

2.50  G 

3.20  G 

2.80  G 

2.40  G 

2.40  G 

2.80  G 

2.20  G 

2.40  G 

2.30  G 

1.60 

4 

G 

1.80  G 

1.20  G 

3.30  G 

3.40  G 

3.40  G 

2.35  G 

2.40  G 

2.60  G 

2.70  G 

2.50  C 

2.70  G 

1.60 

5 

G 

2.K)  G 

2.60  G 

2.70  G 

2.10  G 

2.50  G 

2.10  G 

2.30  G 

2.30  G 

3.20  G 

3.20  G 

3.40  G 

2.20 

6 

G 

3.30  G 

2.40  G 

-0.50  G 

1.00  G 

1.50  G 

2.10  G 

2.20  G 

2.20  G 

3.80  C 

3.60  G 

5.20  G 

2.40 

7 

G 

3.20  G 

1.30  G 

1.00  G 

1.50  G 

1.40  G 

2.10  G 

2.40  G 

2.10  C 

3.60  C 

3.30  G 

2.70  G 

2.30 

8 

G 

3.00  G 

1.40  G 

0.90  G 

1.00  G 

1.2C  i 

2.60  G 

2.50  G 

2.30  G 

3.80  G 

2.80  G 

3.10  G 

1.80 

9 

G 

2.75  G 

1.10  G 

0.60  G 

1.80  G 

1.70  G 

1.50  G 

2.60  G 

2.25  G 

3.60  G 

2.85  G 

2.20  G 

0.40 

10 

G 

2.90  G 

1.10  G 

0.80  G 

1.80  G 

1.80  G 

2.40  G 

3.30  G 

3.05  G 

3.30  G 

3.40  G 

2.40  G 

1.90 

11 

G 

3.10  G 

1.60  G 

1.10  G 

0.80  G 

1.20  G 

3.30  G 

3.30  G 

2.95  G 

3.20  G 

3.40 

G 

2.60 

12 

G 

2.40  G 

1.30  G 

1.00  G 

2.20  G 

2.10  6 

3.20  G 

2.80  G 

3.10  G 

2.90  G 

3.30  G 

2.70  G 

1.70 

13 

G 

2.40  G 

2.20  G 

1.00  G 

2.20  G 

2.50  G 

3.40  G 

2.80  G 

2.90  G 

2.95  G 

3.10  G 

3.10  G 

1.00 

14 

G 

2.65  G 

2.10  G 

1.60  G 

2.30  G 

3.00  G 

3.40  G 

2.40  G 

2.70  G 

2.90  G 

2.80  G 

3.30  G 

2.50 

IS 

G 

1.80  G 

2.40  G 

2.10  G 

2.50  G 

2.40  G 

3.00 

2.60  G 

1.90  G 

1.80  G 

3.70  G 

3.60  G 

2.70 

16 

G 

1.80  G 

2.10  G 

2.10  G 

2.30  G 

2.50  G 

1.90 

2.60  G 

2.00  G 

1.65  G 

3.80  G 

1.10  G 

0.90 

17 

G 

1.85  G 

1.80  G 

2.70  G 

2.50  G 

3.50  G 

2.20 

2.20  G 

2.20  G 

2.10  G 

3.50  G 

1.80  G 

2.40 

18 

G 

2.40  G 

1.80  G 

2.70  G 

2.50  G 

4.00  G 

2.70 

1.80  G 

1.80  G 

2.85  G 

2.45  G 

3.20  G 

2.40 

19 

G 

2.90  G 

2.00  G 

2.20  G 

2.10  G 

3.30  G 

1.80  G 

2.40  G 

1.80  G 

3.40  G 

0.10  G 

3.00  G 

2.30 

20 

G 

2.80  G 

2.80  G 

3.00  G 

1.20  G 

2.65  G 

1.80  G 

2.20  G 

2.00  G 

2.90  G 

1.10  G 

2.40  G 

1.00 

21 

G 

1.50  G 

2.80  G 

2.20  G 

1.20  G 

2.20  G 

1.40  G 

2.10  G 

2.50  G 

3.40  G 

2.50  G 

2.30  C 

1.80 

22 

G 

2.75  G 

0.70  G 

1.40  G 

1.30  G 

1.90  0 

1.40  G 

2.30  G 

3.20  G 

2.95  6 

2.90  0 

2.50  G 

0.00 

23 

G 

2.60  G 

-0.40  G 

0.80  G 

1.65  G 

1.80  G 

2.10  G 

2.80  G 

3.60  G 

2.80  G 

3.00  G 

0.60  G 

-2.40 

24 

6 

3.20  G 

0.80  G 

1.50  G 

1.70  G 

1.50  G 

2.60  G 

2.60  G 

3.20  G 

0.90  G 

2.90  G 

2.00  C 

-0.40 

25 

G 

2.40  G 

1.00  G 

1.95  G 

1.10  G 

2.00  6 

2.80  G 

3.00  G 

3.00  G 

1.80  G 

2.70  G 

3.00  G 

0.40 

26 

G 

2.40  G 

1.10  G 

1.90  G 

1.70  G 

2.60  G 

3.30  G 

3.60  G 

3.00  G 

2.00  G 

2.70  G 

2.50  G 

1.30 

27 

G 

2.20  G 

1.90  G 

2.20  G 

1.25  G 

2.00  G 

3.95  G 

3.40  C 

2.80  G 

2.50  C 

2.60  G 

2.30  G 

1.50 

28 

G 

2.20  G 

1.70  G 

2.50  G 

1.80  G 

1.70 

3.90  G 

3.00  G 

2.60  G 

2.40  G 

2.90  G 

2.50  G 

1.70 

29 

G 

2.40  - 

. G 

2.75  G 

2.00  G 

2.00 

3.35  G 

2.90  G 

2.20  G 

2.60  G 

2.80  G 

1.30  G 

2.70 

30 

G 

1.80  - 

2.00  G 

2.25  G 

3.00 

3.90  G 

2.80  G 

2.35  G 

1.90  G 

2.90  G 

1.30  G 

2.70 

THE  1 

FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.43 

1.70 

1.79 

1.94 

2.31 

2.62 

2.68 

2.63 

2.69 

2.78 

2.49 

1.63 

MAX 

3.30 

2.80 

3.30 

3.80 

4.00 

3.95 

3.60 

4.40 

3.80 

3.80 

3.60 

3.00 

MIN 

1.50 

-0.40 

-0.50 

0.80 

1.20 

1.40 

1.80 

1.80 

0.90 

0.10 

0.60 

-2.40 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

29 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  36A 
G-GATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  2.31. 

HIGHEST  STAGE  HAS  4.40  ON  AUG  1. 

LOWEST  STAGE  HAS  MINUS  2.54  ON  DEC  23. 
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DAILY  STAGE  rjR  1989 


FRESHWATER  CANAL  AT  FRESHWATER  BAYOU  LOCK  (I A.)  (SOUTH) 

LOCATION.  LAT.  29-33-09,  LONG,  92-18-21.  OH  SOOTH  SIDE  OF  LOCK.  (STA.  7659317.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AW)  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  1968  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.90  FEET  ON  AUG.  1,  1989.  LOWEST,  MINUS  5.0  FEET  ON  JAN.  20,  1985. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  M.L, 

.G.  1 

(1965  AOJ 

.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUH 

JUL 

AUG 

SEP 

KT 

MOV 

DEC 

1 

G 

1.40 

G 

1.90  G 

2.65 

G 

2.10 

G 

1.65 

G 

3.40 

G 

3.45 

G 

5.00 

G 

2.40 

G 

1.60 

G 

1.10 

G 

0.35 

2 

G 

1.65 

G 

1.40  G 

1.65 

G 

2.30 

G 

1.85 

G 

3.00 

G 

3.35 

G 

3.20 

G 

2.05 

G 

1.72 

G 

0,25 

G 

0.25 

3 

G 

1.20 

G 

1.40  G 

2.10 

G 

1.40 

G 

2.14 

G 

3.15 

G 

3.05 

G 

3.15 

G 

1.80 

G 

1.70 

G 

1.30 

G 

-0.60 

4. 

G 

1.30 

G 

0.00  G 

1.70 

G 

1.60 

G 

3.50 

G 

3.15 

G 

2.25 

G 

2.95 

G 

2.40 

G 

1.55 

G 

1.75 

G 

1.20 

5 

G 

0.45 

G 

0.20  G 

0.20 

G 

1.17 

G 

2.70 

G 

3.90 

G 

2.70 

G 

2.45 

G 

2.65 

G 

2.22 

G 

2.22 

G 

1.70 

6 

G 

0.05 

G 

-0.70  G 

-0.50 

G 

2.24 

G 

2.69 

G 

3.05 

G 

2.30 

G 

2.10 

G 

2.90 

G 

2.65 

G 

2.40 

G 

2.30 

7 

G 

0.30 

G 

-0.15  G 

•0.20 

G 

2.97 

G 

2.78 

G 

3.48 

G 

2.60 

G 

2.35 

G 

3.05 

G 

2.55 

G 

2.85 

C 

2.50 

8 

G 

0.00 

G 

0.90  G 

0.55 

G 

3.29 

G 

3.50 

G 

4.80 

G 

2.60 

G 

2.00 

G 

2.95 

G 

2.30 

G 

2.95 

G 

0.30 

9 

G 

0.50 

G 

1.85  G 

0.65 

G 

2.75 

G 

3.27 

G 

2.30 

G 

2.58 

G 

2.00 

G 

3.10 

G 

2.94 

G 

2.45 

G 

-0.60 

10 

G 

2.00 

G 

2.00  G 

1.50 

G 

1.90 

G 

2.35 

2.53 

G 

3.05 

G 

2.60 

G 

3.05 

G 

3.05 

G 

1.90 

G 

0.15 

It 

G 

2.30 

G 

2.50  G 

2.10 

G 

2.15 

G 

2.70 

G 

3.15 

G 

3.05 

C 

2.60 

G 

2.80 

G 

3.00 

G 

1.40 

G 

-0.40 

12 

G 

3.00 

G 

2.35  G 

2.49 

G 

1.80 

G 

2.75 

G 

2.80 

G 

2.65 

G 

3.00 

G 

3.10 

G 

2.85 

G 

0.90 

G 

-2.30 

13 

G 

1.80 

G 

2.45  G 

2.70 

G 

1.90 

G 

2.88 

G 

2.90 

G 

2.55 

G 

3.00 

G 

3.15 

G 

2.15 

G 

0.22 

G 

-1.35 

U 

G 

2.85 

G 

1.90  G 

1.80 

G 

1.90 

G 

2.80 

G 

3.48 

G 

2.55 

G 

3.00 

G 

2.50 

G 

1.95 

G 

0.60 

G 

-0.35 

15 

G 

1.60 

G 

1.50  G 

1.40 

G 

1.65 

G 

2.70 

G 

2.20 

2.77 

G 

2.85 

G 

1.68 

G 

2.25 

G 

0.70 

G 

0.10 

16 

0.50 

G 

0.54  G 

1.05 

G 

1.80 

G 

2.30 

G 

1.95 

2.35 

G 

2.65 

G 

1.65 

G 

2.20 

C 

-0.30 

G 

-0.10 

17 

G 

1.45 

G 

0.05  G 

1.20 

G 

1.85 

G 

3.15 

G 

2.52 

G 

2.60 

G 

2.90 

G 

1.45 

G 

1.50 

G 

1.70 

G 

1.20 

18 

G 

2.90 

G 

0.10  G 

1.20 

G 

2.15 

G 

3.30 

G 

2.90 

G 

2.75 

G 

2.40 

G 

1.70 

G 

0.30 

G 

1.90 

G 

2.00 

19 

G 

3.10 

G 

0.50  G 

1.10 

G 

1.94 

G 

3.10 

G 

2.70 

G 

2.40 

G 

2.00 

G 

2.00 

G 

0.10 

G 

2.30 

G 

1.40 

20 

G 

2.00 

G 

1.40  G 

1.40 

G 

1.79 

G 

2.89 

G 

2.70 

G 

2.60 

G 

2.20 

G 

2.10 

G 

1.00 

C 

2.00 

G 

1.40 

21 

G 

3.15 

G 

0.35  G 

1.90 

G 

1.91 

G 

3.10 

G 

3.00 

G 

2.40 

G 

2.40 

G 

2.70 

G 

0.85 

G 

1.80 

G 

1.10 

22 

G 

2.85 

G 

0.30  G 

1.90 

G 

2.53 

G 

3.20 

G 

3.08 

G 

2.90 

G 

2.90 

G 

2.30 

G 

2.20 

G 

2.05 

G 

-2.20 

23 

G 

0.90 

G 

-0.20  G 

1.80 

G 

3.02 

G 

3.43 

G 

3.35 

6 

2.70 

G 

2.85 

G 

2.60 

G 

2.40 

G 

0.15 

C 

-1.90 

24 

G 

1.45 

G 

0.95  G 

2.30 

G 

3.00 

G 

3.30 

G 

3.50 

G 

2.30 

G 

2.80 

G 

2.30 

G 

2.00 

G 

1.30 

G 

-0.30 

25 

G 

1.55 

6 

1.65  G 

2.80 

G 

3.20 

G 

3.65 

G 

3.35 

G 

3.10 

G 

2.60 

C 

2.60 

G 

1.90 

G 

1.10 

G 

-0.80 

26 

G 

1.70 

G 

1.65  G 

3.20 

G 

2.75 

G 

3.70 

G 

3.50 

G 

3.50 

G 

2.90 

G 

2.50 

G 

1.90 

G 

1.00 

G 

-1.20 

27 

G 

1.75 

G 

2.00  G 

3,30 

G 

3.00 

G 

2.65 

G 

4.30  G 

3.00 

G 

3.10 

G 

2.25 

G 

1.40 

G 

0.80 

C 

'0.80 

28 

G 

2.75 

6 

2.15  G 

3.70 

G 

2.70 

G 

2.45 

4.15 

G 

2.65 

G 

2.60 

G 

2.15 

G 

1.50 

G 

0.00 

G 

-0.90 

29 

G 

2.15 

- 

. G 

3.55 

G 

2.20 

G 

2.60 

3.00 

G 

2.97 

G 

2.70 

G 

1.90 

G 

1.60 

C 

-0.15 

C 

-0.05 

30 

G 

2.50 

- 

. G 

2.68 

G 

2.60 

G 

2.95 

3.60 

6 

3.15 

G 

2.60 

G 

1.78 

G 

1.20 

G 

0.00 

G 

0.35 

31 

G 

1.80 

• 

. G 

0.80 

- 

G 

3.05 

-- 

G 

3.75 

G 

2.75 

- 

G 

0.45 

-  ■ 

G 

1.35 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1.71 

1.10 

1.76 

2.25 

2.87 

3.16 

2.79 

2.73 

2.39 

1.84 

1.29 

0.12 

MAX 

3.15 

2.50 

3.70 

3.29 

3.70 

4.80 

3.75 

5.00 

3.15 

3.05 

2.95 

2.50 

MIN 

0.00 

-0.70 

-0,50 

1.17 

1.65 

1.95 

2.25 

2.00 

1.45 

0.10 

-0.30 

-2.30 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
G>GATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  2.00. 

HIGHEST  STAGE  HAS  6.90  AT  5:00  A.M.  ON  AUG  1. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  2.AS  ON  DEC  12. 


DAILY  STAGE  EC*  1989 
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SCHOONER  BAYOU  (INLAND  WATERWAY)  AT  CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  (EAST  AUTO.) 

LOCATION.  LAT.  29-45-28,  LONG.  92-15-48.  ON  NORTHEAST  LOCKWALL  OF  STRUCTURE,  6.6  NILES  SOUTHI«ST 
FROM  JUNCTION  WITH  IWW.  (STA.  7660017.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  1,  1917  TO  DATE.  ADD  0.6  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREreS.  HIGHEST,  6.63  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  11,  1961  (PROBABLY  HIGHER  DURING 
HURRICANE  OF  JUNE  1957).  LOWEST,  MINUS  2.90  FEET  ON  MAR.  5,  1962  AND  DEC.  23,  1989. 


DAILY  EIGHT  A.M. 

.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  N.L, 

.G. 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.94 

2.20 

1.10 

1.83 

1.33 

3.38 

3.61 

5.29 

2.88 

2.70 

2.10 

1.69 

2 

1.94 

2.10 

1.60 

3.10 

1.80 

3.08 

3.51 

3.83 

2.65 

2.50 

2.12 

1.72 

3 

2.09 

2.18 

2.20 

2.55 

2.88 

2.89 

3.05 

3.20 

2.50 

2.10 

1.80 

0.89 

4 

1.81 

1.60 

2.80 

3.05 

3.57 

2.73 

3.09 

2.99 

3.00 

2.20 

2.59 

1.65 

5 

2.40 

2.10 

2.10 

1.60 

3.15 

2.80 

3.00 

2.63 

3.35 

3.23 

3.10 

1.75 

6 

2.60 

1.60 

-0.70 

1.83 

2.05 

2.29 

2.95 

2.33 

3.80 

3.30 

2.80 

1.70 

7 

2.50 

1.05 

0.95 

2.15 

1.79 

2.13 

3.13 

2.35 

3.70 

2.85 

2.49 

1.85 

8 

3,20 

1.78 

1.50 

2.10 

1.72 

2.85 

3.12 

2.44 

3.35 

2,30 

2.43 

0.90 

9 

2.17 

0.80 

1.10 

1.90 

2.53 

1.98 

3.29 

2.41 

3.65 

2.95 

1.24 

1.35 

10 

2.97 

1.10 

1.35 

0.85 

1.13 

2.33 

3.64 

2.95 

3.30 

3.30 

1.49 

1.75 

11 

2.85 

1.39 

1.40 

0.11 

0.95 

3.09 

3.49 

2.89  F 

3.20 

2.95 

1.63 

2.20 

12 

2.65 

0.85 

1.00 

1.45 

1.70 

3.15 

3.32 

3.28 

3.40 

3.25 

1.83 

0.80 

13 

1.94 

1.70 

1.00 

1.65 

2.23 

3.28 

3.28 

3.26 

3.35 

2.90 

2.63 

0.50 

14 

2.30 

1.42 

1.45 

1.88 

3.04 

3.63 

3.50 

2.93 

3.15 

2.70 

2.50 

2.15 

15 

1.91 

1.75 

1.70 

1.70 

2.45 

2.60 

3.33 

2.68 

2.15 

3.85 

2.80 

2.30 

16 

1.70 

1.46 

1.53 

1.86 

2.80 

2.20 

3.21 

2.55 

2.08 

4.00 

0.48 

0.20 

17 

1.19 

1.00 

2.10 

2.45 

3.65 

2.64 

2.99 

2.58 

2.58 

2.95 

2.22 

2.10 

18 

1.65 

1.03 

2.20 

2.64 

4.03 

2.97 

2.93 

2.20 

3.20 

1.75 

2.95 

1.89 

19 

2.40 

1.60 

1.60 

2.30 

3.76 

2.60 

2.94 

2.27 

3.48 

0.20 

2.65 

1.60 

20 

2.35 

3.20 

2.55 

1.20 

2.90 

2.14 

2.92 

2.35 

3.40 

1.12 

1.89 

0.49 

21 

1.75 

1.95 

2.15 

1.70 

2.80 

2.13 

2.81 

2.80 

3.35 

2.40 

1.75 

1.05 

22 

2.45 

0.00 

1.40 

2.28 

2.68 

2.30 

2.82 

3.10 

2.73 

2.35 

2.18 

-0.85 

23 

2.59 

-1.95 

1.50 

2.60 

2.59 

2.70 

3.10 

3.50 

2.90 

2.75 

0.25 

-2.70 

24 

2.85 

0.70 

2.35 

2.21 

2.27 

2.50 

3.08 

3.20 

1.05 

2.60 

1.70  F 

-2.20 

25 

2.65 

1.10 

2.60 

2.20 

2.76 

2.55 

3.16 

3.18 

2.20 

2.40 

2.55 

0.75 

26 

2.49 

1.30 

2.46 

1.65 

2.70 

3.05 

3.45 

3.35 

2.30 

2.35 

1.99 

1.14 

27 

2.20 

1.40 

2.65 

1.62 

2.20 

4.50 

3.39 

3.20 

2.60 

2.15 

1.74 

1.30 

28 

2.52 

1.20 

3.10 

1.60 

2.00 

4.47 

3.30 

2.90 

2.65 

2.35 

1.68 

1.45 

29 

2.32  • 

2.50 

1.53 

2.19 

4.20 

3.34 

2.80 

2.73 

2.35 

0.33 

2.00 

30 

2.05  ■ 

F  1.95 

1.57 

2.84 

3.97 

3.25 

2.90 

1.80 

2.40 

0.65 

2.15 

31 

2.00  ' 

1.82 

3.26  ■ 

3.30 

2.90  - 

'.00  ■ 

2.40 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

2.27 

1.34 

1.77 

1.91 

2.51 

2.90 

3.20 

2,94 

2.88 

2.55 

1.95 

1.16 

MAX 

3.20 

3.20 

3.10 

3.10 

4.03 

4.50 

3.64 

5.29 

3.80 

4.00 

3.10 

2.40 

MIN 

1.19 

-1.95 

-0.70 

0.11 

0.95 

1.98 

2.81 

2.20 

1.05 

0.20 

0.25 

-2.70 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  IMS  356 

F»I«)T  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.31. 

HIGHEST  STAGE  WAS  5.31  AT  9:30  A.M.  ON  AUG  1. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  REOCRO)  WAS  MINUS  2.90  ON  DEC  2' 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 

SCHOONER  BAYOU  (IMLAMO  WATERWAY)  AT  CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  (EAST  STAFF) 

LOCATION.  LAT.  29-45-28,  LONG.  92-15-48.  OH  SOUTHEAST  PILING  OF  STRUCTURE,  6.6  MILES  SOUTHWEST 
FROM  JUNCTION  WITH  IWW.  (STA.  7664017.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  1,  1917  TO  DATE.  ADO  0.6  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.10  FEET  ON  SEP.  5,  1973.  LOWEST,  MINUS  3.00  FEET  ON  DEC.  27,  1989.  EXTREMES  HAVE 
BEEN  ADJUSTED  TO  PRESENT  DATUM. 


DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  M.L.G. 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.05 

2.20  G 

1.10 

1.90  G 

1.70  G 

3.20 

3.40  G 

5.00  G 

2.50  G 

2.70  G 

2.55  G 

2.00 

2 

2.00  G 

1.80  G 

1.55  G 

3.15  G 

1.85  G 

2.85 

3.40  G 

3.45  G 

2.45  G 

2.50  G 

2.35  G 

2.00 

3 

2.20 

2.20  G 

2.10  G 

2.80  G 

2.95 

2.60 

3.00 

2.80  G 

2.15  G 

2.:o  G 

1.90  G 

0.90 

4 

1.95 

1.60  G 

2.80  G 

3.30  G 

3.60 

2.50 

2.95 

2.80  G 

2.70  G 

2.30  G 

2.60  G 

1,60 

5 

G 

2.50  G 

2.00  G 

1.70  G 

1.80  G 

2.70 

2.40 

2.95 

2.45  C 

3.30  G 

3.30  C 

3.20  G 

1.70 

6 

G 

2.75  G 

2.00  G 

-0.80  G 

1.30  G 

1.70 

2.15 

2.85 

2.30  G 

3.60  G 

3.50  G 

2.95  G 

1.70 

7 

G 

2.60  G 

0.70  G 

0.90  6 

1.45  G 

1.30 

2.10 

3.00 

2.30  G 

3.50  G 

3.10  G 

2.50  C 

1.90 

a 

G 

3.10  G 

1.70  G 

1.25  G 

1.30  G 

1.05  G 

2.40 

3.10 

2.10  G 

3.50  G 

2.40  G 

2.70  G 

1.00 

9 

2.20  G 

0.55  G 

0.80  G 

1.40  G 

2.30 

2.05 

3.15 

2.20  G 

3.50  G 

5.00  G 

1.60  G 

-0.10 

10 

G 

2.85  G 

0.90  G 

0.95  G 

0.80  G 

1.35  G 

2.30 

3.55  G 

3.00  G 

3.20  G 

3.40  C 

1.80  G 

1.55 

11 

G 

3.10  G 

1.40  G 

1.00  G 

0.20  G 

0.80  G 

3.00 

3.50  G 

2.80  G 

3.20  G 

3.05  G 

2.15  G 

2.20 

12 

G 

2.45  G 

1.00  G 

0.80  G 

1.75  G 

1.80  G 

3.05 

3.30  G 

3.10  G 

2.90  G 

3.30  G 

2.40  G 

0.80 

13 

2.00  G 

1.80  G 

0.75  G 

1.65 

2.10  G 

3.30 

3.20 

3.05  G 

3.00  G 

3.00  G 

2.50  G 

0.80 

14 

2.40  G 

1.70  C 

1.40  G 

2.00  G 

3.00  G 

3.55 

3.30  G 

2.50  G 

3.00  G 

2.95  0 

3.00  C 

2.30 

IS 

1.90  G 

2.00  G 

1.80  G 

2.15  G 

2.25  G 

2.75 

3.20  G 

2.55  G 

1.80  G 

3.60  G 

3.30  G 

2.60 

16 

1.75  G 

1.80  G 

1.65  G 

1.90  G 

2.65 

2.00 

3.20  G 

2.20  G 

2.00  G 

3.95  G 

0.60  C 

0.60 

17 

1.80  G 

1.25  G 

2.20  G 

2.75  G 

3.60 

2.25 

2.90  G 

2.50  G 

2.40  G 

3.40  C 

1.95  G 

2.35 

18 

G 

1.95  G 

1.25  C 

2.25  G 

2.60  G 

4.00 

2.70 

2.75  G 

2.00  G 

3.00  G 

1.60  C 

3.10  G 

2.00 

19 

G 

2.55  G 

2.00  G 

1.70  G 

2.35  G 

3.60 

2.30 

2.70  G 

2.00  G 

3.50  G 

0.00  G 

2.80  G 

1.70 

20 

2.45  G 

3.40  G 

2.70  C 

1.35 

2.75 

1.90 

2.90  G 

2.10  6 

3.30  G 

1.00  G 

2.00  G 

0.60 

21 

1.80  G 

2.40  G 

2.30  G 

1,40 

2.45 

2.00 

2.80 

2.40  G 

3.40  C 

2.50  G 

1.90  G 

1.35 

22 

2.50  G 

0.20  G 

1.50  C 

1.80 

2.25  G 

1.50 

2.80  G 

3.30  G 

2  .80  G 

2.80  C 

2.35  G 

-0.60 

23 

2.55  G 

-1.90  G 

1.20  G 

1.90 

2.40 

2.50 

3.10  G 

3.65  G 

2.75  G 

2.90  G 

0.50  C 

-3.00 

24 

G 

2.80  G 

0.40  G 

1.90  G 

1.90 

2.00 

2.55 

3.10  G 

3.20  G 

0.65  G 

2.80  G 

1.65 

-2.20 

25 

2.60  G 

0.90  G 

2.35  G 

1.70 

2.55  C 

2.65 

3.10  G 

3.15  G 

2.00  G 

2.60  G 

2.70  G 

0.90 

26 

2.45  C 

0.90  G 

2.30  C 

1.40 

2.50  G 

3.05 

3.45  C 

3.10  G 

2.25  G 

2.60  G 

2.20  G 

1.10 

27 

2.15  G 

1.30  G 

2.25  G 

1.50 

2.25  G 

4.35 

3.40  G 

2.90  C 

2.50  G 

2.40  G 

2.20  G 

1.40 

28 

2.35  G 

1.20  G 

2.60  G 

1.60 

2.10  G 

4.40 

3.20  G 

2.70  G 

2.55  G 

2.65  G 

2.05  G 

1.60 

29 

2.30  - 

. G 

2.25  G 

1.50  G 

1.80  G 

4.10 

3.10  G 

2.50  G 

2.70  G 

2.70  G 

a. 70  G 

2.15 

30 

2.00  - 

. G 

1.50  G 

1.70  G 

3.00  G 

5.75 

3.05  G 

2.45  G 

1.80  G 

2.80  G 

0.80  G 

2.40 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.32 

1,38 

1.61 

1.81 

2.37 

2.74 

3.11 

2.75 

2.73 

2.68 

2.17 

1.25 

MAX 

3.10 

3.40 

2.80 

3.30 

4.00 

4.40 

3.55 

5.00 

3.60 

3.95 

3.30 

2.85 

MIN 

1.75 

-1.90 

■0.80 

0.20 

0.80 

1.50 

2.70 

2.00 

0.65 

0.00 

0.50 

-3.00 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

’'0 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
G<GATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.26. 

HIGHEST  STAGE  WAS  5.00  ON  AUG  1. 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  3.00  ON  DEC  23. 


DAILY  STAGE  fOR  1989 


211 


SCHOONER  BAYOU  (INLAND  WATERWAY)  AT  CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  (WEST) 

LOCATION.  LAT.  29-45-28,  LONG.  92-15-50.  ON  SOUTHWEST  LOCRWALL  OF  STRUCTURE,  6.6  NILES  SOUTHWEST 
FROM  JUNCTION  WITH  IWW.  (STA.  7668017.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  1,  1917  TO  DATE.  ADO  0.6  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREMES.  HIGHEST,  WATER  OVER  GATES  (ELEVATION,  SIX  FEET,  H.L.G.)  DURING  HURRICANE  OF  JUNE  77, 
1957.  LOWEST,  MINUS  1.70  FEET  (PRESENT  DATUM)  ON  DEC.  21,  1924. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  N.L.C. 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.10 

2.30  G 

1.88  G 

2.00  G 

2.23  G 

2.50 

3.60  G 

3.10  0 

2.62  G 

2.11 

G 

1.89  G 

2.32 

2 

1.98  G 

2.20 

G 

1.90  G 

2.35  G 

2.19  G 

2.68 

3.55  G 

3.35  G 

2.59  G 

2.09  G 

2.30  G 

2.30 

3 

2.15 

2.22  G 

1.90  G 

2.35  G 

2.06  G 

3.00 

3.24 

3.09  C 

2.50  C 

2.05 

G 

2.11  G 

2.18 

4 

1.90 

1.75 

G 

1.80  G 

2.50  G 

2.19 

2.50 

3.15 

2.94  G 

2.49  G 

2.00 

G 

2.05  C 

2.22 

5 

G 

2.45 

2.35 

G 

2.55  G 

2.55  G 

2.60 

2.75 

3.17 

2.59  G 

2.29  G 

1.85 

G 

2.00  G 

2.20 

6 

G 

2.55 

2.20 

G 

2.35  G 

2.60  G 

2.40 

2.29 

3.00 

2.35  G 

2.35  C 

1.90 

G 

2.18  G 

2.10 

7 

G 

2.47 

2.35 

G 

2.20  G 

2.30 

2.32 

2.20 

3.34 

2.45  G 

2.45  C 

1.90 

G 

2.26  G 

2.50 

8 

G 

2.39 

2.30  G 

2.11  G 

2.30  G 

2.21  G 

3.02 

3.32 

2.45  G 

2.47  C 

1.78  G 

2.30  C 

2.80 

9 

2,09 

2.00 

G 

2.08  G 

2.00  G 

2.43 

2.00 

3.39 

2.45  G 

2.45  C 

1.72 

G 

2.27  C 

1.60 

10 

G 

2.40 

2.10 

G 

2.05  G 

2.18  G 

2.25  G 

2.35 

3.60  G 

2.78  G 

2.50  G 

1.77 

C 

2.26  G 

1.95 

4  4 

G 

2.45 

2.10  G 

2.06  G 

2.25  G 

2.03  G 

2.68 

3.55  G 

2.70  G 

2.40  G 

1.80 

G 

2.20  G 

2.15 

'  4". 

G 

2.49  G 

2.10 

G 

2.04  G 

2.20 

1.86  G 

2.64 

3.40  G 

2.55  G 

2.33  G 

1.78  G 

2.14  G 

2.70 

13 

1.90  G 

2.02 

G 

2.08  G 

2.30  G 

2.03  G 

2.63 

3.34  G 

2.49  G 

2.45  G 

1.70 

G 

2.33  G 

2.55 

14 

2.27  G 

2.09  G 

1.95  G 

2.15  G 

2.30  G 

2.52 

3.55  G 

2.49  G 

2.50  G 

1.65 

G 

2.36  C 

2.40 

15 

1.70  G 

2.10  G 

1.90  G 

2.48  G 

2.20  G 

2.62 

3.40  G 

2.52  G 

2.15  G 

1.50  G 

2.32  G 

2.35 

16 

1.75  G 

2.19 

G 

1.95  G 

2.40  G 

2.18 

2.23 

3.31  G 

2.55 

2.18  G 

1.65 

G 

2.54  C 

2.25 

17 

2.60  G 

2.10 

G 

1.90  G 

2.55  G 

2.00 

2.63 

3.10  G 

2.55 

2.27  C 

2.10 

G 

2.22  G 

2.15 

18 

G 

2.25  G 

2.20 

G 

1.90  G 

2.35  G 

1.85 

2.92 

3.05  G 

2.52  G 

2.30  G 

1.95 

C 

2.05  G 

2.15 

19 

G 

2.55  G 

2.10 

G 

1.93  C 

2.48  G 

2.60 

2.50 

3.00  G 

2.60  C 

2.20  C 

2.15 

G 

1.96  C 

2.20 

20 

2.50  G 

1.95 

G 

1.68 

2.30 

2.88 

2.29 

3.08  G 

2.60  G 

2.30  G 

2.15 

G 

2.15  C 

2.20 

21 

1.95  G 

2.22 

G 

1.98  G 

2.30 

2.55 

2.20 

3.00 

2.33  G 

2.22  G 

1.95 

G 

2.29  G 

2.20 

22 

2.55  G 

2.30 

G 

2.15  G 

2.25  G 

2.35  G 

2.70 

2.99  G 

2.30  G 

2.30  0 

1.90  G 

2.20  G 

2.10 

23 

2.52  G 

2.35 

G 

2.28  G 

2.22  G 

2.45 

2.68 

3.25  G 

2.50  G 

2.20  G 

1.80 

2.42  G 

2.15 

24 

G 

2.80  G 

1.95 

G 

2.18  G 

2.20  G 

2.10 

2.75 

3.22  G 

2.50  G 

2.04  G 

1.85 

G 

2.37  G 

2.20 

25 

2.65  G 

1.90  G 

2.10  G 

2.18  G 

2.60  C 

2.70 

3.25  G 

2.52  C 

2.22  G 

1.85 

G 

2.29  G 

2.10 

26  2.45  G  1.90  G  2.02  G  2.15  2.75  C  2.82  3.45  G  2.45  G  2.11  G  1.89  G  2.37  c 

27  2.20  G  1.85  G  2.05  G  2.13  2.24  G  2.85  3.40  C  2.46  G  2.08  G  1.89  G  2.45  G 

28  2.50  G  1.80  G  1 .80  G  2.10  2.04  C  3.55  3.28  G  2.50  G  2.07  G  1.85  G  2.55  G 

29  2.33  C  2.15  G  2.10  G  2.20  G  3.51  3.29  G  2.59  G  2.14  C  1.75  G  2.50  G 

30  2.18  G  2.40  G  2.09  G  2.68  G  3.68  3.20  C  2.56  G  2.12  0  1.75  G  2.38  C 

31  2.10  G  2.65  . G  2.58  .  3.09  C  2.58  . G  2.10  .  G 


THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

2.30 

2.11 

2.07 

2.27 

2.30 

2.70 

3.28 

2.59 

2.31 

1.88 

2.26 

2.21 

MAX 

2.80 

2.35 

2.65 

2.60 

2.88 

3.68 

3.60 

3.35 

2.62 

2.15 

2.55 

2.80 

MIN 

1.70 

1.75 

1.80 

2.00 

1.85 

2.00 

2.99 

2.30 

2.04 

1.50 

1.89 

1.60 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
G«GATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.36. 

HIGHEST  STAGE  WAS  3.75  AT  10:15  A.M.  ON  JUL  10. 
LOWEST  STAGE  WAS  1.25  ON  DEC  9. 


2.05 

2.00 

1.99 

2.00 

2.25 

2.50 
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DAILY  STAGE  TOA  1W 

INTRACOASTAL  WATERWAY  AT  LELAND  BOMUH  LOCK  (LA.)  (EAST  AUTO.) 

LOCATION.  LAT.  29-A7-00,  LONG.  92-11-40.  ON  MORTHEAST  LOCKWALL  Of  STRUCTURE.  (SIA.  7672013.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


RECORDS  AVAILABLE.  NOV.  8,  1932  TO  DATE.  ADO  0.6  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 


EXTREMES 

.  HIGHEST, 

8.9  FEET,  FROM  WATERMARK 

LEFT  BY 

KUfiRICANE 

OF  JUNE 

27,  1957. 

LOWEST. 

MINUS 

2.90 

FEET  OH  DEC 

.  23, 

1989. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

FEET 

CAGE  ZERO 

IS  AT  M.L 

.c. 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.60 

1.80 

1.15 

1.70 

1.45 

3.28 

3.45 

5.30 

2.70 

2.70 

2.35 

2.00 

2 

1.55 

1.75 

1.50 

3.10 

1.80 

3.29 

3.25 

3.70 

2.56 

2.62 

2.40 

1.80 

3 

1.75 

2.10 

2.05 

2.60 

3.00 

2.98 

2.60 

3.00 

2.20 

2.30 

1.85 

0.84 

4 

1.50 

0.60 

2.55 

3.20 

3.55 

2.89 

2.20 

2.70 

2.89 

2.35 

2.55 

1.70 

5 

2.40 

2.00 

1.70 

1.45 

3.40 

2.94 

2.10 

2.10 

3.20 

3.25 

3.10 

1.70 

6 

2.60 

1.65 

-0.65 

1.55 

2.15 

1.89 

1.92 

1.83 

3.65 

3.40 

2.75 

1.60 

7 

2.50 

1.05 

1.05 

2.10 

1.70 

1.58 

1.75 

1.80 

3.60 

2.95 

2.66 

1.90 

8 

2.99 

1.80 

1.50 

1.95 

1.70 

3.09 

2.25 

2.18 

3.45 

2.30 

2.60 

1.10 

9 

1.98 

0.80 

1.05 

1.40 

2.40 

1.44 

2.65 

2.20 

3.53 

2.90 

1.45 

0.40 

10 

2.96 

1.20 

1.00 

0.65 

1.30 

2.23 

3.40 

3.00 

3.22 

3.32 

1.34 

1.40 

11 

3.00 

1.60 

1.10 

0.10 

0.85 

3.11 

3.20 

2.82 

2.91 

3.00 

2.10 

2.10 

12 

2.70 

1.10 

1.10 

1.45 

1.60 

3.01 

2.97 

3.20 

3.10 

3.30 

2.32 

0.80 

13 

1.65 

1.68 

0.90 

1.55 

2.20 

3.30 

3.02 

3.15 

3.20 

3.00 

2.33 

1.00 

14 

2.10 

1.40 

1.30 

1.85 

2.90 

3.68 

3.34 

3.14 

3.10 

2.90 

3.00 

2.20 

15 

1.25 

1.80 

1.60 

1.85 

2.35 

2.45 

2.97 

2.70 

1.90 

3.70 

3.15 

2.50 

16 

1.22 

1.60 

1.45 

1.85 

2.85 

1.85 

2.80 

2.65 

1.80  F 

3.90 

0.60 

0.30 

17 

1.30 

1.10 

2.20 

2.55 

3.85 

2.65 

2.46 

2.60 

2.50 

3.40 

2.08 

2.20 

18 

1.85 

1.35 

2.15 

2.65 

3.95 

3.10 

2.50 

2.35 

2.90 

1.70 

2.89 

1.80 

19 

2.50 

1.82 

1.60 

2.45 

3.79 

2.35 

2.45 

2.25 

3.45 

0.15 

2.57 

1.70 

20 

2.18 

3.35 

2.64 

1.20 

2.95 

1.55 

2.26 

2.40 

3.25 

1.20 

1.85 

0.50 

21 

1.20 

2.25 

2.30 

1.68 

2.55 

2.00 

2.08 

2.75 

3.35 

2.50 

1.90 

1.20 

22 

2.45 

0.10 

1.50 

2.15 

2.40 

1.85 

2.30 

3.25 

2.80 

2.60 

2.20 

-0.70 

23 

2.40 

-2.00 

1.38 

2.45 

2.36 

2.65 

2.91 

3.70 

2.90 

2.70 

0.13 

-2.70 

24 

2.70 

0.85 

2.10 

2.25 

1.59 

2.50 

2.60 

3.30 

0.80 

2.80 

1.60 

-2.10 

25 

2.60 

1.20 

2.50 

2.20 

2.69 

2.55 

2.70 

3.25 

2.40 

2.50 

2.41 

0.65 

26 

2.28 

1.30 

2.49 

1.70 

2.52 

3.00 

3.30 

3.10 

2.55 

2.50 

1.90 

0.90 

27 

1.85 

1.70 

2.45 

1.65 

1.84 

4.42 

3.27 

3.09 

2.60 

2.35 

1.80 

1.20 

28 

2.35 

1.50 

2.85 

1.65 

1.39 

4.50 

3.18 

2.88 

2.80 

2.55 

2.00 

1.45 

29 

2.10 

2.30 

1.52 

1.80 

4.20 

3.20 

2.60 

2.75 

2.60 

0.52 

2.10 

30 

1.70 

1  50 

1.60 

2.92 

3.85 

3.10 

2.68 

1.85 

2.50 

2.50 

31 

2.50 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.08 

1.37 

1.66 

1.87 

2.42 

2.81 

2.75 

2.85 

2.80 

2.65 

2.04 

1.17 

PUX 

3.00 

3.35 

2.85 

3.20 

3.95 

4.50 

3.45 

5.50 

3.65 

3.90 

3.15 

2.50 

MIN 

1.20 

-2.00 

■0.65 

0.10 

0.85 

1.44 

1.75 

1.80 

0.80 

0.15 

0.13 

-2.70 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 

F»NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.21. 

HIGHEST  STAGE  WAS  5.65  AT  9:45  A.M.  ON  AUG  1. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  2.90  ON  DEC  23. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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INTRACOASTAL  UATERUAY  AT  LELAMO  BOWMAN  LOCK  <LA.)  (EAST  STAFF] 

LO(»TIO«.  LAT.  29-47-00,  LONG.  92-11-44.  ON  EAST  LOCKUALL  OF  STRUCTURE.  (STA.  7676015.) 
GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  25,  1933  TO  DATE.  ADO  0.6  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 


EXTREMES.  (FROM  1946  TO  DATE)  HIGHEST,  8.90  FEET  (FROM  HIGH  WATER  MARK)  ON  JUNE  27,  1957.  LOWEST, 


MINUS  2.90  FEET 

ON  JAN. 

11.  1962. 

DAILY  EIGHT  A.H.  STAGE  IN  FEET 

GAGE  EERO 

IS  AT  M.L 

.G. 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

«T 

NOV 

DEC 

1 

1.80 

2.00  G 

1.00 

1.50  G 

1.50 

3.30 

3.50  G 

5.40 

2.70  0 

2.80  G 

2.30  0 

1.90 

2 

1.50 

1.90  G 

1.60 

3.10  G 

1.80 

2.80 

3.10  G 

3.70 

2.50  G 

2.60  G 

2.40  C 

1.90 

3 

2.20 

2.10  G 

2.30  G 

2.70  G 

3.00 

1.70 

2.50 

2.60 

2.20  C 

2.20  G 

1.90  G 

1.00 

4 

1.30 

0.50  G 

2.50  G 

3.40  G 

3.60 

2.75 

2.20 

2.70 

2.80  G 

2.40  C 

2.40  G 

1.70 

5 

2.50 

1.80  G 

2.00  G 

1.40  G 

2.60 

2.90 

2.00 

2.20 

3.20  G 

3.20  G 

3.40  G 

1.70 

6 

2.80 

1.80  G 

-0.60  G 

2.00  G 

1.50 

1.85 

1.90 

2.00 

3.60  G 

3.40  G 

3.10  G 

1.60 

7 

2.50 

0.80  G 

1.00 

1.80  G 

1.30 

1.50 

2.00 

2.00 

3.60  G 

3.00  G 

2.60  G 

1.90 

8 

3.00 

1.70  G 

1.40 

1.90  G 

2.40 

2.50 

2.30 

2.10 

3.50  C 

2.30  C 

2.70 

1.10 

9 

2.00 

0.90  C 

1.10 

1.10 

2.40 

1.60 

2.50 

2.00 

3.60  C 

2.90  G 

1.60 

0.40 

10 

2.80  G 

1.00  G 

1.20 

0.80 

1.30 

2.20 

3.40  G 

3.00 

3.30  G 

3.30  G 

1.80 

1.40 

11 

3.10  G 

1.40  G 

1.20 

0.90 

0.60 

3.10 

3.20  G 

2.85 

3.30  G 

3.00  G 

2.00 

2.10 

12 

2.60  G 

0.90  G 

1.00 

1.40 

1.40 

3.10 

2.90  G 

3.20 

3.20  G 

3.30  C 

2.30 

0.70 

13 

1.70  G 

1.70  G 

0.80  G 

1.60 

2.10 

3.30 

3.00  G 

3.30 

3.20  G 

3.30  G 

2.70 

0.50 

14 

2.60  G 

1.50  G 

1.30  G 

2.00 

2.70 

3.70 

3.30  G 

3.00 

3.10  G 

2.90  G 

2.90 

2.20 

IS 

1.30  G 

1.90  G 

1.60  G 

1.90 

2.30 

2.60 

3.00  G 

2.60 

1.80  G 

3.60  G 

3.50 

2.50 

16 

1.30  G 

1.70  G 

1.40  G 

1.80 

2.60 

1.60 

2.80 

2.50 

1.50  G 

3.90  G 

0.50 

0.20 

17 

1.10  G 

1.00  G 

2.10 

2.60 

3.50 

2.40 

2.40 

2.30 

2.50  G 

3.40  C 

2.10  G 

2.20 

18 

1.70  G 

1.20  G 

2.30 

2.60 

4.20 

2.70 

2.50 

2.20 

2.90  G 

1.60  G 

2.90 

2.00 

19 

2.60  G 

1.90  G 

1.60 

2.50 

3.80 

2.20 

2.40 

2.20 

3.50  0 

0.00  G 

2.70  G 

1.80 

20 

2.40  G 

3.30  G 

2.70 

1.10 

2.90 

1.40 

2.30 

2.2.1 

3.10  G 

1.30  G 

2.20  G 

0.50 

21 

1.40  G 

1.90  G 

2.30 

1.60 

2.60 

1.80 

2.00 

2.60 

3.20  G 

2.50  G 

1.8C  0 

1.10 

22 

2.50  G 

0.00  G 

1.40 

1.90 

2.30 

1.40 

2.40 

3.00 

2.80  G 

2.50  G 

2.20  G 

-0.80 

23 

2.50  G 

-1.30  G 

1.10 

2.10 

2.30 

2.90 

2.80 

3.70 

2.70  C 

2.90  G 

0.30  G 

-2  70 

24 

2.80  G 

O.SQ  G 

2.00 

2.10 

1.70 

2.70 

2.50 

3.30 

0.80  C 

2.70  0 

1.30  G 

•2.10 

25 

2.60  G 

1.20  G 

2.00 

2.10 

2.40 

3.00 

2.80 

3.30 

2.00  C 

2.50  G 

2.40  C 

1.00 

26 

2.30  G 

1.00  G 

2.50  G 

1.40 

2.50  G 

4.40 

3.30 

2.80 

2.30  G 

2.60  C 

2.00  G 

0.90 

27 

1.80  G 

1.50  G 

2.40  G 

1.50 

1.90 

4.70 

3.20 

2.90  C 

2.40  C 

2.40  G 

2.W)  G 

1.40 

28 

2.40  G 

1.00  G 

2.80  G 

1.50 

1.70  G 

4.70 

3.00 

2.60  G 

2.60  G 

2.60  G 

1.80  G 

1.50 

29 

2.00  - 

. G 

2.30  G 

1.60 

1.80 

4.10 

3.10 

2.60  G 

2.80  G 

2.50  G 

0.50  G 

2.30 

30 

1.50  - 

. C 

1.40  G 

1.60 

3.00 

3.80 

3.20 

2.60  G 

1.90  G 

2.60  G 

1.00 

2.40 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.12 

1.31 

1.64 

1.85 

2.35 

2.76 

2.73 

2.78 

2.75 

2.66 

2.11 

1.19 

MAX 

3.10 

3.30 

2.80 

3.40 

4.20 

4.70 

3.50 

5.40 

3.60 

3.90 

3.50 

2.70 

MIN 

1.10 

-1.30 

-0.60 

0.80 

0.60 

1.40 

1.90 

2.00 

0.80 

0.00 

0.30 

-2.70 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
G>GATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.19. 

HIGHEST  STAGE  WAS  5.40  ON  AUG  1. 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  2.70  ON  DEC  23. 
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DAILY  STAGE  FOK  1989 


INTRACOASTAL  UATERUAY  AT  LELANO  BOUNAN  LOCK  (LA.)  (UEST) 

LOCATION.  LAT.  29-47-05,  LONG.  92-11-53.  ON  UEST  LOCKUALL  OF  STRUCTURE.  (STA.  7680013.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AW)  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  25,  1933  TO  DATE.  ADO  0.6  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1951. 

EXTREMES.  HIGHEST,  8.9  FEET,  FROM  UATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  JUNE  27,  1957.  LOWEST, 
MINUS  1.00  FOOT  ON  DEC.  24,  1966. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  H.L.G. 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.55 

2.50 

G 

1.80 

1.85  G 

2.17 

2.59 

3.60  C 

3.20 

2.65 

G 

2.05 

G 

1.80 

c 

2.35 

2 

1.80 

1.90 

G 

1.85 

2.45  G 

2.15 

2.71 

3.40  G 

3.45 

2.50 

G 

2.05 

G 

2.10 

G 

2.25 

3 

2.00 

2.10 

G 

1.80 

G 

2.52  G 

2.10 

2.96 

3.00 

2.96 

2.25 

G 

2.00 

G 

2.05 

G 

2.18 

4 

1.60 

2.10 

G 

1.85 

G 

2.60  G 

2.10 

2.76 

2.65 

2.80 

2.35 

G 

2.00 

G 

2.00 

C 

2.15 

5 

2.35 

1.95 

G 

2.43 

G 

2.70  G 

2.60 

2.76 

2.65 

2.39 

2.20 

G 

1.85 

G 

2.00 

G 

2.20 

6 

2.55 

2.20 

G 

2.14 

G 

2.65  G 

2.15 

2.00 

2.60 

2.26 

2.31 

C 

1.95 

C 

2.05 

G 

2.20 

7 

2.60 

1.50 

G 

2.00 

2.25  G 

2.22 

1.93 

3.65 

2.75 

2.39 

C 

2.00 

G 

2.10 

G 

2.10 

8 

2.59 

2.20 

G 

1.96 

2.30  G 

1.90 

2.82 

3.65 

2.15 

2.50 

G 

1.90 

G 

2.20 

2.90 

9 

2.00 

1.20 

G 

1.95 

2.20 

2.38 

1.71 

3.00 

2.20 

2.48 

G 

1.80 

G 

2.15 

0.90 

10 

2.45 

G 

2.10 

G 

1.98 

2.20 

1.55 

2.25 

3.55  G 

2.75 

2.50 

G 

1.90 

c 

2.18 

1.60 

11 

2.45 

G 

2.05 

G 

2.00 

2.20 

2.10 

2.69 

3.35  G 

2.75 

2.50 

G 

1.85 

G 

2.18 

2.50 

12 

2.60 

G 

2.10 

C 

2.00 

2.20 

2.00 

2.71 

3.18  G 

2.58 

2.50 

G 

1.88 

G 

2.10 

2.50 

13 

1.79 

G 

2.04 

G 

2.03 

G 

2.18 

2.10 

2.70 

3.10  G 

2.58 

2.50 

G 

1.85 

C 

2.14 

2.50 

14 

2.25 

G 

2.10 

G 

1.95 

G 

2.20 

2.15 

2.65 

3.40  G 

2.60 

2.65 

G 

1.85 

G 

2.14 

2.30 

15 

1.55 

G 

2.10 

G 

1.90 

G 

2.55 

2.28 

2.60 

3.25  G 

2.55 

2.05 

G 

1.75 

G 

2.16 

2.59 

16 

1.50 

G 

2.15 

G 

1.90 

G 

2.48 

2.20 

2,10 

3.05 

2.50 

2.20 

G 

1.90 

G 

2.30 

2.20 

17 

2.30 

G 

2.05 

G 

1.90 

2.40 

2.12 

2.60 

2.95 

2.50 

2.40 

G 

2.00 

G 

2.12 

G 

2.20 

18 

2.00 

G 

2.15 

G 

1.95 

2.35 

2.10 

2.95 

3.25 

2.40 

2.30 

G 

1.98 

G 

2.15 

2.15 

19 

2.50 

G 

2.10 

G 

1.95 

2.35 

2.95 

2.50 

2.67 

2.50 

2.40 

G 

1.95 

G 

2.22 

C 

2.15 

20 

2.30 

G 

1.90 

G 

1.90 

2.00 

2.85 

1.90 

2.75 

2.48 

2.30 

G 

1.90 

G 

2.20 

G 

2.15 

21 

1.60 

G 

2.10 

G 

2.00 

2.00 

2.50 

2.40 

2.50 

2.45 

2.35 

G 

1.90 

G 

2.20 

G 

2.10 

22 

2.44 

G 

2.15 

G 

2.05 

2.10 

2.30 

2.40 

2.84 

2.42 

2.39 

G 

1.90 

G 

2.20 

G 

1.90 

23 

2.40 

G 

2.00 

G 

2.20 

2.25 

2.41 

2.65 

3.08 

2.55 

2.50 

G 

1.80 

G 

2.34 

G 

1.80 

24 

2.75 

G 

1.75 

G 

2.15 

2.20 

1.89 

2.65 

2.96 

2.55 

1.70 

G 

1.90 

G 

2.39 

C 

1.80 

25 

2.55 

6 

1.80 

G 

2.10 

2.20 

2.62 

2.68 

3.05 

2.65 

2.20 

G 

1.90 

G 

2.30 

C 

2.05 

26 

2.30 

G 

1.85 

G 

2.30 

G 

2.20 

2.58  G 

2.85 

3.32 

2.90 

2.05 

G 

1.80 

G 

2.37 

G 

2.00 

27 

2.20 

G 

1.85 

G 

2.10 

G 

2.10 

2.08 

3.10 

3.30 

2.60  G 

2.10 

G 

1.80 

G 

2.40 

G 

1.95 

28 

2.33 

G 

1.78 

G 

1.95 

G 

2.15 

2.02  G 

3.80 

3.20 

2.65  G 

2.10 

G 

1.85 

G 

2.50 

G 

1.92 

29 

2.60 

G 

2.25 

G 

2.14 

2.07 

3.89 

3.21 

2.50  G 

2.10 

G 

1.83 

c 

2.25 

G 

2.10 

30 

1.85 

-• 

G 

2.50 

G 

2.10 

2.70 

3.89 

3.05 

2.53  G 

2.10 

c 

1.85 

G 

2.23 

2.40 

31 

2.50 

2.58 

3.12 

2.90 

THE  1 

‘^OLLOUING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.23 

1.99 

2.05 

2.27 

2.26 

2.67 

3.11 

2.60 

2.31 

1.90 

2.18 

2.15 

MAX 

2.75 

2.50 

2.58 

2.70 

2.95 

3.89 

3.65 

3.45 

2.65 

2.05 

2.50 

2.90 

MIN 

1.50 

1.20 

1.80 

1.85 

1.55 

1.71 

2.50 

2.15 

1.70 

1.75 

1.80 

0.90 

DATS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  365 
GsGATES  CLOSED 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  2.31. 

HIGHEST  STAGE  UAS  4.10  AT  2:00  A.M.  ON  JUN  28  AND  LATER  DATE(S). 
LOWEST  STAGE  UAS  0.64  ON  DEC  9. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 

INTRACQASTAL  WATERWAY  AT  CALCASIEU  LOCK  (LA.)  (EAST) 
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LOCATION.  LAT.  30-05-14,  LONG.  93-17-28.  NEAR  EAST  END  OF  LOCK,  10.5  NILES  SOUTHWEST  OF  LAKE 
CHARLES.  LA.  (STA.  7688021.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1,  1951  TO  DATE.  DISREGARD  GAGE  2ERO  REF>ORTED  PRIOR  TO  1963,  PRESENT 
ZERO  IS  CORRECT  FOR  ALL  PERIODS. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.60  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  28,  1957.  LOWEST,  MINUS  0.4  FOOT 
FROM  JULY  8  TO  10,  1951. 


DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO,  MINUS  0.81  FOOT.  M.L.G.  (1957  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

3.25 

3.35 

2.60 

3.25 

2.65 

3.45 

5.25 

4.43 

3.20 

2.60 

2.60 

2.75 

2 

3.30 

3.38 

2.45 

3.50 

2.70 

3.50 

5.17 

4.33 

3.18 

2.60 

2.70 

2.78 

3 

3.10 

3.30 

2.69 

3.60 

2.80 

3.52 

5.15 

3.84 

3.01 

2.75 

2.55 

2.68 

4 

3.35 

3.05 

2.95 

3.60 

2.90 

3.58 

4.85 

3.63 

3.10 

2.70 

2.75 

2.70 

5 

3.45 

2.95 

2.44 

3.35 

3.03 

3.58 

4.90 

3.40 

3.12 

2.70 

2.90 

2.75 

6 

3.30 

2.90 

2.03 

3.15 

3.00 

3.52 

4.70 

3.15 

3.25 

2.70 

2.90 

2.75 

7 

3.25 

2.70 

2.43 

3.15 

2.95 

3.40 

4.30 

3.05 

3.25 

2.80 

2.90 

2.90 

8 

3.40 

2.80 

2.62 

3.18 

3.00 

3.40 

4.20 

3.12 

3.20 

2.70 

2.70 

2.70 

9 

3.35 

2.80 

2.68 

3.25 

3.05 

3.38 

4.40 

3.28 

3.20 

2.70 

2.65 

2.65 

10 

3.25 

2.85 

2.65 

3.18 

2.95 

2.99 

4.30 

3.39 

3.10 

2.50 

2.65 

2.80 

11 

3.30 

2.90 

2.65 

3.00 

2.99 

3.45 

4.50 

3.30 

3.10 

2.50 

2.65 

3.00 

12 

3.40 

2.90 

2.65 

3.00 

2.90 

3.45 

4.28 

3.23 

3.10 

2.50 

2.70 

2.90 

13 

3.35 

3.10 

2.65 

3.03 

2.98 

3.45 

4.20 

3.15 

3.10 

2.60 

2.72 

2.80 

14 

3.25 

3.00 

2.69 

3.03 

3.12 

3.48 

3.97 

3.15 

3.20 

2.60 

2.75 

2.95 

15 

3.20 

3.10 

2.80 

3.10 

3.03 

3.35 

4.09 

3.05 

3.15 

2.80 

2.83 

2.M 

16 

3,17 

2.95 

2.75 

3.10 

3.22 

3.55 

3.90 

3.10 

3.00 

3.00 

2.50 

2.80 

17 

3.25 

2.80 

2.78 

3.20 

3.40 

3.60 

3.80 

3.10 

3.15 

2.70 

2.65 

2.75 

18 

3.30 

2.70 

2.75 

3.15 

3.55 

3.50 

3.78 

3.05 

3.00 

3.30 

2.90 

2.75 

19 

3.40 

2.70 

2.70 

3.05 

3.95 

3.40 

3.70 

3.05 

3.10 

2.20 

2.95 

2.70 

20 

3.30 

2.95 

2.75 

2.95 

3,94 

3.19 

3.50 

3.10 

3.00 

2.00 

2.85 

2.60 

21 

2.95 

2.80 

2.68 

2.90 

3.60 

3.20 

3.40 

3.15 

3.00 

2.50 

2.78 

2.75 

22 

3.40 

2.46 

2.55 

2.95 

3.79 

3.15 

3.45 

3.13 

3.10 

2.60 

2.89 

2.40 

23 

3.40 

2.10 

2.55 

3.00 

3.78 

3.65 

3.50 

3.05 

3.00 

2.80 

2.75 

2.00 

24 

3.65 

2.55 

2.85 

3.06 

3.65 

3.65 

3.48 

3.10 

2.80 

2.70 

3.03 

2.50 

25 

3.65 

2.60 

2.95 

3.05 

3.80 

3.60 

3.50 

3.15 

2.50 

2.60 

3.19 

2.55 

26 

3.60 

2.60 

3.10 

3.00 

3.82 

3.80 

4.14 

3.20 

2.70 

2.60 

3.08 

2.62 

27 

3.49 

2.65 

3.17 

2.90 

5.70 

4.80 

4.00 

3.22 

2.70 

2.60 

3.00 

2.60 

28 

3.25 

2.60 

3.50 

2.85 

3.50 

4.88 

3.85 

3.20 

2.70 

2.55 

3.05 

2.65 

29 

3.20  - 

3.50 

2.85 

3.35 

5,50 

3.80 

3.30 

2.75 

2.55 

2.95 

2.85 

30 

3.30  - 

3.50 

2.80 

3.45 

5.28 

3.75 

3.30 

2.65 

2.50 

2.80 

3.10 

31 

3.30  - 

3.20  - 

3.40  - 

3.75 

3.27  - 

2.45  - 

3.15 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

3.33 

2.84 

2.78 

3.11 

3.30 

3.67 

4.11 

3.29 

3.01 

2.63 

2.81 

2.74 

MAX 

3.65 

3.38 

3.50 

3.60 

3.95 

5.50 

5.25 

4.43 

3.25 

3.30 

3.19 

3.15 

MIN 

2.95 

2.10 

2.03 

2.80 

2.65 

2.99 

3.40 

3.05 

2.50 

2.00 

2.50 

2.00 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3.14. 

HIGHEST  STAGE  WAS  5. 55  AT  11:00  A.N.  ON  JUN  29. 
LOWEST  STAGE  WAS  1.24  ON  OCT  19. 
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DAILY  STAGE  FW  1909 

INTRACOASTAL  UATERUAY  AT  CALCASIEU  LOCK  (LA.)  (WEST  STAFF) 

LOCATION.  LAT.  30-05-19,  LONG.  93-17-AO.  NEAR  WEST  END  OF  LOCK,  10.5  NILES  SOUTHWEST  OF  LAKE 
CHARLES,  LA.  (STA.  7692021.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECOIWS  AVAILABLE.  HAR.  6,  1951  TO  DATE.  DISREGARD  GAGE  ZERO  REPORTED  PRIOR  TO  1963,  PRESENT 
ZERO  IS  CORRECT  FOR  ALL  PERIODS. 

EXTREMES.  HIGHEST,  9.0  FEET  (CAUSED  BY  H(«RICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOWEST,  MINUS  2.CK)  FEET  ON 
DEC.  23,  1989. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO,  MINUS  0.81  FOOT,  M.L.G.  (1957  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

HAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

1 

2.30 

2.90 

1.90 

2.00 

2.70 

3.90 

5.40 

4.80 

3.50 

3.20 

3.00 

2.70 

2 

2.30 

2.60 

2.50 

3.50 

2.80 

3.60 

5.50 

4.10 

3.10 

3.30 

3.00 

2.70 

3 

2.80 

2.80 

2.80 

3.50 

3.50 

3.80 

5.20 

3.40 

2.90 

3.30 

2.60 

1.50 

A 

1.70 

1.70 

3.50 

3.90 

2.70 

3.40 

4.90 

3.30 

2.20 

3.40 

3.10 

2.60 

5 

3.00 

2.70 

2.70 

3.00 

4.00 

3.20 

4.50 

3.00 

3.70 

3.50 

3.50 

2.40 

6 

3.30 

2.50 

0.70 

2.90 

2.90 

2.50 

4.30 

2.80 

3.90 

3.90 

3.30 

2.40 

7 

3.30 

2.30 

2.10 

2.90 

2.60 

2.30 

4.00 

2.90 

4.00 

3.60 

3.10 

2.60 

8 

3.10 

2.50 

2.50 

3.00 

2.50 

3.00 

3.80 

2.90 

3.90 

2,90 

3.30 

1.30 

9 

2.40 

1.90 

2.30 

1.90 

3.00 

2.20 

4.00 

3.20 

3.80 

3.30 

2.40 

0.50 

10 

3.50 

2.30 

2.20 

1.50 

1.70 

2.50 

3.90 

3.60 

3.70 

3.80 

2.60 

1.80 

11 

3.60 

2.20 

2.10 

1.30 

2.30 

3.40 

4.00 

3.60 

3.70 

3.60 

2.80 

2.50 

12 

3.20 

1.80 

1.90 

2.10 

2.10 

3.80 

4.00 

3.50 

3.50 

3.60 

3.00 

1.20 

13 

2.50 

2.60 

1.80 

2.60 

2.90 

3.80 

3.80 

3.60 

3.70 

3.60 

3.20 

1.80 

U 

2.30 

2.50 

1.90 

2.80 

3.10 

3.80 

3.70 

3.50 

3.60 

3.50 

3.60 

2.55 

15 

2.30 

2.50 

2.50 

2.80 

3.10 

3.00 

3.90 

3.40 

3.15 

4.05 

4.00 

3.00 

16 

2.10 

2.50 

2.20 

2.90 

3.30 

3.00 

3.50 

3.00 

2.90 

4.10 

1.80 

1.20 

17 

2.10 

1.90 

2.70 

3.00 

4.20 

3.30 

3.20 

3.00 

3.10 

3.80 

2.70 

2.40 

18 

2.80 

2.40 

2.90 

3.30 

4.10 

3.30 

3.10 

5.00 

3.30 

2.85 

3.30 

2.70 

19 

3.30 

2.70 

2.65 

3.00 

4.30 

3.00 

3.00 

2.80 

3.80 

2.20 

3.30 

2.40 

20 

3.10 

3.65 

3.20 

2.60 

3.70 

2.70 

2.70 

3.00 

3.70 

2.50 

2.90 

1.80 

21 

2.60 

3.20 

2.80 

2.60 

3.70 

2.90 

2.40 

3.00 

3.80 

2.90 

2.70 

1.90 

22 

3.30 

1,90 

2.40 

2.80 

3.70 

2.70 

2.40 

3.60 

3.50 

2.90 

2.90 

0.80 

23 

3.30 

0.50 

2.60 

2.80 

3.40 

3.00 

3.00 

3.80 

3.20 

3.10 

1.00 

-2.00 

2A 

3.60 

2.10 

2.90 

2.80 

3.30 

3.00 

2.50 

3.80 

2.40 

3.50 

1.40 

0.60 

25 

3.20 

2.00 

2.80 

2.80 

3.50 

3.40 

3.00 

3.60 

3.00 

3.10 

3.05 

1.40 

26 

3.00 

1.70 

2.80 

2.50 

3.50 

3.80 

4.00 

3.60 

3.10 

3.20 

2.80 

1.40 

27 

2.50 

2.10 

3.10 

2.50 

2.70 

5.00 

3.80 

3.50 

3.00 

3.10 

2.80 

1.80 

28 

2.30 

2.10 

3.20 

2.40 

2.70 

4.90 

3.80 

3.50 

3.30 

3.40 

2.80 

2.00 

29 

2.90  ■ 

3.20 

2.70 

2.80 

5.30 

3.60 

3.10 

3.60 

3.30 

1.60 

2.70 

30 

2.40  • 

2.80 

2.70 

3.30 

5.30 

3.60 

3.20 

3.30 

3.70 

1.90 

3.P0 

31 

2.10  ■ 

3.90  • 

3.60 

3.00 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.78 

2.31 

2.50 

2.70 

3.16 

3.43 

3.75 

3.37 

3.38 

3.33 

2.78 

1.89 

MAX 

3.60 

3.65 

3.50 

3.90 

4.30 

5.30 

5.50 

4.80 

4.00 

4.10 

4.00 

3.00 

MIN 

1.70 

0.50 

0.70 

1.30 

1.70 

2.20 

2.40 

2.80 

2.20 

2.20 

1.00 

-2.00 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  2.95. 

HIGHEST  STAGE  WAS  5.50  ON  JUL  2. 

LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  2.00  OH  DEC  23. 
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tNTAACOASTAL  UATERUAY  AT  CALCASIEU  LOCK  (LA.)  (UEST  AUTO.) 

LOCATION.  LAT.  30-05-19,  LONG.  93-17-40.  AT  UEST  END  OF  LOCK,  10.5  NILES  SOUTMUEST  OF  LAKE 
CHARLES,  LA.  (STA.  7696021.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  UEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1,  1951  TO  DATE.  DISREGARD  GAGE  ZERO  REPORTED  PRIOR  TO  1963,  PRESENT 
ZERO  IS  CORRECT  FOR  ALL  PERIODS. 


EXTREMES.  HIGHEST,  8.80  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE) 
FEB.  28,  1964. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

1 

2.45 

2.60 

1.92 

1.90 

2.60 

3.89 

2 

2.30 

2.50 

2.40 

3.38 

2.72 

3.88 

3 

2.55 

2.30 

2.68 

3.25 

3.40 

4 

1.90 

1.55 

3.30 

3.45 

4.00 

3.75 

5 

2.67 

2.10 

2.40 

2.75 

3.95 

4.08 

6 

3.15 

F  2.10 

0.10 

3.00 

3.42 

3.16 

7 

3.00 

2.18 

2.00 

2.95 

2.98 

2.99 

8 

2.78 

2.49 

2.46 

3.15 

3.00 

3.51 

9 

2.25 

2.20 

2.40 

2.50 

3.46 

2.30 

10 

3.28 

2.60 

2.49 

1.65 

2.18 

2.71 

11 

3.53 

2.40 

2.58 

1.55 

2.15 

3.59 

12 

3.38 

2.20 

2.25 

2.05 

2.15 

3.73 

13 

2.35 

2.60 

2.25 

2.10 

2.95 

3.96 

14 

2.47 

2.40 

2.30 

2.40 

2.88 

3.90 

15 

2.15 

2.32 

2.40 

2.35 

3.05 

3.18 

16 

1.87 

2.15 

2.15 

2.45 

3.52 

3.20 

17 

2.00 

1.80 

2.62 

3.00 

4.25 

3.35 

18 

2.50 

2.05 

2.75 

3.10 

4.20 

3.63 

19 

3.15 

2.50 

2.30 

3.15 

4.45 

3.50 

20 

2.70 

3.50 

2.90 

2.80 

4.04 

3.04 

21 

2.40 

3.00 

2.50 

2.90 

4.06 

2.97 

22 

3.23 

2.05 

2.50 

3.20 

4.25 

3.00 

23 

3.15 

0.93 

2.69 

3.10 

3.78 

3.40 

24 

3.37 

2.20 

2.85 

3.10 

3.62 

3.72 

25 

3.03 

2.00 

2.90 

3.05 

3.80 

3.60 

26 

2.95 

2.00 

3.10 

2.78 

3.68 

3.99 

27 

2.39 

2.50 

3.36 

2.45 

2.96 

3.00 

28 

2.90 

2.14 

3.45 

2.49 

2.54 

4.17 

29 

2.68 

3.25 

2.38 

2.79 

3.45 

30 

2.25 

2.65 

2.25 

3.35 

3.70 

31 

3.85 

THE 

^OLLOUING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

2.67 

2.26 

2.51 

2.69 

3.36 

3.46 

MAX 

3.53 

3.50 

5.45 

3.45 

4.45 

4.17 

MIN 

1.87 

0.93 

0.10 

1.55 

2.15 

2.30 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

29 

ON  JUNE  27,  1957.  LOUEST,  MINUS  1.32  FEET  ON 


GAGE  ZERO,  MINUS  0.81  FOOT,  M.L.G.  (1957  ADJ.) 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

3.57 

5.20 

3.55 

3.30  F 

2.71 

2.65 

3.48 

4.29 

3.21 

3.30 

2.85 

2.49 

3.59 

3.85 

2.99 

3.12 

2.65 

1.30 

3.85 

3.70 

3.32 

3.05 

3.18 

2.40 

4.70 

3.44 

3.65 

3.40 

3.55 

2.15 

4.52 

3.15 

3.95 

3.80 

3.45 

2.20 

4.30 

3.00 

4.05 

3.57 

3.10 

2.35 

4.04 

3.15 

3.93 

2.92 

3.10 

1.10 

3.94 

3.35 

3.85 

3.45 

2.18 

1.00 

3.92 

3.60 

3.60 

3.78 

2.40 

1.80 

3.97 

3.50 

3.69 

3.46 

2.43 

2.35 

3.72 

3.60 

3.60 

3.55 

2.50 

1.20 

3.80 

3.67 

3.80 

3.50 

2.70 

1.60 

3.61 

3.70 

3.60 

3.42 

3.20 

2.70 

3.95 

3.60 

3.09 

3.85 

3.60 

3.15 

3.62 

3.50 

3.00 

4.10 

1.65 

1.35 

3.54 

3.55 

3.05 

3.60 

2.69 

2.40 

3.62 

3.30 

3.32 

2.85 

3.19 

2.75 

3.45 

3.12 

3.60 

2.39 

3.22 

2.33 

3.09 

3.20 

3.65 

2.65 

2.68 

1.60 

3.55 

3.40 

3.82 

3.00 

2.55 

1.80 

2.99 

3.70 

3.48 

3.02 

2.78 

1.10 

3.30 

3.76 

3.00 

3.20 

1.00 

3.19 

3.61 

2.40 

3.30 

2.14 

3.18 

3.22 

3.10 

3.10 

2.85 

4.15 

2.93 

3.32 

3.00 

2.45  F 

1.00 

3.90 

2.80 

3.15 

2.85 

2.50 

1.50 

3.80 

2.54 

3.35 

3.10  F 

1.70 

1.60 

3.82 

2.44 

3.38 

3.10 

1.60 

2.40 

3.75 

3.52 

3.25 

3.20 

2.00 

2.55 

3.73 

3.56  ■ 

2.70  - 

2.60 

3.73 

3.45 

3.42 

3.25 

2.62 

1.98 

4.70 

5.20 

4.05 

4.10 

3.60 

3.15 

2.99 

2.44 

2.40 

2.39 

1.00 

1.00 

31 

31 

30 

31 

30 

28 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  361 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  2.96. 

HIGHEST  STAGE  UAS  5.80  AT  11:40  A.M.  ON  AUG  1 . 
LOUEST  STAGE  UAS  NOT  DETERMINED. 
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OAILT  STAGE  FOft  1989 
OELCAMBAE  CAMAL  AT  OELCAMKE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-S6-55,  LONG.  91-58-58.  ON  RIGHT  BANK  WHARF  800  FEET  OOUNSTREAN  FROM  STATE 
HIGHWAY  U  BRIDGE.  (STA.  7950013.) 

GA(X.  STAFF  TYPE  IN  SEVERAL  SECTIONS. 

GENERAL  INFORMATION.  THE  LOCATION  OF  GAGE  HAS  SEEN  CHANGED  SEVERAL  TINES  DURING  PERIOD  OF  RECORD. 
THE  GAGE  HAS  BEEN  LOCATED  AT  THE  PRESENT  SITE  SINCE  JUNE  4,  1983. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1948  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  7.0  FEET,  FROM  WATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  JUNE  27,  19*7.  LOWEST,  MINUS 
3.2  FEET  ON  MOV.  17,  1951. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


OAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.0 

2.0 

1.0 

1.0 

1.2 

2.0 

2.4 

3.4 

1.6 

1.8 

1.8 

1.0 

2 

1.0 

1.6 

1.5 

2.0 

1.4 

2.0 

2.8 

3.0 

1.8 

2.0 

2.2 

1.6 

3 

1.5 

2.0 

1.9 

2.6 

2.0 

1.8 

1.8 

1.8 

1.0 

2.0 

1.0 

1.0 

4 

-1.0 

-1.5 

2.4 

2.8 

2.4 

2.2 

2.6 

1.6 

0.6 

2.2 

1.6 

1.0 

5 

2.0 

-1.0 

2.0 

1.0 

2.4 

1.8 

1.0 

1.4 

2.4 

2.4 

2.4 

1.6 

6 

2.8 

1.2 

-1.5 

0.8 

1.0 

1.6 

0.8 

1.4 

2.8 

2.8 

2.2 

1.2 

7 

2.8 

-2.0 

■1.5 

1.0 

1.2 

1.0 

1.0 

1.2 

2.8 

2.5 

2.0 

1.6 

8 

2.2 

0.5 

0.5 

1.5 

1.0 

2.2 

1.4 

1.0 

2.8 

1.6 

2.2 

1.0 

9 

1.0 

-2.5 

0.5 

1.4 

1.8 

1.0 

2.0 

1.0 

2.6 

1.8 

1.0 

■2.0 

10 

1.9 

0.5 

-1,0 

0.2 

1.0 

1.2 

2.4 

2.2 

2.4 

2.2 

1.6 

0.8 

11 

2.4 

1.0 

0.5 

-1.5 

0.5 

1.4 

1.8 

1.8 

2.2 

2.2 

1.8 

2.0 

12 

1.9 

1.2 

1.0 

1.4 

1.0 

2.2 

2.2 

2.0 

2.0 

2.6 

1.8 

0.8 

13 

1.5 

1.8 

1.0 

1.4 

1.8 

2.6 

2.0 

1.4 

2.0 

2.2 

2.4 

-1.0 

14 

1.8 

1.8 

1.0 

1.8 

2.0 

2.8 

2.0 

1.8 

2.2 

2.2 

2.6 

1.6 

15 

1.4 

1.8 

1.8 

1.6 

1.8 

3.0 

2.0 

1.0 

1.0 

2.6 

3.0 

2.0 

18 

0.9 

1.8 

1.6 

1.4 

1.8 

0.5 

2.0 

1.0 

1.4 

3.2 

0.2 

•2.0 

17 

1.0 

0.9 

2.0 

2.0 

2.8 

1.4 

1.2 

1.4 

1.6 

2.8 

0.6 

1.2 

18 

1.8 

0.5 

2.2 

1.6 

3.2 

1.8 

1.0 

1.2 

1.8 

1.0 

2.2 

-1.2 

19 

2.0 

1.0 

2.0 

1.6 

3.0 

1.0 

1.4 

1.6 

2.4 

-2.0 

1.8 

1.4 

20 

1.9 

2.5 

2.4 

0.5 

3.0 

1.0 

1.8 

1.4 

2.4 

•2.0 

1.8 

-2.0 

21 

-1.0 

2.2 

1.8 

0.8 

2.0 

1.0 

0.8 

1.6 

2.6 

1.0 

1.6 

1.0 

22 

-1.5 

•1.0 

0.8 

1.4 

1.4 

1.0 

1.6 

2.4 

2.2 

2.0 

2.2 

-2.0 

23 

1.9 

F  -2.0 

0.5 

1.6 

1.6 

1.4 

2.2 

3.0 

1.2 

2.2 

-1.0 

•2.5 

24 

2.4 

-0.2 

1.0 

1.4 

1.0 

1.6 

1.8 

2.6 

1.5 

2.2 

1.0 

-2.5 

25 

1.8 

0.5 

1.5 

1.6 

1.8 

2.2 

2.0 

2.0 

1.0 

1.8 

2.2 

-1.0 

26 

1.8 

1.2 

1.5 

1.0 

2.0 

2.8 

2.6 

2.4 

1.0 

1.8 

1.6 

-1.0 

27 

1.4 

1.0 

1.8 

1.0 

2.0 

3.4 

2.4 

2.4 

1.6 

1.8 

1.8 

1.0 

28 

1.2 

1.2 

1.8 

1.2 

1.5 

4,0 

2.0 

1.6 

1.8 

1.8 

2.0 

1.2 

29 

1.4 

2.2 

1.6 

1.2 

4.0 

2.0 

1.6 

1.8 

2.0 

■1.0 

2.0 

30 

1.2 

2.0 

1.4 

2.2 

3.2 

2.0 

1.0 

2.0 

2.2 

0.8 

1.8 

31 

THE 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS 

i  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.4 

0.6 

1.2 

1.3 

1.8 

2.0 

1.8 

1.8 

1.9 

1.8 

1.6 

0.4 

MAX 

2.8 

2.5 

2.4 

2.8 

3.2 

4.0 

2.8 

3.4 

2.8 

3.2 

3.0 

2.6 

MIN 

-1.5 

-2.5 

-1.5 

-1.5 

0.5 

0.5 

0.8 

1.0 

0.6 

-2.0 

-1.0 

-2.5 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NimER  OF  DATS  FOR  THE  YEAR  WAS  385 

F»NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.5. 

HIGHEST  STAGE  WAS  4.40  AT  4:00  P.M.  ON  JUL  28  AND  LATER  DATE($). 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  2.5  ON  FEB  9  AND  LATER  OATE(S). 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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BAYOU  LAFOURCHE  AT  GOLDEN  MEADOW  FLOODGATE  (NORTH)  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-20-33,  LONG.  90-H-U.  APPROXIMATELY  TWO  MILES  SOUTH  OF  GOLDEN  MEADOW  LA.  ON  THE 
UPSTREAM  SIDE  OF  FLOODGATE.  (STA.  822S007.  ) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JUNE  13,  1986  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  2.57  FEET  ON  NOV.  25,  1986.  LOWEST,  MINUS  i.08  FEET  ON  JAN.  28,  1988. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JIM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.50 

0.21 

-0.04 

0.95 

1.13 

1.41 

2.00 

1.00 

0.99 

0.67 

0.00 

2 

0.36 

0.44 

0.42 

0.37 

0.54 

1.13 

1.33 

1.39 

0.84 

1.12 

0.85 

0.43 

3 

0.29 

0.52 

0.42 

0.38 

0.79 

1.03 

1.19 

1.00 

0.83 

0.90 

0.58 

0.24 

4 

0.03 

0.32 

0.82 

0.77 

1.12 

0.96 

1.05 

0.86 

1.12 

0.93 

0.83 

0.34 

5 

0.29 

0.52 

1.01 

0.42 

1.13 

1.05 

0.83 

0.64 

1.50 

1.11 

0.99 

O.U 

6 

0.77 

■0.01 

0.48 

0.84 

0.88 

0.64 

0.46 

1.62 

1.30 

1.17 

0.54 

7 

0.79 

0.45 

-0.32 

0.46 

0.60 

0.85 

0.70 

0.70 

1.61 

1.28 

1.17 

8 

0.34 

-0.12 

0.35 

0.44 

1.13 

0.74 

0.79 

1.54 

1.26 

i.a 

9 

-0.22 

-0.22 

0.49 

0.68 

0.77 

0.90 

0.94 

1.50 

1.17 

0.80 

TO 

0.02 

0.06 

0.07 

0.17 

0.87 

1.19 

1.04 

1.43 

1.44 

0.51 

11 

0.13 

0.02 

-0.31 

0.11 

0.83 

1.24 

1.04 

1.44 

1.26 

0.55 

0.18 

12 

-0.08 

-0.01 

-0.04 

0.08 

0.95 

1.13 

1.15 

1.40 

1.36 

0.65 

0.54 

13 

0.21 

0.05 

0.24 

0.51 

1.11 

1.09 

1.21 

1.46 

1.20 

0.84 

0.04 

14 

0.45 

0.10 

0.18 

0.58 

1.21 

0.95 

1.20 

1.37 

1.14 

1.25 

0.16 

15 

0.44 

0.43 

0.32 

0.74 

1.31 

0.94 

1.15 

0.99 

1.42 

1.47 

0.41 

16 

0.50 

0.39 

0.84 

1.06 

0.84 

1.05 

0.64 

1.51 

0.57 

0.00 

17 

0.26 

0.66 

0.54 

1.12 

0.95 

0.79 

0.99 

0.75 

1.58 

0.67 

0.34 

18 

0.21 

0.75 

0.73 

1.33 

0.89 

0.82 

0.81 

1.03 

1.34 

0.70 

0.46 

19 

0.30 

0.46 

0.71 

1.39 

0.89 

0.75 

0.58 

1.27 

0.63 

0.78 

20 

0.71 

0.66 

0.49 

1.08 

0.82 

0.67 

0.82 

1.26 

0.39 

0.51 

21 

1.00 

0.67 

0.44 

0.96 

0.80 

0.67 

1.09 

1.37 

0.57 

0.49 

22 

0.00 

0.60 

0.66 

0.86 

0.72 

0.73 

1.48 

1.27 

0.64 

0.70 

-0.62 

23 

-0.60 

0.72 

0.69 

0.75 

0.87 

0.90 

1.59 

1.12 

0.69 

-0.03 

24 

-0.49 

0.63 

0.59 

0.57 

0.98 

1.05 

1.41 

0.76 

0.63 

0.05 

25 

-0.46 

0.71 

0.50 

0.64 

1.09 

1.17 

1.33 

0.97 

0.34 

0.42 

26 

-0.24 

0.72 

0.42 

0.74 

1.30 

1.42 

1.29 

1.23 

0.41 

0.44 

-0.49 

27 

0.21 

0.66 

0.35 

0.35 

1.60 

1.41 

1.22 

1.06 

0.36 

0.65 

-0.21 

28 

0.31 

0.69 

0.36 

0.02 

1.76 

1.29 

1.15 

0.95 

0.56 

0.80 

-0.16 

29 

0,78 

0.53 

0.46 

1.63 

1.24 

1.08 

1.11 

0.57 

0.27 

30 

0.66 

0.64 

0.77 

1.58 

1.20 

1.10 

1.17 

0.74 

0.55 

1  •  3 ' 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.42 

0.20 

0.42 

0.41 

0.72 

1.07 

1.02 

1.09 

1.19 

0.96 

0.72 

0.20 

MAX 

0.79 

1.00 

1.01 

0.77 

1.39 

1.76 

1.42 

2.00 

1.62 

1.58 

1.47 

0.90 

MIN 

0.03 

-0.60 

-0.32 

-0.31 

0.02 

0.72 

0.64 

0.46 

0.64 

0.34 

-0.03 

-0.6c 

DAYS 

6 

26 

31 

30 

31 

50 

31 

31 

30 

31 

29 

20 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  326 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0.74. 

HIGHEST  STAGE  WAS  2.00  AT  8:00  A.M.  ON  AUG  1. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  MINUS  1.03  ON  DEC  25. 
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DAILY  STAGE  FOK  19S9 


BAYOU  LAFOURCHE  AT  GOLDEN  NEADOU  FLOODGATE  (SOUTH)  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29'20'30,  LONG.  90'14-W.  ARRROXIHATELY  TM)  NILES  SOUTH  OF  GOLDEN  NEAOOW  LA.  ON  THE 
DOWNSTREAM  SIDE  OF  FLOODGATE.  (STA.  8226007.  ) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JUNE  13,  1986  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  2.87  FEET  ON  OCT.  9,  1986.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  MltAK  1.01  FEET  ON 
DEC.  25,  1989. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.  ) 


DAY 

JAN 

FEB 

NAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

1 

0.36 

0.62 

0.16 

0.03 

0.86 

1.16 

1.37 

2.36 

0.98 

1.06 

0.72 

2 

0.26 

0.52 

0.30 

0.46 

0.47 

1.18 

1.29 

1.75 

0.83 

1.20 

0.94 

3 

0.19 

0.64 

0.32 

0,47 

0.73 

1.08 

1.16 

1.35 

0.82 

0.96 

0.64 

4 

-0.10 

0.38 

0.69 

0.87 

1.06 

1.01 

1.02 

1.18 

1.09 

1.00 

0.91 

5 

0.19 

0.66 

0.90 

0.49 

1.08 

1.06 

0.82 

0.98 

1.46 

1.16 

1.08 

6 

0.7V 

0.86 

-0.10 

0.57 

0.78 

0.90 

0.62 

0.80 

1.60 

1.35 

1.23 

7 

0.77 

0.59 

-0.38 

0.54 

0.54 

0.88 

0.78 

1.05 

1.60 

1.34 

1.23 

8 

0.92 

0.49 

-0.18 

0.41 

0.37 

1.16 

0.81 

1.14 

1.54 

1.31 

1.47 

9 

0.85 

-0.12 

-0.21 

0.56 

0.61 

0.78 

0.96 

1.29 

1.46 

1.24 

0.86 

10 

0.94 

0.09 

0.06 

0.15 

0.12 

0.87 

1.26 

0.96 

1.40 

1.50 

0.53 

11 

1.03 

0.19 

0.02 

-0.22 

0.04 

0.82 

1.31 

0.99 

1.41 

1.32 

0.61 

12 

0.95 

0.00 

0.00 

0.07 

0.03 

0.95 

1.17 

1.11 

1.37 

1.41 

0.73 

13 

0.62 

0.33 

0.02 

0.35 

0.45 

1.10 

1.14 

1.19 

1.42 

1.23 

0.92 

14 

0.36 

0.51 

0.06 

0.30 

0.54 

1.22 

1.04 

1.25 

1.33 

1.18 

1.32 

15 

0.17 

0.56 

0.40 

0.43 

0.69 

1.32 

1.02 

1.11 

0.95 

1.46 

1.54 

16 

0.01 

0.44 

0.47 

0.78 

1.06 

0.90 

1.02 

0.60 

1.57 

0.66 

17 

-0.17 

0.14 

0.60 

0.62 

1.07 

0.95 

0.87 

0.96 

0.72 

1.63 

0.74 

18 

0.18 

0.06 

0.68 

0.82 

1.37 

0.89 

0.89 

0.78 

1.00 

1.39 

0.77 

19 

0.37 

0.15 

0.40 

0.78 

1.42 

0.88 

0.82 

0.54 

1.24 

0.70 

0.85 

20 

0.58 

0.58 

0.55 

1.12 

0.82 

0.73 

0.79 

1.23 

O.U 

0.57 

21 

0.89 

0.59 

0.40 

1.00 

0.79 

0.73 

1.06 

1.43 

0.67 

0.56 

22 

-0.09 

0.50 

0.62 

0.87 

0.71 

0.81 

1.46 

1.33 

0.64 

23 

-0.75 

0.57 

0.64 

0.76 

0.86 

0.95 

1.57 

1.19 

0.68 

0.10 

24 

-0.62 

0.56 

0.54 

0.58 

0.96 

1.12 

1.36 

0.82 

0.63 

0.08 

25 

-0.59 

0.65 

0.45 

0.62 

1.08 

1.25 

1.29 

1.05 

0.34 

0.47 

26 

•0.33 

0.64 

0.32 

0.75 

1.28 

1.52 

1.26 

1.33 

0.40 

0.48 

27 

0.17 

0.60 

0.28 

0.41 

1.59 

1.75 

1.19 

1.15 

0.37 

0.78 

28 

0.26 

0.63 

0.32 

0.05 

1.76 

1.63 

1.11 

1.03 

0.57 

0.86 

29 

0.70 

0.49 

0.48 

1.62 

1.58 

1.03 

1.17 

0.59 

0.32 

30 

0.63 

0.58 

0.82 

1.55 

1.53 

1.06 

1.22 

0.77 

31 

0.23  ■ 

1.12  ■ 

1.71 

1.04  ■ 

0.80  ■ 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

0.46 

0.23 

0.36 

0.45 

0.70 

1.08 

1.11 

1.16 

1.19 

1.00 

0.79 

MAX 

1.03 

0.89 

0.90 

0.87 

1.42 

1.76 

1.75 

2.36 

1.60 

1.63 

1.54 

MIN 

-0.17 

-0.75 

-0.38 

-0.22 

0.03 

0.71 

0.62 

0.54 

0.60 

0.34 

0.08 

DAYS 

19 

27 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

28 

0 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  319 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0.79. 

HIGHEST  STAGE  WAS  2.66  AT  NOON  ON  AUG  1. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  MINUS  1.01  ON  DEC  25. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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BAYOU  BLUE  NEAR  CATFISH  LAKE  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-23-31,  LONG.  90-20-49.  APPROXINATELY  1.5  NILES  NORTIWEST  OF  CATFISH  LAKE. 

(STA.  8230107.) 

GAGE.  AUTQNATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORHATION.  PRIOR  TO  1976  GAGE  REPORTED  AS  (STA.  8230007.). 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  17.  1975  TO  DATE. 

EXTREICS.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  3.75  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE  BABE)  ON  SEP.  6,  1977. 
LOWEST.  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  0.59  FOOT  ON  DEC.  25,  1983. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1965  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.33 

1.47 

0.72 

1.02 

1.33 

1.59 

2.10 

2.44 

1.86 

1.88 

1.39 

1.02 

2 

1.20 

1.48 

0.89 

1.27 

1.29 

1.70 

2.13 

2.32 

1.77 

1.98 

1.59 

1.08 

3 

1.20 

1.53 

1.14 

1.36 

1.56 

1.75 

2.07 

1.94 

1.63 

1.80 

1.16  F 

0.98 

4 

1.00 

1.24 

1.45 

1.77 

1.80 

1.70 

2.04 

1.75 

1.74 

1.73 

1.49 

5 

1.09 

1.30 

1.90 

1.54 

1.92 

1.77 

1.73 

1.58 

2.02 

1.81 

1.62 

1.06 

6 

1.62 

1.39 

1.33 

1.20 

1.66 

1.70 

1.65 

1.37 

2.20 

1.95 

1.74 

1.12 

7 

1.60 

1.03 

0.87 

1.42 

1.37 

1.67 

1.52 

1.51 

2.23 

2.02 

1.76 

1.10 

8 

1.75 

0.98 

0.65 

1.27 

1.27 

2.12 

1.42 

1.47 

2.22 

1.86 

1.98 

1.40 

9 

1.40 

0.22 

0.35 

1.35 

1.67 

2.04 

1.55 

1.49 

2.17 

1.60 

1.67 

0.60 

10 

1.40 

0.61 

0.63 

0.86 

1.37 

1.65 

1.73 

1.60 

2.05 

1.77 

1.36 

0.79 

11 

1.62 

0.82 

0.72 

0.00 

0.81 

1.68 

1.82 

1.63 

2.06 

1.83 

1.45 

1.05 

12 

1.65 

0.78 

0.74 

0.59 

0.80 

1.70 

1.81 

1.67 

1.97 

1.92 

1.46 

1.31 

13 

1.46 

1.05 

0.78 

0.90 

1.17 

1.87 

1.76 

1.60 

2.00 

1,77 

1.54 

0.91 

14 

1.00 

1.27 

0.97 

0.94 

1.30 

1.90 

1.71 

1.65 

2.05 

1.60 

1.85 

0.99 

15 

1.15 

1.27 

1.31 

1.15 

1.42 

2.20 

1.62 

1.74 

1.78 

1.94 

2.11 

1.10 

16 

1.09 

1.27 

1.34 

1.14 

1.48 

1.71 

1.62 

1.73 

1.51 

2.23 

1.62 

0.25 

17 

F  1.02 

1.13 

i.a 

1.25 

1.66 

1.52 

1.53 

1.71 

1.45 

2.37 

1.32 

0.61 

18 

1.06 

1.07 

1.50 

1.38 

1.77 

1.45 

1.45 

1.60 

1.67 

2.10 

1.24 

0.59 

19 

1.16 

1.12 

1.38 

1.47 

1.88 

1.51 

1.50 

1.47 

1.89 

1.37 

1.23 

1.05 

20 

1.38 

1.47 

1.47 

1.14 

1.86 

1.53 

1.48 

1.63 

1.89  F 

0.64 

1.08 

0.54 

21 

0.58 

1.88 

1.57 

1.07 

1.75 

1.50 

1.37 

1.80 

1.92 

1.33 

1.11 

0.58 

22 

1.29 

1.04 

1.20 

1.28 

1.63 

1.43 

1.56 

2.03 

1.92 

1.33 

1.31 

0.19 

23 

1.35 

1.36 

1.37 

1.64 

1.52 

1.57 

2.30 

1.75 

1.35 

0.95 

24 

1.39 

F  0.09 

1.26 

1.37 

1.55 

1.61 

1.60 

2.17 

1.12 

1.28 

0.65  F 

0.05 

25 

1.20 

0.28 

1.27 

1.34 

1.60 

1.77 

1.64 

2.04 

1.25 

1.05 

1.08 

0.10 

26 

1.38 

0.55 

1.25 

1.33 

1.67 

1.93 

1.80 

1.94 

1.68 

1.15 

1.22 

0.35 

27 

1.14 

0.90 

1.25 

1.29 

1.47 

2.22 

1.87 

1.87 

1.72 

1.14 

1.40 

0.53 

28 

1.03 

1.15 

1.24 

1.35 

1.13 

2.49 

1.83 

1.82 

1.58 

1.30 

1.56 

0.65 

29 

1.30 

1.40 

1.41 

1.16 

2.37 

1.78 

1.73 

1.54 

1.35 

0.68 

0.90 

30 

1.20 

1.68 

1.33 

1.39 

2.25 

1.79 

1.77 

1.75 

1.54  F 

0.48 

1.15 

1.60  ■ 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

1.27 

1.05 

1.18 

1.21 

1.48 

1.79 

1.71 

1.78 

1.81 

1.63 

1.37 

0.81 

MAX 

1.75 

1.88 

1.90 

1.77 

1.92 

2.49 

2.13 

2.44 

2.23 

2.37 

2.11 

1.55 

MIN 

0.58 

0.09 

0.35 

0.00 

0.80 

1.43 

1.37 

1.37 

1.12 

0.64 

0.48 

0.05 

DAYS 

31 

27 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

29 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  362 

F^T  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.43. 

HIGHEST  STAGE  WAS  2.87  AT  4:00  P.M.  ON  AUG  1. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  MINUS  0.30  ON  DEC  25. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 


BAYOU  LAFOURCHE  AT  LEEVILLE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-14-52,  LONG.  90-12- J2.  ON  WHARF,  NORTHEAST  OF  HIGHWAY  1  BRIDGE.  (STA.  8235007.) 
GAC^.  AUTOHATIC  RECORDER  AND  STAFF 

GENERAL  INFORMATION.  ADD  0.4  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1956. 

RECORDS  AVAILABLE.  NOV.  4,  1955  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.62  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  28,  1985.  LOWEST,  MINUS  1.44  FEET  ON 
FEB.  27,  1965. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1965  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.05 

1.03 

0.70 

0.60 

1.78 

2.07 

2.27 

2.84 

1.86 

1.72 

1.16 

0.95 

2 

0.71 

0.85 

1.27 

0.91 

1.44 

2.14 

2.23 

2.20 

1.70 

1.77 

1.45 

0.95 

3 

0.70 

0.80 

1.02 

0.93 

1.65 

2.05 

2.05 

1.84 

1.50 

1.52 

1.08 

0.75 

4 

0.24 

0.50 

1.19 

1.45 

2.10  F 

1.99 

1.80 

1.75 

1.84 

1.57 

1.46 

1.00 

5 

0.50 

1.00 

1.53 

1.07 

2.20 

2.02 

1.65 

1.56 

2.25 

1.85 

1.65 

1.05 

6 

1.05 

1.14 

0.45 

1.42 

1.77 

1.76  F 

1.25 

1.40 

2.35 

2.05 

1.90 

1.30 

7 

1.02 

1.00 

0.43 

1.49 

1.50 

1.76 

1.55 

1.66 

2.40 

2.18 

1.86 

1.26 

8 

1.23 

1.00 

0.63 

1.40 

1.37 

2.09 

1.61 

1.68 

2.38 

2.12 

2.23 

1.07 

9 

0.98 

0.40 

0.52 

1.39 

1.60 

1.50 

1.70 

1.82 

2.33 

1.93 

1.35 

0.17 

10 

1.45 

0.90 

0.94 

0.87 

1.15 

1.69 

1.96 

1.99 

2.42 

2.40 

1.20 

0.24 

11 

1.55 

1.05 

0.90 

0.50 

0.92 

1.60 

2.06 

1.98 

2.43 

2.13 

0.94 

0.50 

12 

1.67 

0.80 

0.80 

0.80 

0.87  F 

1.76 

2.00 

2.10 

2.43 

2.19 

1.00 

0.84 

13 

1.37 

1.03 

0.84 

1.00 

1.37 

1.96 

2.02 

2.21 

2.43 

1.85 

1.17 

0.56 

14 

1.20 

0.83 

0.80 

0.92 

1.44 

2.07 

1.89 

2.25 

2.30 

1.63 

1.62 

0.65 

15 

0.94 

0.68 

0.97 

1.17 

1.52 

2.13 

1.95 

2.14 

1.90 

1.93 

1.89 

C.94 

16 

0,34 

0.55 

0.90 

1.10 

1.64 

1.91 

1.82 

2.03 

1.44 

2.05 

1.09 

0.49 

17 

0.40 

0.51 

0.96 

1.34  F 

1.80  F 

1.76 

1.75 

1.94 

1.23 

2.19 

1.17 

0.90 

18 

0.50 

0.66 

1.06 

1.55 

2.11 

1.75 

1.76 

1.70 

1.58 

2.05 

1.22 

1.04 

19 

0.64 

0.78 

0.87 

1.61 

2.37  F 

1.77 

1.67 

1.42 

1.90 

1.62 

1.40 

1.38 

20 

0.90 

1.30 

1.17 

1.45 

1.95 

1.70 

1.56 

1.60 

1.95 

1.31 

1.21 

0.78 

21 

0.57 

1.58 

1.33 

1.42 

1.93 

1.66 

1.53 

1.85 

2.14 

1.55 

1.20 

0.62 

22 

1.15 

0.75 

1.25 

1.67 

1.74 

1.52 

1.55 

2.34 

2.17 

1.52 

1.38 

F 

-0.03 

23 

1.00 

0.22 

1.52 

1.66 

1.66 

1.68 

1.67 

2.52 

2.02 

1.57 

0.45 

F 

-0.03 

24 

1.07 

0.28 

1.37 

1.54 

1.49 

1.77  F 

1.84 

2.33 

1.67 

1.40 

0.67 

F 

-0.03 

25 

0.99 

0.45 

1.50 

1.46 

1.50  F 

1.75 

1.87 

2.33 

2.03 

1.16 

1.00 

F 

-0.05 

26 

1.28 

0.70 

1.49 

1.32 

1.58 

2.07 

2.24 

2.32 

2.28 

1 

0.97 

-0.10 

27 

1.05 

1.18 

1.37 

1.29 

1.26 

2.40 

2.33 

2.25 

2.02 

'  .a* 

1.07 

0.15 

28 

1.14 

1.17 

1.35 

1.29 

0.92 

2.61 

2.27 

2.14 

1.69 

4 

1.17 

0.26 

29 

F  1.33  • 

1.43 

1.27  F 

1.27 

2.45 

2.27 

2.08 

1.84 

1.13 

0.54 

0.67 

30 

1.40  - 

1.35 

1.42 

1.58 

2.46 

2.20 

2.05 

1.89 

1.25 

0.50 

1.00 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

0.98 

0.83 

1.06 

1.24 

1.59 

1.93 

1.89 

2.01 

2.01 

1.69 

1.23 

0.67 

MAX 

1.67 

1.58 

1.53 

1.67 

2.37 

2.61 

2.33 

2.84 

2.43 

2.40 

2.23 

1.50 

MIN 

0.24 

0.22 

0.43 

0.50 

0.87 

1.50 

1.25 

1.40 

1.23 

1.04 

0.45 

-0.10 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
F>NOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.43. 
highest  STAGE  WAS  3.06  AT  11:30  A.M.  ON  AUG  1. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  MINUS  0.10  ON  DEC  26  A«K>  LATER  DATE(S). 


BAIIY  STAGE  FOR  1989 
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BAYOU  CHEVREUIL  NEAR  CHEGBY,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-54-42,  LONG.  90-43-48.  ON  PILING  IN  BORROW  PIT,  300  FEET  NORTH  OF  '  .HWAY  20 
BRIDGE,  5.5  NILES  NORTHEAST  OF  CHEGBY,  LA.  (STA.  8252507.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

general  INFORMATION.  DISREGARD  GAGE  ZERO  REPORTED  PRIOR  TO  1969,  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  0.60  FOOT 
NGVD  FROM  1951  TO  1975.  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  0.60  FEET,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  11,  1951  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.35  FEET  ON  APR.  14  AND  LATER  DATES  IN  1980.  LOWEST,  MINUS  1.00  FOOT  ON 
JAN.  14,  1956.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1961  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.54 

1.45 

1.00 

1.65 

1.83 

1.77 

2.48 

2.43 

1.78 

1.76 

1.35 

1.93 

2 

1.48 

1.54 

1.17 

1.55 

1.63 

2.00 

2.45 

2.49 

1.70 

1.70 

1.38 

1.77 

3 

1.40 

1.60 

1.20 

1.72 

1.40 

2.12 

2.40 

2.50 

1.60 

1.70 

1.29 

1.69 

4 

1.31 

1.40 

1.42 

1.75 

1.54 

2.10 

2.43 

2.48 

1.55 

1.63 

1.09 

1.48 

5 

1.18 

1.14 

1.70 

1.85 

1.78 

2.09 

2.43 

2.43 

1.74 

1.56 

1.20 

1.31 

6 

1.30 

1.04 

1.33 

1.62 

1.76 

2.35 

2.40 

2.35 

1.87 

1.61 

1.33 

1.29 

7 

1.43 

0.89 

1.05 

1.37 

1.65 

2.35 

2.38 

2.23 

1.97 

1.69 

1.74 

2.09 

8 

1.63 

0.65 

0.74 

1.21 

1.53 

2.32 

2.37 

2.14 

2.00 

1.62 

2.49 

2.42 

9 

1.56 

0.59 

0.49 

1.33 

1.49 

2.41 

2.35 

2.02 

1.98 

1.60 

2.66 

2.43 

10 

1.47 

0.33 

0.34 

1.42 

1.47 

2.38 

2.27 

1.88 

1.98 

1.59 

2.66 

2.38 

11 

1.45 

0.45 

0.43 

1.19 

1.35 

2.37 

2.26 

1.84 

1.94 

1.62 

2,34 

12 

1.60 

0.68 

0.55 

1.03 

1.21 

2.34 

2.24 

1.87 

1.95 

1.70 

2.38 

13 

1.61 

0.91 

0.65 

1.13 

1.24 

2.27 

2.15 

1.88 

1.99 

1.83  F 

2.42 

2.35 

14 

1.46 

1.18 

0.76 

1.25 

1.67 

2.24 

2.25 

1.87 

2.02 

1.87 

2.45 

2.27 

15 

1.55 

1.43 

1.08 

1.25 

1.73 

2.38 

2.21 

1.84 

1.95 

1.90 

2.50 

2.18 

16 

1.38 

1.45 

1.35 

1.24 

1.66 

2.36 

2.19 

1.80 

1.78 

1.96 

2.59 

2.12 

17 

1.18 

1.37 

1.46 

1.38 

1.78 

2.32 

2.09 

1.76 

1.65 

1.99 

2.54 

2.00 

18 

1.12 

1.16 

1.59 

1.50 

1.90 

2.26 

2.10 

1.84 

1.57 

2.06 

2.51 

1.92 

19 

1.28 

0.97 

1.55 

1.54 

2.22 

2.19 

2.04 

1.75 

1.59 

1.75 

2.40 

1.86 

20 

1.89 

1.08 

1.57 

1.38 

2.19 

2.17 

1.96 

1.64 

1.64 

1.35 

2.33 

1.85 

21 

1.94 

1.27 

1.63 

1.17 

2.17 

2.12 

1.88 

1.67 

1.65 

1.01 

2.21 

1.67 

22 

1.73 

1.05 

1.63 

1.10 

2.25 

2.24 

1.85 

1.70 

1.64 

1.03 

2.12 

1.52 

23 

1.53 

0.68 

1.57 

1.25 

2.20 

2.35 

2.00 

1.86 

1.51 

1.14 

2.23 

24 

1.53 

0.34 

1.35 

1.38 

2.13 

2.36 

2.25 

1.91 

1.46 

1.22 

2.17 

25 

1.53 

0.17 

1.36 

1.48 

2.03 

2.33 

2.25 

1.86 

1.25 

1.23 

2.05 

0.87 

26 

1.48 

0.14 

1.52 

1.50 

2.00 

2.29 

2.2V 

1.85 

1.03 

1.18 

2.00 

0.76 

27 

1.50 

0.37 

1.62 

1.47 

1.98 

2.30 

2.29 

1.80 

1.20 

1.24 

1.98 

0.78 

28 

1.38 

0.65 

1.78 

1.57 

1.85 

2.33 

2.30 

1.74 

1.37 

1.26 

2.00 

0.84 

29 

1.46  - 

1.86 

1.64 

1.65 

2.49 

2.30 

1.86 

1.64 

1.37 

2.18 

0.90 

30 

1.55  - 

1.90 

1.75 

1.61 

2.51 

2.24 

1.83 

1.78 

1.43 

2.11 

1.21 

31 

1.66 

2.22 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

;  TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.48 

0.93 

1.27 

1.42 

1.76 

2.27 

2.24 

1.97 

1.69 

1.55 

2,07 

1.74 

MAX 

1.94 

1.60 

1.90 

1.85 

2.25 

2.51 

2.48 

2.50 

2.02 

2.06 

2.66 

2.43 

MIN 

1.12 

0.14 

0.34 

1.03 

1.21 

1.77 

1.85 

1.64 

1.03 

1.01 

1.09 

0.76 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

28 

29 

THE  TOTAL 

.  NUMBER 

OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

361 

F-NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.70. 

HIGHEST  STAGE  WAS  2.66  AT  4:00  A.M.  ON  NOV  9  AND  LATER  OATE(S). 
LOWEST  STAGE  WAS  0.00  ON  FEB  25. 
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BAYOU  OES  ALLEHANDS  AT  DES  ALLEMANOS,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-49-26,  LONG.  90-28-36.  ON  HIGHWAY  631  BRIDGE.  (STA.  8270007.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 


RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  18,  1950  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST 

,  3.92 

FEET  (CAUSED 

BY  HURRICANE)  ON 

OCT.  29, 

1985.  i 

LOWEST,  MINUS  0.30 

FOOT  FROM 

JAM.  13  TO  15, 

1956. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 

DAY 

JAN  FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.09  1.09 

1.11 

1.38 

1.28 

1.87 

1.30  1.18 

0.91 

0.49 

2 

1.12 

1.10 

1.05 

1.42 

2.03 

1.26  1.23 

1.00 

0.43 

3 

1.20 

1.29 

0.88 

1.92 

1.14  1.25 

0.80 

0.41 

4 

0.97 

1.37 

1.11 

1.76 

1.18  1.18 

0.64 

0.20 

5 

F  0.77  0.77 

1.44 

1.28 

F 

1.60 

1.58 

1.11 

0.74 

6 

0.93  0.70 

1.08 

1.31 

1.64  F 

1.09 

1.20 

0.88 

7 

1.03  0.54 

0.92 

1.15 

1.55 

1.22 

1.30 

8 

1.24  0.28  F 

0.24 

0.76 

1.05 

1.51 

1.48 

1.18 

1.68 

9 

1.12  0.13 

0.08 

0.87 

1.08 

1.68 

1.40  F 

0.88 

1.12 

1.84 

10 

1.01  0.00 

-0.08 

0.97 

1.10 

1.57 

1.47 

0.84 

1.16 

1.63 

11 

1.00 

0.05 

0.68 

0.89 

1.49 

1.54 

0.94 

1.18 

1.52 

12 

1.16 

0.17 

0.55 

0.78 

1.47 

1.48 

1.08 

1.31 

1.47 

13 

1.20 

0.29 

0.70 

0.79 

1.46 

1.32 

1.19 

1,43 

1.43  F 

0.62 

14 

0.97 

0.43 

0.82 

1.02 

1.49 

1.19 

1.22 

F  1.46 

1.53 

IS 

0.94  F  1.05 

0.83 

0.93 

1.18 

1.66 

1.05 

1.22 

1.60 

16 

0.90  1.08 

1.05 

0.86 

1.09 

1.59 

1.04 

1.23 

F 

1.18 

17 

0.68  0.96 

1.10 

0.95 

1.31 

1.45 

1.23 

F 

1.13 

18 

0.70  0.77 

1.25 

1.10 

1.50 

1.40 

1.19 

1.10 

19 

0.85  0.62 

1.15 

1.05 

1.70 

1.33 

1.10 

1.07 

20 

1.10  0.68 

1.17 

1.00 

1.69 

1.40  F 

0.95 

1.10  F 

1.21 

0.98 

21 

1.00  1.04 

1.22 

0.74 

1.60 

1.38 

0.96 

1.22 

1.18  0.49 

0.88 

22 

0.80  0.78 

1.19 

0.67 

1.62 

1.43 

1.11 

1.30 

1.13  0.58 

0.90 

23 

0.80  F  0.48 

1.00 

0.80 

1.53 

1.55 

1.25 

1.49 

1,02  0.67 

24 

0.92 

0.80 

0.95 

1.43 

1.60 

1.31 

1,50 

0.90  0.78 

25 

0.91 

0.90 

1.04 

1.39 

1.56 

1.40 

1.37 

0.70  0.75 

26 

0.93 

1.08 

1.05 

1.44 

1.62 

1.52 

1.35 

0.62  0.74 

27 

0.96 

1.14 

1.18 

1.45 

F  1.95 

1.51 

1.30 

0.80  0.82 

28 

0.83 

1.34 

1.07 

1.19 

1.47 

1.25 

0.97  0.85 

29 

1.02  . 

1.48 

1.27 

0.98 

1.42 

1.25 

1.02  0.98  F 

1.09 

30 

1.10  . 

1.52 

1.34 

1.05 

1.42 

1.28 

1.24  1.03 

0.80 

31 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.96  0.75 

0.87 

0.99 

1.23 

1.51 

1.36 

1.31 

1.04  1.04 

1.17 

0.43 

MAX 

1.24  1.20 

1.52 

1.44 

1.70 

1.95 

1.64 

2.03 

1.30  1.46 

1.84 

0.62 

MIN 

0.68  0.00 

-0.08 

0.55 

0.78 

1.28 

0.95 

0.84 

0.62  0.49 

0.64 

0.20 

DAYS 

28  19 

24 

30 

31 

22 

24 

29 

15  25 

24 

5 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  276 

F=IWT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.11. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  2.03  AT  8:00  A.M.  ON  AUG  2. 
LOWEST  STAGE  WAS  )»T  DETERMINED. 


OAILr  STAGE  FC*  1989 
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BAYOU  BARATARIA  AT  BARAIARIA.  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-4A-29,  LONG.  90-07-56.  ON  TOUCMAROS  MARINE  WHARF  AT  JUNCTION  WITH  BAYOU  VILLARS. 
(STA.  8275007.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  ON  DEC.  3,  1981  CAGE  RESET  10  NGVD.  STAGES  FROM  JAN.  1  THRU  DEC.  3,  1^1 
WERE  CORRECTED  TO  NEW  DATUM. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  6  TO  SEP.  26,  1950,  AND  NOV.  2,  1951  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.25  FEET  <CAUSED  BY  HURRICANE)  OCI.  29,  1985.  LOWEST,  MINUS  0.58  FOOT  ON 
LCAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  9,  1965.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  {1965  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

M' 

JUN 

JUl 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

1 

1.15 

1.28 

0.68 

0.90 

1.37 

1.60 

2.01 

2.10 

1.49 

1.68 

1.00 

2 

1.03 

1.28 

0.96 

1.17 

0.98 

1.55 

1.95 

2.20 

1.45 

1.52 

0.30 

3 

1.07 

1.32 

0.95 

1.35 

0.98 

1.50 

1.92 

1.90 

1.30 

1.68 

6 

0.68 

0.95 

1.22 

1.60 

1.36 

1.50 

1.85 

1.66 

1.25 

1.45 

0.90 

5 

0.87 

0.85 

1.85 

1.65 

1.55 

1.60 

1.65 

1.60 

1.55 

1.30 

0.97 

6 

1.21 

0.90 

1.20 

0.98 

1.38 

1.55 

1.55 

1.15 

1.75 

1.65 

1.15 

f 

0.60 

7 

1.25 

F 

0.70 

0.95 

1.12 

1.55 

1.60 

1.02 

1.80 

1.50 

1.39 

I.M 

8 

1.36  F 

0.60 

F 

0.30 

0.80 

1.05 

1.90 

1.35 

o.ss 

1.80 

1.30 

2.10 

1.56 

9 

1.17 

0.87 

1.28 

1.75 

1.31 

0.92 

1.70 

1.10 

1.70 

0.80 

10 

1.02 

0.80 

1.28 

1.56 

1.55 

1.03 

1.65 

1.30 

1.49 

11 

1.19 

0.72 

1.55 

1.58 

1.10 

1.60 

1.30 

1.41 

0.83 

12 

1.29  F 

0.63 

F 

0.60 

0.71 

1.56 

1.67 

1.15 

1.55 

1.40 

1.39 

1.01 

13 

1.15 

0.65 

F 

0.70 

0.75 

0.93 

1.68 

1,30 

1.27 

1.63 

1.53 

1.61 

F 

0.70 

16 

0.82 

1.00 

0.75 

0.88 

1.60 

1.70 

1.23 

1.35 

1.65 

1.68 

1.61 

15 

1.00 

1.15 

1.10 

1.03 

1.22 

1.92 

1.09 

1.31 

1.55 

1.57 

1.80 

16 

0.90 

1.10 

1.15 

0.90 

1.16 

1.60 

1.09 

1.32 

1.25 

1.87 

1.50 

17 

0.70 

0.92 

.30 

1.10 

1.38 

1.38 

0.98 

1.29 

1.20 

1.96 

0.93 

18 

0.80 

0.80 

1.60 

1.18 

1.65 

1.33 

1.00 

1.27 

1.30 

1.75  F 

0.90 

19 

0.80 

0.70 

1.25 

1.20 

1.85 

1.33 

1.0? 

1.20 

1.30 

1.13  F 

0.91 

20 

1.10 

0.85 

1.35 

0.85 

1.80 

1.60 

0.99 

1.30 

1.55 

0.73 

0.88 

21 

F  0.70 

1.25 

1.60 

0.70 

1.60 

1.38 

0.98 

1.60 

1.40 

0.73 

0.88 

22 

0.80 

0.80 

1.05 

0.80 

1.55 

1.66 

1.22 

1.51 

1.68 

0.77 

1.01 

23 

0.93 

0.95 

0.98 

1.55 

1.50 

1.28 

1.70 

1.20 

0.85 

0.80 

26 

1.00 

0.72 

1.02 

1.50 

1.68 

1.25 

1.68 

0.80 

0.88 

0.73 

F 

0.05 

25 

0.90 

0.90 

1.10 

1.50 

1.33 

1.53 

0.75  F 

0.90 

0.79 

26 

1.02 

1.02 

1.10 

1.65 

1.50 

1.50 

0.93 

0.80 

0.99 

27 

0.95  F 

0.55 

1.10 

1.10 

1.55 

1.68 

1.67 

1.00 

0.90 

1.19 

28 

0.75 

0.79 

1.25 

1.23 

1.19 

F  1.90 

1.62 

1.38 

1.10 

1.00 

1.35 

29 

1.18  - 

1.65 

1.61 

1.00 

2.10 

1.65 

1.38 

1.15 

1.05 

0.75 

30 

1.13  - 

1.65 

1.32 

1.20 

2.12 

1.63 

1.60 

1.52 

1.25 

F 

0.60 

THE 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.00 

0.91 

1.10 

1.06 

1.32 

1.61 

1.39 

1.39 

1.38 

1.26 

1.15 

0.79 

MAX 

1.36 

1.32 

1.85 

1,60 

1.85 

2.12 

2.01 

2.20 

1.80 

1.96 

2.10 

1.36 

MIN 

0.68 

0.60 

0.30 

C.60 

0.71 

1.33 

0.98 

0.85 

0.75 

0.73 

0.30 

0.05 

DAYS 

31 

20 

27 

29 

31 

27 

31 

31 

30 

31 

28 

10 

the  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  326 

F=«)T  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.23. 

HIGHEST  STACE  WAS  2.50  AT  2:65  P.M.  ON  AUG  1. 

LOWEST  STAGE  {FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  WAS  0.05  ON  DEC  26. 
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8AY0U  SARATAR1A  AT  LAFITTE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-40-06,  LONG.  90-06-36.  ON  WHARF  NEAR  MARRERO  AND  FOURTH  STREETS. 

(STA.  8287507.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  OCT.  19,  1955  TO  DEC.  31,  1960,  AMD  MAT  1,  1963  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.05  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  29,  1985.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORDS)  MINUS  0.95  FOOT  ON  DEC.  23,1989 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  CAGE  2ER0  IS  AT  NCVD  (1965  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

1 

0.95 

1.12 

0.58 

0.76 

1.35 

1.52 

2.00 

2.33 

1.40 

1.25 

0.80 

0.60 

2 

0.90 

1.12 

0.77 

1.20 

0.98 

1.59 

1.95 

2.10 

1.25 

1.40 

1.10 

0.70 

3 

0.90 

1.17 

0.85 

1.30 

1.10 

1.48 

1.92 

1.73 

1.20 

1.29 

0.65 

0.40 

4 

0.60 

0.80 

1.17 

1.60 

1.56 

1.50 

1.81 

1.48 

1.30 

1.18 

0.89 

0.40 

5 

0.75 

0.73 

1.59 

1.35 

1.70 

1.64 

1.58 

1.22 

1.62 

1.21 

1.05 

0.65 

6 

1.11 

0.82 

1.03 

0.94 

1.33 

1.58 

1.50 

1.00 

1.80 

1.35 

1.20 

0.71 

7 

1.19 

0.52 

0.44 

0.90 

1.05 

1.50 

1.38 

1.00 

1.80 

1.35 

1.48 

0.97 

8 

1.30 

0.40 

0.23 

0.98 

1.01 

1.85 

1.30 

0.92 

1.75 

1.15 

1.90 

1.17 

9 

1.10 

-0.19 

0.00 

0.93 

1.30 

1.70 

1.36 

1.00 

1.65 

1.03 

1.55 

0.49 

10 

1.10 

0.01 

0.07 

0.72 

1.18 

1.41 

1.60 

1.14 

1.55 

,.27 

1.32 

0.50 

11 

1.30 

0.30 

0.10 

0.23 

0.72 

1.45 

1.61 

1.17 

1.50 

1.26 

1.31 

0.75 

12 

1.30 

0.35 

0.20 

0.49 

0.71 

1.57 

1.48 

1.23 

1.49 

1.39 

1.29 

0.89 

13 

1.02 

0.63 

0.37 

0.80 

0.98 

1.63 

1.35 

1.31 

1.52 

1.32 

1.35 

0.39 

14 

0.85 

0.95 

0.63 

0.86 

1.22 

1.71 

1.25 

1.40 

1.49 

1.28 

1.60 

0.52 

15 

0.80 

1.00 

1.00 

1.03 

1.30 

1.87 

1.12 

1.35 

1.30 

1.52 

1.81 

0.75 

16 

0.77 

1.00 

1.09 

0.94 

1.27 

1.58 

1.12 

1.30 

1.02 

1.78 

0.21 

0.20 

17 

0.50 

0.83 

1.19 

1.11 

1.52 

1.40 

0.99 

1.28 

1.00 

1.85 

1.00 

0.30 

18 

0.66 

0.70 

1.29 

1.22 

1.79 

1.35 

1.09 

1.20 

1.12 

1.55 

1.00 

0.50 

19 

0.73 

0.62 

1.10 

1.21 

1.90 

1.39 

0.99 

1.12 

1.28 

0.76 

0.99 

0.80 

20 

1.00 

1.00 

1.23 

0.83 

1.78 

1.37 

1.06 

1.30 

1.31 

0.55 

0.87 

0.45 

21 

0.50 

1.20 

1.28 

0.67 

1.60 

1.38 

0.88 

1.43 

1.33 

0.59 

0.89 

0.39 

22 

0.75 

0.60 

0.90 

0.91 

1.60 

1.40 

1.10 

1.60 

1.32 

0.69 

1.02 

-0.17 

23 

0.90 

-0.20 

0.75 

1.05 

1.57 

1.49 

1.29 

1.80 

1.10 

0.75 

0.56  F 

-0.95 

24 

1.01 

-0.44 

0.85 

1.05 

1.40 

1.58 

1.30 

1.63 

0.55 

0.78  f 

0.50 

25 

0.90 

•0.27 

1.03 

1.05 

1.58 

1.59 

1.45 

1.52 

0.60 

0.59 

26 

1.05 

0.05 

1.05 

1.04 

1.64 

1.76 

1.64 

1.49 

0.90 

0.68 

-0.25 

27 

0.82 

0.45 

1.15 

1.06 

1.43 

2.05 

1.64 

1.40 

0.93 

0.70 

0.05 

28 

0.76 

0.76 

1.30 

1.19 

1.03 

2.31 

1.55 

1.35 

0.95 

0.78 

0.18 

29 

1.10 

1.45 

1.35 

1.03 

2.19 

1.51 

1.35 

1.10 

0.88 

0.51 

30 

1.00 

1.53 

1.32 

1.33 

2.20 

1.48 

1.40 

1.35 

0.99 

0.79 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.92 

0.57 

0.89 

1.00 

1.34 

1.63 

1.41 

1.39 

1.28 

1.10 

1.10 

0.48 

MAX 

1.30 

1.20 

1.59 

1.60 

1.90 

2.31 

2.00 

2.33 

1.80 

1.85 

1.90 

1.18 

MIN 

0.50 

-0.44 

0.00 

0.23 

0.71 

1.35 

0.88 

0.92 

0.55 

0.55 

0.21 

-0.95 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

>1 

24 

29 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  356 
F=HUT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.10. 
highest  stage  was  2.75  AT  2:45  P.H.  ON  AUG  1. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMP..ETE  RECORDS)  WAS  MINUS  0.95  ON  DEC  23. 
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COMITE  RIVER  NEAR  BAKER,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-35-47,  LONG.  91-05-38.  OYER  ROAD  BRIDGE,  4.5  MILES  EAST  OF  BAKER,  LA. 

(STA.  8501609.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  15,  1965  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  73.34  FEET  OH  APR.  16,  1967.  LOUEST,  CHANNEL  DRY  ON  OCT.  25,  1973  AND  LATER 
DATES. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEE.  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


DAY 

JAN 

FEB  MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

61.65  F 

52.90  S 

57.90 

B 

8 

8 

2 

57.62 

F 

55.50 

3 

F 

55.20 

B 

56.23 

4 

F 

53.82 

F 

55.48 

58.85 

B 

5 

F 

53.70 

59.00 

59.90 

B 

6 

55.55 

56.44  F 

55.50 

7 

B 

F 

55.50 

F 

55.20 

F 

55.20 

8 

F 

53.00  B 

58.22 

58.80 

B 

F 

55.10 

59.58 

9 

56.00 

F 

55.42 

57.38 

10 

F 

55.35 

11 

F 

54.95 

B 

B 

12 

B 

B 

B 

13 

B 

14 

F 

55.10 

B 

B 

15 

55.56  F 

52.78  B 

57.65 

B 

F 

55.20 

16 

F  55.50 

55.45 

17 

56.20 

F 

55.25 

18 

B 

F 

55.40 

55.50 

19 

55.54 

B 

62.23 

8 

B 

B 

20 

F 

55.10 

60.10 

F 

54.50 

21 

56.00 

B 

55.60 

8 

22 

F 

56.04  F  54.05 

B 

23 

56.23  56.50 

24 

8 

25 

F 

55.15 

F 

54.15 

26 

8 

B 

B 

27 

F  55.50 

B 

28 

61.40 

B 

B 

29 

- 

.  F  55.45 

62.55 

F 

55.30 

30 

- 

.  58.68 

59.35 

F 

54.26 

57.29 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

55.97 

54.19  56.50 

53.70 

57.50 

58.07 

56.75 

56.57 

54.26 

54.97 

55.24 

56.67 

MAX 

61.65 

56.23  58.68 

53.70 

62.23 

62.55 

59.90 

58.80 

54.26 

55.50 

55.45 

59.38 

MIN 

53.82 

52.78  54.05 

53.70 

55.40 

55.50 

54.50 

55.42 

54.26 

54.15 

55.10 

55.20 

DAYS 

10 

5  5 

1 

8 

9 

8 

3 

1 

3 

4 

7 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  64 
B*CHAMNEL  DRY  f=NOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  56.41. 

HIGHEST  STAGE  WAS  62.76  AT  11:30  P.M.  ON  JUN  28. 
LOUEST  STAGE  WAS  NOT  DETERMINED. 
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MIITE  BAYOU  NEAR  ZACHARY,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-38-12,  LONG.  91-07-39.  LONER  ZACHERY  ROAD,  TUO  NILES  SOUTHEAST  Of  ZACHARY,  LA. 
<STA.  8501909.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY.  PRIOR  TO  AUG.  1972, 
GAGE  NAS  MAINTAINED  BY  U.  S.  ARMY  CORPS  OF  ENGINEERS,  NEU  ORLEANS  DISTRICT,  AND  THE  CAGE  ZERO 
NAS  AT  NGVD.  ALSO,  DAILY  READINGS  HERE  AT  EIGHT  A.H. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1965  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  23.24  FEET  ON  APR.  6.  1983.  LOWEST,  2.29  FEET  ON  OCT.  14,  1969. 

EXTREMES  HAVE  BEEN  CORRECTED  TO  PRESENT  DATUM. 


MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO,  65.00  FEET,  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

17.81 

4.00 

3.13 

10.10 

3.65 

2.80 

3.39 

2.83 

2 

8.61 

5.21 

3.65 

2.85 

4.27 

7.87 

3.91 

2.65 

3.05 

2.76 

3 

4.51 

6.33 

3.44 

2.83 

8.64 

11.14 

3.26 

2.57 

2.82 

2.62 

4 

3.45 

5.11 

7.39 

11.08 

3.01 

2.50 

2.73 

2.55 

5 

4.59 

8.67 

7.98 

2.84 

2.46 

2.50 

2.50 

6 

4.11 

5.57 

2.70 

2.44 

2.42 

2.79 

7 

3.51 

9.49 

5.59 

3.71 

2.43 

2.39 

11.85 

8 

3.28 

8.72 

11.93 

2.42 

2.50 

5.98 

14.54 

9 

3.14 

2.79 

9.17 

5.11 

7.21 

2.41 

2.41 

4.69 

9.03 

10 

6.53 

3.05 

3.27 

4.69 

5.84 

3.81 

2.50 

2.54 

3.79 

4.33 

11 

6.51 

3.02 

3.33 

3.95 

4.13 

3.39 

3.90 

2.32 

3.31 

3.96 

12 

5.08 

2.93 

3.15 

3.79 

3.62 

3.17 

3.25 

2.31 

3.02 

7.11 

13 

5.53 

2.87 

3.25 

3.51 

3.27 

3.05 

3.10 

2.32 

3.12 

4.91 

14 

7.38 

2.84 

3.29 

3.16 

2.97 

3.08 

2.30 

4.02 

3.92 

15 

7.42 

2.85 

4.00 

11.83 

3.67 

2.86 

3.32 

2.29 

6.49 

3.67 

16 

4.68 

2.83 

2.83 

8.80 

5.62 

3.73 

2.76 

2.77 

2.34 

8.66 

3.50 

17 

4.57 

2.86 

2.79 

10.78 

3.87 

3.61 

2.67 

2.55 

6.13 

4.21 

3.30 

18 

5.12 

3.24 

2.74 

9.28 

3.47 

3.32 

2.76 

2.44 

7.56 

3.49 

3.32 

19 

9.28 

3.23 

2.71 

3.26 

2.95 

3.09 

2.40 

3.82 

3.20 

4.20 

20 

7.22 

3.21 

2.69 

3.14 

7.99 

2.79 

2.37 

3.24 

3.00 

3.96 

21 

5.88 

5.70 

3.49 

2.70 

7.00 

3.04 

6.91 

2.64 

2.34 

2.97 

2.89 

3.58 

22 

5.00 

6.78 

2.72 

4.86 

2.96 

3.87 

2.60 

2.34 

2.81 

4.43 

3.32 

23 

10.28 

2.71 

4.11 

3.57 

4.26 

3.04 

2.45 

2.67 

7.94 

3.11 

24 

5.24 

2.67 

4.03 

3.32 

5.78 

3.45 

2.55 

2.56 

4.44 

3.00 

25 

4.08 

3.69 

3.68 

3,93 

4.31 

2.61 

3.66 

2.96 

26 

3.66 

3.45 

4.19 

3.50 

3.34 

2.52 

3.33 

2.98 

27 

3.47 

3.31 

3.83 

3.24 

3.03 

2.53 

3.19 

3.00 

28 

3.34 

3.23 

19.27 

3.11 

2.90 

2.52 

3.22 

2.98 

29 

8.28 

3.15 

22.63 

3.37 

3.58 

3.81 

3.07 

7.33 

30 

13.52 

3.11 

19.62 

2.98 

4.46 

5.31 

2.94 

11.59 

Xi 

A.  90 

9  Aft 

T  ft?  . 

THE 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

leAN 

7.08 

5.35 

5.30 

3.14 

4.44 

6.81 

5.23 

3.61 

2.78 

3.01 

4.18 

4.83 

MAX 

17.81 

5.70 

13.52 

4.59 

10.78 

22.63 

11.14 

11.93 

5.31 

7.56 

8.66 

14.54 

MIN 

4.51 

5.00 

2.83 

2.67 

2.79 

2.96 

2.88 

2.60 

2.34 

2.29 

2.89 

2.50 

DAYS 

15 

2 

18 

24 

24 

27 

31 

31 

30 

24 

23 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  280 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  4.48. 

HIGHEST  STAGE  NAS  23.06  AT  NOON  ON  JUN  29. 
LOWEST  STAGE  WAS  2.29  ON  OCT  14. 
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AHITE  RIVER  NEM  DENHAM  SPRINGS.  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-27-50,  LONG.  90-59-25.  U.  S.  HIGHWAY  190  (WESTBOUND)  BRIDGE,  THREE  MILES 
SOUTHWEST  OF  DENHAM  SPRINGS,  LA.  (STA.  8504009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AW  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY.  DRAINAGE  AREA,  1,280 
SQUARE  NILES.  PRIOR  TO  1977  GAGE  ZERO  WAS  3.87  FEET,  NCVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  SEP.  1938  TO  DATE.  PUBLISHED  BY  CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  1946. 

DISCHARGE,  1955,  OBSERVED  BY  CORPS  OF  ENGINEERS.  COMPUTED  DAILY,  IN  REPORTS  OF  U.S.  GEOLOGICAL 
SURVEY. 

EXTREMES.  HIGHEST.  41.50  FEET  ON  APR.  8,  1983.  LOWEST,  8.43  FEET  ON  NOV.  18,  1938.  EXTREMES 
HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


MEAN  DAILY  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NCVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

25.84 

12.71 

12.62 

25.97 

12.57 

12.40 

26.36 

13.74 

11.86 

18.92 

11.38 

12.35 

2 

29.13 

12.64 

13.78 

22.24 

12.11 

13.24 

22.36 

14.24 

11.74 

16.13 

12.02 

12.14 

3 

27.69 

12.53 

15.94 

16.34 

11.70 

15.88 

20.81 

12.90 

11.70 

14.10 

11.68 

12.03 

4 

24.68 

12.43 

17.40 

14.80 

13.83 

15.47 

24.57 

12.78 

11.63 

12.82 

11.43 

11.93 

5 

19.37 

12.39 

15.74 

16.73 

24.32 

15.24 

27.67 

12.56 

11.59 

12.28 

11.37 

11.87 

6 

15.72 

12.51 

14.36 

18.07 

23.90 

20.81 

27.75 

12.42 

11.73 

12.00 

11.55 

12.80 

7 

14.78 

13.28 

13.98 

15.48 

19.82 

19.77 

24.85 

12.83 

11.94 

11.84 

15.75 

19.21 

8 

14.25 

13.07 

13.60 

13.74 

15.62 

21.81 

21.63 

19.02 

11.96 

11.82 

26.09 

24.26 

9 

13.90 

12.79 

13.02 

13.18 

13.30 

25.41 

18.82 

17.98 

11.68 

11.70 

24.23 

26.66 

10 

14.58 

12.53 

12.68 

12.86 

12.65 

22.90 

16.73 

13.39 

11.95 

11.60 

18.79 

25.72 

11 

17.14 

12,36 

12.47 

12.72 

12.30 

17.94 

18.52 

12.62 

11.80 

11.55 

14.25 

22.71 

12 

17.60 

12.26 

12.31 

13.01 

12.06 

15.31 

16.89 

12.42 

14.40 

11.52 

13.07 

18.32 

13 

17.59 

12.20 

12.16 

12.82 

12.05 

14.59 

15.18 

12.29 

13.40 

11.51 

12.59 

18.11 

14 

18.97 

12.17 

12.06 

12.51 

11.92 

16.89 

14.37 

12.17 

12.96 

11.48 

13.84 

16.49 

15 

22.30 

12.20 

11.96 

12.37 

12.11 

24.67 

14.08 

12.08 

15.13 

11.48 

15.22 

15.04 

16 

21.90 

12.07 

11.88 

12.23 

13.48 

24.70 

15.73 

12.03 

13.77 

11.50 

18.43 

14.31 

17 

18.46 

12.01 

11.81 

12.13 

18.78 

21.98 

15.89 

12.02 

13.10 

14.69 

15.97 

13.77 

18 

15.95 

11.94 

11.75 

12.00 

18.04 

17.01 

16.19 

12.04 

12.38 

19.20 

13.94 

13.44 

19 

18.13 

11.90 

11.70 

11.92 

26.84 

14.54 

14.96 

12.23 

11.93 

14.46 

12.99 

13.44 

20 

20.62 

11.90 

11.65 

11.85 

28.99 

13.82 

15.54 

12.13 

11.74 

12.54 

12.56 

13.82 

21 

20.42 

12.75 

11.70 

11.78 

29.47 

13.41 

19.60 

11.99 

11.65 

12.18 

12.33 

13.55 

22 

19.14 

19.69 

13.43 

11.73 

27.32 

13.80 

17.01 

11.89 

11.59 

11.84 

12.59 

13.22 

23 

16.62 

22.17 

19.41 

11.69 

23.82 

13.51 

14.90 

11.89 

11.55 

11.69 

16.28 

12.94 

24 

15.02 

17.35 

19.81 

11.66 

18.69 

12.88 

14.18 

11.89 

11.51 

11.61 

16.07 

12.72 

25 

14.34 

14.23 

16.76 

11.63 

15.23 

12.79 

15.12 

11.89 

11.49 

11.55 

14.07 

12.58 

26 

13.89 

13.44 

14.42 

11.61 

14.22 

12.71 

13.96 

11.82 

11.48 

11.50 

13.16 

12.47 

27 

13.57 

13.03 

13.36 

11.74 

13.64 

12.53 

13.37 

11.78 

11.46 

11.46 

12.73 

12.42 

28 

13.31 

12.80 

12.80 

11.90 

13.26 

23.60 

13.60 

11.83 

11.46 

11.43 

13.17 

12.40 

29 

13.10 

16.77 

11.70 

12.96 

28.16 

14.14 

12.33 

13.04 

11.41 

13.27 

13.79 

30 

12.98 

25.34 

11.65 

12.72 

28.20 

14.32 

13.27 

18.48 

11.39 

12.72 

19.55 

1?  ft? 

27  A6  ■ 

11.37 

24.03 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

17.86 

13.33 

14.65 

13.67 

16.78 

17.87 

17.83 

12.80 

12.40 

12.60 

14.44 

15.74 

MAX 

29.13 

22.17 

27.46 

25.97 

29.47 

28.20 

27.75 

19.02 

18.48 

19.20 

26.09 

26.66 

MIN 

12.62 

11.90 

11.65 

11. Cl 

11.70 

12.40 

13.37 

11.78 

11.46 

11.37 

11.35 

11.87 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

51 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  15.02. 

HIGHEST  STAGE  WAS  29.86  AT  4:00  A.N.  ON  MAY  21. 
LOWEST  STAGE  MS  11.35  ON  NOV  6. 
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DAILY  STAGE  FOR  1009 

ALLIGATOR  BAYOU  AT  SPANISH  LAKE  FLOODGATE  (LA.)  (UPPER) 

LCeATION.  LAT.  30-19-15,  LONG.  91-01-12.  ABOUT  100  FEET  SOUTH  OF  FLOODGATE,  TWO  MILES  SOUTH  OF 
KLEINPETER,  LA.  (STA.  8505009.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  DAILY  STAGES  WERE  NOT  IN  ERROR  AS  REPORTED  IN  1957,  THEREFORE  SUBTRACT  0.5 
FROM  DAILY  STAGES  IN  1957  AND  1958. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  29,  1955  TO  MAY  U,  1973  AND  APR.  25,  1974  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  10.66  FEET  ON  APR.  11,  1980.  LQUEST,  MINUS  0.40  FOOT  ON  JULY  12,  1964. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5.64 

6.10 

5.67 

6.75 

5.80 

5.62 

8.02 

5.94 

5.63 

6.14 

5.77 

5.54 

2 

5.43 

6.13 

5.72 

6.79 

5.79 

5.70 

8.08 

6.23 

5.62 

6.15 

5.97 

5.61 

3 

5.83 

6.14 

5.80 

6.79 

5.79 

5.90 

8.20 

6.29 

5.60 

6.14 

6.10 

5.67 

4 

5.88 

6.13 

5.84 

6.15 

5.79 

6.00 

8.30 

6.27 

5.57 

5.40 

6.12 

5.70 

5 

5.90 

6.12 

5.88 

6.00 

6.00 

6.02 

8.34 

6.20 

5.60 

5.55 

6.12 

5.72 

6 

5.93 

6.18 

5.90 

5.74 

6.00 

8.38 

6.13 

5.60 

5.75 

5.77 

7 

5.94 

6.18 

5.90 

5.31 

5.99 

8.49 

5.39 

5.59 

5.75  F 

5.88 

6.12 

8 

5.92 

6.19 

5.90 

5.91 

5.99 

8.63 

5.39 

5.57 

5.75 

6.34 

6.58 

9 

5.90 

6.20 

5.90 

5.96 

5.98 

8.65 

5.30 

5.57 

5.77 

6.48 

6.70 

10 

5.95 

6.20 

5.90 

5.98 

5.05 

8.63 

5.48 

5.57 

5.74 

6.51 

6.71 

11 

6.01 

6.20 

5.92 

4.75 

5.10 

8.38 

5.45 

5.56 

5.75 

6.51 

6.74 

12 

5.04 

6.20 

5.93 

5.65 

5.30  F 

7.08 

8.25 

5.36 

5.60 

5.73 

6.50 

6.79 

13 

5.71 

6.20 

5.93 

5.70 

5.31  F 

6.58 

8.08 

5.29 

5.61 

5.72 

5.84 

6.80 

14 

5.81 

6.23 

5.97 

5.73 

5.34  F 

6.53 

8.00 

5.25 

5.61 

5.75 

5.68 

6.10 

15 

6.12 

5.47 

5.99 

5.78 

5.36 

7.12 

8.02 

5.20 

5.68 

5.79 

5.82 

16 

6.21 

5.90 

5.98 

5.78 

5.44 

7.18 

7.98 

5.18 

5.67 

6.52 

5.44 

17 

6.25 

5.91 

5.97 

5.78 

5,45 

7.17 

7.81 

5.12 

5.66  F 

5.76 

6.60 

4.89 

18 

6.27 

5.93 

5.99 

5.80 

5.45 

7.11 

7.71 

5.24  F 

5.60  F 

6.25 

6.63 

5.75 

19 

6.49 

5.93 

5.98 

5.80 

5.90 

7.07 

7.61 

5.29 

5.60 

6.64 

5.87 

20 

6.64 

5.98 

5.98 

5.82 

6.00 

7.00 

7.52 

5.29 

5.60 

6.64 

5.90 

21 

6.77 

4.67 

6.02 

5.80 

6.02 

6.32 

7.40 

5.26 

5.59 

F 

6.32 

5.28 

22 

6.82 

5.57 

6.04 

5.80 

6.11 

6.25 

7.24 

5.40 

5.57 

5.10 

23 

6.84 

5.60 

6.24 

5.79 

6.17 

6.18 

7.08 

5.30 

5.57  F 

5.40 

5.43 

24 

6.16 

5.60 

6.30 

5.80 

6.18 

6.50 

7.04 

5.38 

5.53 

5.49 

5.49 

25 

5.90 

5.62 

6.33 

5.78 

6.18 

6.52 

6.87 

5.39 

5.55 

5.75 

5.55 

26 

5.56 

5.63 

6.35 

5.79 

6.18 

6.56 

6.70 

5.40 

5.53 

5.78 

5.60 

27 

5.40 

5.65 

6.36 

5.79 

6.15 

5.95 

6.52 

5.38 

5.53 

5.78 

5.64 

28 

5.99 

5.68 

5.34 

5.79 

6.11 

6,72 

6.32 

5.38 

5.54 

5.77  F 

5.92 

5.69 

29 

6.03 

4.80 

5.80 

6.09 

7.72 

6.20 

5.41 

5.66 

5.75 

5.97 

5.80 

30 

6.08 

6.54 

5.80 

6.06 

7.98 

6.01 

5.60 

6.07 

5.73 

4.65  F 

6.05 

31 

6.09 

THE  1 

FOLLOUING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

6.02 

5.91 

5.97 

5.86 

5.77 

6.62 

7.62 

5.51 

5.61 

5.77 

6.15 

5.86 

MAX 

6.84 

6.23 

6.70 

6.79 

6.18 

7.98 

8.65 

6.29 

6.07 

6.25 

6.64 

6.80 

MIN 

5.04 

4.67 

4.80 

4.75 

4.75 

5.62 

5.78 

5.12 

5.53 

5.40 

4.65 

4.89 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

24 

31 

31 

30 

25 

23 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  345 

F>NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  6.05. 

HIGHEST  STAGE  UAS  8.65  AT  8:00  A.M.  ON  JUL  9. 
LOUEST  STAGE  UAS  4.10  ON  MAY  11. 


DAttf  STAGE  ft*  1989 
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ALLIGATOR  BATOU  AT  SPANISH  LAKE  FLOODGATE  <LA.  >  (LOWER) 

LO(»TIOH.  LAT.  30-19-18,  LONG.  91-01-K.  ON  NORTH  SIDE  OF  FLOODGATE,  TWO  NlLtS  SOUIH  OF 
KLEINPETER,  LA.  (STA.  8507509.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  DAILY  STAGES  WERE  NOT  IN  ERROR  AS  REPORTED  IN  1957,  THEREFORE  SUBTRACT  0.5 
FROM  DAILY  STAGES  IN  1957  AND  1958. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  4,  1955  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  15.71  FEET  ON  APR.  10.  1983.  LOWEST,  MINUS  2.42  FEET  ON  APR.  29,  1960. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

4.76 

1.58 

0.95 

6.15 

1.39 

1.62 

10.55 

4.10 

1.22 

4.13 

0.83 

1.38 

2 

4.78 

1.53 

1.47 

5.65 

0.95 

1.66 

10.02 

5.86 

0.88 

3.04 

2.24 

1.11 

3 

5.85 

1.52 

2.04 

4.19 

0.70 

2.42 

9.52 

5.24 

1.09 

1.94 

1.61 

0.90 

4 

6.48 

1.38 

2.13 

4.78 

1.15 

1.89 

9.02 

4.24 

1.38 

3.92 

1.01 

0.64 

5 

5.52 

1.36 

1.97 

4.94 

5.34 

1.72 

8.52 

2.97 

2.09 

2.47 

1.02 

0.53 

6 

3.36 

1.39 

1.11 

4.56 

4.03 

6.57 

8.11 

2.U 

2.25 

1.41 

3.18 

-0.66 

7 

2.57 

1.42 

0.26 

4.23 

2.81 

5.99 

8.27 

4.02 

2.07 

1.37 

3.08 

5.80 

8 

2.34 

1.30 

0.08 

1.37 

1.61 

6.00 

7.79 

5.02 

1.77 

1.31 

7.36 

6.42 

9 

2.19 

1.21 

0.18 

1.14 

0.99 

6.47 

6.97 

4.31 

1.52 

1.58 

6.85 

5.80 

10 

2.51 

1.18 

0.24 

1.43 

3.65 

5.86 

6.54 

2.88 

1.69 

1.82 

6.05 

5.23 

11 

2.68 

1.19 

0.40 

3.89 

1.79 

5.64 

6.93 

2.34 

1.56 

1.71 

4.41 

..55 

12 

4.32 

1.22 

0.39 

1.61 

0.91 

3.90 

6.77 

2.U 

1.71 

1.80 

2.19 

3.76 

13 

2.77 

1.31 

0.38 

1.66 

1.03 

4.32 

6.57 

2.27 

1.84 

1.89 

3.43 

1.79 

14 

2.63 

1.40 

0.51 

1.51 

1.22 

4.73 

6.47 

2.16 

1.71 

2.11 

4.74 

4.28 

15 

3.68 

2.59 

0.86 

1.40 

0.88 

7.43 

6.69 

1.99 

3.47 

2.28 

5.22 

4.20 

16 

3.06 

1.47 

1.20 

1.19 

4.01 

6.89 

6.57 

1.81 

1.77 

2.19 

6.59 

4.01 

17 

2.60 

1.38 

1.34 

1.18 

4.51 

6.33 

6.43 

1.62 

1.61 

2.04 

5.64 

3.73 

18 

1.94 

'..30 

1.33 

1.04 

2.28 

5.44 

6.59 

1.50 

1.65 

5.03 

4.36 

1.62 

19 

3.99 

1.^'4 

1.19 

0.84 

8.33 

3.62 

6.58 

1.44 

1.53 

4.13 

2.41 

1.68 

20 

3.82 

1.52 

1.20 

0.42 

7.41 

1.55 

6.44 

1.30 

1.54 

4.76 

1.23 

1.59 

21 

3.92 

2.64 

0.84 

0.79 

7.66 

5.14 

6.30 

1.48 

1.44 

0.66 

3.32 

3.61 

22 

3.06 

1.01 

0.93 

0.93 

8.44 

5.21 

6.09 

1.81 

1.23 

0.11 

4.23 

2.50 

23 

2.16 

1.33 

3.55 

0.98 

7.94 

5.27 

5.90 

1.84 

0.92 

0.38 

4.94 

0.73 

24 

4.76 

1.43 

2.36 

0.98 

6.81 

3.49 

5.89 

1.47 

1.01 

2.05 

5.12 

0.46 

25 

4.61 

0.06 

1.94 

0.97 

5.15 

3.16 

5.77 

1.15 

1.59 

0.60 

4.95 

0.30 

26 

4.42 

0.06 

1.47 

0.89 

3.02 

2.97 

5.69 

1.05 

1.76 

0.83 

4.68 

0.22 

27 

3.60 

0.15 

1.41 

0.77 

1.05 

5.01 

5.53 

1.02 

1.59 

0.92 

4.38 

0.17 

28 

1.71 

0.45 

4.19 

0.90 

0.48 

7.40 

5.37 

0.97 

1.63 

0.99 

2.11 

0.14 

29 

1.92  - 

■ . 

2.88 

0.93 

0.87 

10.82 

5.41 

2.97 

2.35 

1.09 

1.80 

0.38 

30 

1.69  « 

1  A7 

7.13 

A  L7 

1.22 

1.31 

X  tn 

10.83 

5.28 

X  riz. 

2.54 

1  09 

5.61 

1.08 
n  yx 

3.97 

5.16 

T  itt 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN  3.40 

1.28 

1.69 

2.08 

3.28 

4.98 

6.89 

2.52 

1.78 

1.95 

3.76 

2.50 

MAX  6.48 

2.64 

7.13 

6.15 

8.44 

10.83 

10.55 

5.86 

5.61 

5.03 

7.36 

7.48 

MIN  1 .67 

0.06 

0.08 

0.42 

0.48 

1.53 

5.04 

0.97 

0.88 

o.n 

0.83 

-0.66 

DAYS  31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  3.02. 

HIGHEST  STAGE  WAS  10.92  AT  8:00  P.M.  ON  JUN  29. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.66  OH  DEC  6. 


2S2 


DAILY  STAGE  fOA  19fl9 
MTOU  MANCMAC  AT  MOPE  VILLA,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-20-38,  LONG.  90-59-00.  ON  U.S.  HIGHUAY  61  (NONTMBOLMD)  8AI0GE. 

(STA.  8S10009.) 

GAGE.  AUTOHATIC  RECOROER  AND  WIRE  WEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  TEB.  6,  19(5  TO  OCT.  8,  1958,  AND  JULY  19,  1960  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  <fHON  IMCONPLEIE  RECORD)  15.60  fEET  ON  APR.  8,  1983.  LOWEST,  HIMJS  1.63  TEET 
ON  DEC.  19,  1954. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  2ER0  IS  AT  HCVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

E 

3.41 

1.20 

0.82 

5.50 

1.35 

1.50 

9.62 

3.07 

1.14 

3.39 

0.80 

0.80 

2 

E 

3.95 

1.13 

1.35 

5.17 

0.94 

1.56 

8.79 

5.23 

0.86 

2.43 

1.87 

0.61 

3 

E 

6.26 

1.15 

1.85 

3.90 

0.69 

2.16 

8.00 

3.65 

1.10 

1.62 

1.24 

0.37 

4 

E 

6.45 

0.83 

2.02 

2.99 

1.15 

1.74 

7.41 

2.63 

1.39 

1.34 

0.91 

0.06 

5 

0.80 

1.86 

3.91 

4.74 

1.59 

6.97 

1.52 

2.08 

1.85 

0.97 

0.02 

6 

0.90 

1.00 

2.67 

3.58 

6.20 

7.03 

1.11 

2.27 

1.22 

0.95 

-0.09 

7 

0.89 

0.14 

2.34 

2.76 

4.63 

7.68 

1.35 

2.09 

1.23 

2.05 

7.23 

8 

0.65 

-0.05 

0.64 

1.55 

4.75 

6.92 

3.93 

1.78 

1.23 

6.90 

6.68 

9 

F 

1.55 

0.51 

0.05 

0.65 

0.97 

5.10 

5.57 

3.27 

1.55 

1.53 

5.96 

5.46 

10 

0.45 

0.12 

1.19 

0.52 

4.56 

5.38 

1.95 

1.60 

1.80 

5.11 

5.24 

11 

0.48 

0.30 

2-07 

1.25 

4.75 

4.86 

1.46 

1.55 

1.71 

3.24 

4.86 

12 

0.55 

0.30 

1.47 

0.90 

3.05 

4.53 

1.77 

1.68 

1.79 

1.64 

3.98 

13 

0.74 

0.28 

1.57 

0.96 

1.45 

4.00 

1.71 

1.83 

1.90 

1.40 

1.78 

14 

0.96 

0.40 

1.48 

1.17 

2.44 

4.09 

1.70 

1.72 

2.08 

3.16 

2.48 

IS 

1.70 

0.74 

1.35 

0.85 

6.64 

4.52 

1.61 

3.13 

2.25 

3.90 

2.27 

16 

1.08 

1.08 

1.14 

3.70 

5.58 

3.88 

1.47 

1.55 

2.18 

5.76 

2.05 

17 

f 

2.28 

0.89 

1.24 

1.17 

3.95 

5.19 

3.98 

1.30 

1.54 

1.99 

4.08 

1.94 

18 

1.57 

0.70 

1.23 

1.04 

2.25 

4.45 

5.02 

1.20 

1.60 

4.27 

2.90 

1.35 

19 

3.56 

1.00 

1.06 

0.80 

8.14 

2.71 

4.21 

1.24 

1.50 

3.05 

1.63 

1.57 

20 

3.28 

1.19 

1.09 

0.37 

6.37 

1.37 

4.26 

1.17 

1.51 

2.37 

1.11 

1.44 

21 

3.28 

2.24 

0.80 

0.60 

7.10 

2.90 

3.77 

1.38 

1.42 

-0.02 

1.70 

0.90 

22 

2.68 

0.88 

0.90 

0.91 

8.06 

3.12 

3.79 

1.74 

1.21 

-0.03 

1.62 

1.50 

23 

2.00 

1.23 

3.12 

0.95 

7.27 

3.35 

3.59 

1.75 

0.89 

0.36 

5.29  F 

0.26 

24 

2.47 

1.54 

2.11 

0.97 

5.66 

2.50 

3.67 

1.38 

0.97 

1.57 

2.95 

25 

2.26 

-0.07 

1.89 

0.97 

3.94 

2.38 

3.55 

1.05 

1.55 

0.85 

2.97  F 

•0.70 

26 

2.23 

-0.04 

1.44 

0.86 

2.12 

2.19 

3.69 

0.99 

1.76 

1.08 

2.72 

-0.77 

27 

2.04 

0.05 

1.40 

0.74 

0.91 

3.11 

3.47 

0.97 

1.59 

1.18 

2.49 

-0.52 

28 

1.11 

0.34 

2.35 

0.87 

0.39 

8.75 

3.27 

0.94 

1.63 

1.25 

1.53 

-0.18 

29 

1.63 

2.29 

0.90 

0,79 

10.62 

3.34 

2.20 

2.27 

1.34 

1.24 

0.25 

30 

1.40 

6.25 

1.18 

1.27 

9.97 

3.18 

1.85 

4.86 

1.33 

1.90 

2.35 

>1 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.74 

0.85 

1.44 

1.68 

2.82 

4.01 

5.00 

1.88 

1.72 

1,65 

2.60 

2.04 

MAX 

6.45 

2.24 

6.25 

5.50 

8.14 

10.62 

9.62 

5.23 

4.86 

4.27 

6.90 

8.07 

MIN 

1.11 

-0.07 

-0.05 

0.37 

0.39 

1.37 

2.97 

0.94 

0.86 

-0.03 

0.80 

-0.77 

DAYS 

20 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  TEAR  WAS  353 
E^ESriNATED  F>HOT  AT  STATED  TINE 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  2.37. 

HIGHEST  STAGE  WAS  11.36  AT  7:30  P.N.  ON  JUN  28. 

LOWEST  STAGE  (FRON  INCONPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  0.83  ON  DEC  26. 


DAILY  STAG6  FOR  1989 
AMITE  RIVER  AT  PORT  VINCENT,  LA 
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LOCATION.  LAT.  30-19-57,  LONG.  90-51-07.  ON  SOUTH  SIDE  OF  HIGHWAY  42  BRIDGE.  (STA.  8517509.) 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


GENERAL  INFORMATION.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  U.  S.  GEOLOGICAL  SURVEY.  PRIOR  TO  OCT.  23,  1983, 
GAGE  WAS  MAINTAINED  BY  U.  S.  ARMY  CORPS  OF  ENGIlffERS,  NEW  ORLEANS  DISTRICT.  ALSO,  DAILY 
READINGS  WERE  AT  EIGHT  A.H. 


RECORDS  AVAILABLE. 

DEC. 

15,  1954  TO  JUNE  18. 

1974  AMD  JUNE  21, 

1975  TO  DATE  . 

EXTREMES. 

HIGHEST, 

14.59  FEET  ON 

APR.  9.  1983 

.  LOWEST 

,  MINUS 

1.60  FEET 

ON  DEC. 

19,  1954. 

MEAN  DAILY 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.83 

1.30 

1.15 

3.59 

1.65 

1.86 

4.93 

2.40 

1.34 

2.41 

1.30 

1.08 

2 

2.74 

1.27 

1.67 

3.44 

1.26 

1.81 

4.35 

2.41 

1.10 

2.05 

1.47 

0.94 

3 

3.99 

1.27 

1.96 

2.45 

1.28 

1.77 

3.32 

1.86 

1.50 

1.72 

1.34 

0.61 

4 

4.01 

1.11 

2.17 

1.66 

1.61 

1.71 

2.84 

1.30 

1.90 

1.60 

1.42 

0.51 

5 

2.95 

1.14 

1.96 

1.49 

2.24 

1.73 

2.88 

0.89 

2.54 

1.63 

1.51 

0.31 

6 

1.65 

1.24 

0.99 

1.20 

1.98 

2.30 

3.67 

0.69 

2.65 

1.70 

1.53 

0.53 

7 

1.46 

1.09 

0.41 

0.87 

1.81 

2.18 

4.21 

0.78 

2.42 

1.71 

1.91 

1.97 

8 

1.57 

1.04 

0.34 

0.45 

1.25 

2.47 

3.49 

1.50 

2.15 

1.75 

2.96 

2.78 

9 

1.68 

0.90 

0.43 

0.82 

0.98 

2.63 

2.40 

1.88 

2.01 

1.99 

3.26 

2.72 

10 

1.90 

0.72 

0.43 

1.37 

0.53 

2.80 

2.02 

1.58 

1.92 

2.15 

2.89 

2.93 

11 

2.17 

0.65 

0.47 

1.50 

0.80 

2.57 

1.94 

1.64 

1.97 

2.12 

1.80 

2.78 

12 

2.16 

0.73 

0.39 

1.65 

1.09 

1.66 

1.65 

1.81 

2.02 

2.17 

1.54 

1.95 

13 

1.89 

0.93 

0.39 

1.76 

1.19 

1.34 

1.02 

1.86 

2.09 

2.21 

1.76 

1.06 

14 

1.98 

1.17 

0.60 

1.62 

1.37 

1.59 

0.72 

1.85 

1.99 

2.45 

1.98 

0.91 

15 

2.08 

1.29 

0.96 

1.52 

1.21 

2.54 

0.62 

1.76 

1.80 

2.62 

2.19 

0.82 

16 

1.97 

1.26 

1.32 

1.40 

1.45 

2.76 

0.63 

1.61 

1.62 

2.56 

2.11 

0.84 

17 

1.69 

1.12 

1.47 

1.43 

2.09 

2.75 

0.74 

1.47 

1.88 

2.47 

1.55 

1.24 

18 

1.57 

1.04 

1.44 

1.35 

2.34 

2.27 

0.97 

1.37 

1.97 

2.41 

1.36 

1.61 

19 

1.85 

1.35 

1.31 

1.09 

3.19 

1.57 

0.97 

1.35 

2.00 

1.47 

1.46 

1.80 

20 

2.26 

1.53 

1.30 

0.85 

3.79 

1.33 

0.73 

1.48 

2.02 

0.43 

1.41 

1.U 

21 

2.34 

1.57 

1.07 

0.96 

4.91 

1.37 

1.02 

1.80 

1.91 

0.24 

1.14 

0.88 

22 

2.22 

1.03 

1.35 

1.20 

5.80 

1.49 

1.52 

2.19 

1.64 

0.53 

1.20 

0.55 

23 

1.78 

0.90 

1.74 

1.23 

4.94 

1.67 

1.76 

2.10 

1.41 

0.90 

1.11 

•0.25 

24 

1.36 

0.65 

1.74 

1.22 

3.32 

1.82 

1.86 

1.77 

1.56 

1.06 

1.55 

-0.67 

25 

1.28 

0.01 

1.66 

1.18 

1.65 

1.88 

2.16 

1.53 

2.03 

1.15 

1.92 

-0.68 

26 

1.46 

0.09 

1.52 

1.06 

1.16 

1.88 

2.33 

1.49 

2.06 

1.41 

1.83 

•0.51 

27 

1.11 

0.22 

1.61 

0.99 

0.91 

1.98 

2.14 

1.38 

1.87 

1.45 

1.76 

-0.25 

28 

1.47 

0.57 

1.77 

1.00 

0.66 

2.75 

1.97 

1.39 

2.07 

1.58 

1.65 

0.09 

29 

1.77  - 

2.19 

1.15 

1.22 

3.71 

1.83 

1.60 

2.47 

1.59 

1.44 

0.65 

30 

1.42 

2.85 

1.47 

1.64 

4.52 

1.73 

1.66 

2.73 

1.55 

1.26 

1.29 

31 

1.34  --■ 

3.11 

1.74  - 

1.93 

1.56  -■ 

1.31  -- 

2.85 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1.97 

0.97 

1.35 

1.43 

1.97 

2.16 

2.08 

1.61 

1.95 

1.69 

1.72 

1.06 

MAX 

4.01 

1.57 

3.11 

3.59 

5.80 

4.52 

4.93 

2.41 

2.73 

2.62 

3.26 

2.93 

MIN 

1.11 

0.01 

0.34 

0.45 

0.53 

1.33 

0.62 

0.69 

1.10 

0.24 

1.11 

-0.68 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  mean  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.67. 

HIGHEST  STAGE  WAS  5.92  AT  5:30  A.N.  ON  MAY  22. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.85  ON  DEC  25. 
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DAILY  STAGE  EOA  14*9 
AMITE  RIVER  AT  FRENCH  SETTLEMENT,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-16-30,  LONG.  90-46-55.  OH  LEFT  SANK  ABOUT  200  FEET  WEST  OF  STATE  NIGHUAY  16  BRIDGE. 
(STA.  8522509.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1949.  DAILY,  JAN.  1,  1950  TO  FEB.  17,  1951,  AND  DEC.  16, 

1954  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD]  7.4  FEET  ON  APR.  25,  1978.  LOWEST,  MINUS  1.50 
FEET  OH  DEC.  19,  1954. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.64 

r.55 

1.23 

2.29 

1.83 

1.93 

3.18 

2.51 

1.57 

2.49 

1.35 

1.13 

2 

1.91 

1.47 

1.81 

2.44 

1.37 

1.98 

3.05 

2.63 

1.33 

2.08 

1.65 

1.02 

3 

2.35 

1.51 

2.12 

2.23 

1.16 

1.89 

2.69 

2.13 

1.58 

1.87 

1.37 

0.78 

4 

2.41 

1.22 

2.28 

1.71 

1.57 

1.90 

2.31 

1.58 

1.89 

1.67 

1.44 

0.50 

5 

2.19 

1.17 

2.23 

1.49 

2.00 

1.87 

2.05 

2.59 

1.64 

1.53 

0.45 

6 

1.60 

1.25 

1.34 

1.11 

1.54 

2.16 

2.34 

2.76 

1.70 

1.51 

0.38 

7 

1.44 

1.10 

0.69 

0.96 

1.55 

1.97 

2.52 

2.59 

1.72 

1.63 

1.60 

8 

1.61 

1.00 

0.42 

0.65 

1.38 

2.19 

2.45 

2.26 

1.73 

2.44 

2.21 

9 

1.65 

0.90 

0.54 

0.87 

1.30 

2.16 

2.05 

2.06 

2.01 

2.55 

1.89 

10 

1.83 

0.85 

0.62 

1.51 

0.73 

2.27 

1.97 

1.96 

2.30 

2.45 

1.73 

11 

2.08 

0.85 

0.78 

1.67 

0.84 

2.32 

1.88 

2.00 

2.23 

1.91 

1.86 

12 

2.17 

0.93 

0.77 

1.84 

1.28 

1.75 

1.64 

2.08 

2.30 

1.72 

1.68 

13 

1.96 

1.10 

0.77 

1.94 

1.36 

1.40 

1.08 

2.20 

2.40 

1.83 

0.95 

14 

1.87 

1.40 

0.90 

1.87 

1.57 

1.28 

0.79 

2.20 

2.59 

2.09 

0.99 

15 

1.96 

1.51 

1.24 

1.77 

1.27 

1.97 

0.64  F 

1.80 

2.03 

2.75 

2.17 

0.87 

16 

1.77 

1.49 

1.59 

1.52 

1.29 

1.93 

0.71 

1.79 

1.79 

2.70 

2.10 

0.80 

17 

1.55 

1.31 

1.77 

1.60 

1.89 

2.08 

0.62 

1.65 

2.03 

2.58 

1.45 

1.26 

18 

1.60 

1.14 

1.75 

1.49 

2.22 

2.09 

1.01 

1.56 

2.10 

2.45 

1.32 

1.64 

19 

1.67 

1.43 

1.59 

1.30 

2.66 

1.65 

1.15 

1.60 

2.05 

1.80 

1.44 

1.90 

20 

1.95 

1.61 

1.62 

0.86 

2.65 

1.44 

0.86 

1.60 

2.06 

0.71 

1.54 

1.70 

21 

2.08 

1.72 

1.32 

1.04 

2.82 

1.55 

0.93 

1.86 

1.97 

0.21 

1.29 

1.15 

22 

2.08 

1.22 

1.36 

1.33 

3.20 

1.71 

1.51 

2.25 

1.75 

0.47 

1.34 

0.85 

23 

1.92 

0.73 

1.75 

1.42 

3.08 

1.1B 

1.88 

2.19 

1.42 

0.65 

1.19 

0.08 

24 

1.42 

0.42 

1.67 

1.47 

2.47 

2.08 

1.85 

1.86 

1.53 

1.08 

1.53 

-0.47 

25 

1.23 

0.11 

1.76 

1.43 

1.68 

2.12 

2.08 

1.52 

2.11 

1.36 

2.08 

-0.57 

26 

1.47 

0.29 

1.72 

1.31 

1.41 

2.05 

2.40 

1.47 

2.29 

1.61 

2.00 

-0.42 

27 

1.36 

0.42 

1.80 

1.17 

1.18 

2.05 

2.25 

1.43 

2.11 

1.70 

2.00 

-0.16 

28 

1.38 

0.76 

1.95 

1.28 

0.74 

2.32 

2.06 

1.42 

2.15 

1.76 

1.85 

0.16 

29 

2.02  ■ 

2.07 

1.31 

1.22 

2.75 

1.92 

1.62 

2.54 

1.84 

1.49 

0.57 

30 

1.74  ■ 

2.34 

1.62 

1.70 

2.98 

1.83 

1.80 

2.76 

1.82 

1.34 

1.10 

31 

THE  F(».L0W1NG  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.79 

1.09 

1.49 

1.48 

1.70 

1.99 

1.79 

1.81 

2.06 

1.80 

1.72 

0.96 

MAX 

2.41 

1.72 

2.34 

2.44 

3.20 

2.98 

3.18 

2.63 

2.76 

2.75 

2.55 

2.21 

MIN 

1.23 

0.11 

0.42 

0.65 

0.73 

1.28 

0.62 

1.42 

1.33 

0.21 

1.19 

-0.57 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

21 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  355 

F*NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.64. 

HIGHEST  STAGE  HAS  3.20  AT  8:00  A.M.  ON  MAY  22. 
LOWEST  STAGE  IMS  MINUS  0.68  ON  DEC  25. 


DAILY  STAGE  FOB  1989 
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PETITE  AMITE  RIVER  HEAR  ST.  PAUL,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-11-19,  LONG.  90-A3-0A.  AT  JUNCTION  WITH  NEW  RIVER  CANAL,  5.8  MILES  SOUTHEAST 
Of  ST.  PAUL  AND  7.5  MILES  EAST  Of  SORRENTO,  LA.  (STA.  8525006.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  MID  STAff. 

RECORDS  AVAILABLE.  INTERMITTENTLY,  1950  TO  1951.  DAILY,  OCT.  5,  1951  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  4.72  fEET  ON  APR.  21.  1973.  LOWEST,  MINUS  1.60  fEET  ON  DEC.  29,  1956. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  fEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NCVO 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP  OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.69  E 

1.18 

1.40 

1.06 

2.17 

1.05 

1.14 

2 

1.80  E 

1.13 

1.57 

0.71 

2.33 

1.20 

0.98 

3 

2.03  E 

1.60 

1.59 

0.51 

1.93 

1.20 

0.67 

4 

2.15  E 

1.43 

1.38 

0.89 

1.44 

1.16 

0.30 

5 

2.02  E 

0.64 

1.17 

1.15 

1.07 

1.28 

0.29 

6 

1.73  E 

0.10 

0.79 

0.60 

0.86 

1.34 

0.08 

7 

1.83  E 

0.04 

0.26 

0.62 

0.70 

1.40 

0.75 

3 

1.57  E 

0.12 

-0.05 

0.62 

1.79 

1.38 

9 

1.34  E 

0.60 

0.00 

0.50 

1.87 

1.39 

10 

1.43  E 

1.48 

0.60 

0.11 

1.83 

0.97 

11 

1.53  E 

1.95 

0.86 

0.00 

1.65 

0.97 

12 

1.80  E 

1.37 

1.01 

0.55 

1.38 

1.10 

13 

1.93  f 

0.50 

1.11 

0.52 

1.35 

0.84 

14 

1.93 

1.09  F 

0.56 

F  1.05 

1.59 

0.53 

IS 

1.83 

0.97 

1.74 

0.48 

16 

1.43 

0.75 

1.80 

0.55 

17 

1.27 

0.85 

1.27 

0.71 

18 

1.53 

0.82 

1.10 

1.10 

19 

1.14 

0.64 

1.14 

1.46 

20 

1.73 

0.21 

1.30 

1.55 

21 

1.54 

F 

1.10 

0.39 

1.18 

1.11 

22 

1.33 

1.06 

0.59 

1.04 

0.64 

23 

1.38 

1.37 

0.71 

1.00 

0.23 

24 

1.43 

1.33 

0.71 

0,87 

-0.03 

25 

1.27 

1.36 

0.68 

f  1.05 

1.35 

-0.07 

26 

1.27 

1.39 

0.60 

1.26 

1.54 

-0.08 

27 

E 

1.05 

1.44 

0.44 

F 

1.90 

1.35 

1.60 

-0.09 

28 

E 

0.84 

1.55 

0.52 

1.88 

1.35 

1.58 

-0.10 

29 

E 

0.79  - 

1.65 

0.47 

1.73 

1.42 

1.53 

0.00 

30 

E 

1.23  - 

1.74 

0.76 

1.63 

1.38 

1.37 

0.48 

THE  1 

F(X.L0WING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

WMI 

1.52 

0.93 

1.42 

0.76 

0.60 

1.05 

1.76 

1.50 

1.28 

1.38 

0.66 

MAX 

2.15 

1.95 

1 .74 

1.59 

1.15 

1.05 

1.90 

2.33 

1.42 

1.87 

1.55 

MIN 

0.79 

0.04 

1.06 

-0.05 

0.00 

1.05 

1.63 

0.70 

1.05 

0.87 

-0.10 

DAYS 

31 

13 

11 

30 

14 

1 

5 

7 

0  7 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  Of  DAYS  fOR  THE  YEAR  WAS  180 
E>ESTINATED  f^NOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  fOR  THE  YEAR  WAS  1.10. 

HIGHEST  STAGE  HAS  2.35  AT  4:00  AM  ON  AUG  2. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.40  ON  APR  8. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 


RESERVE  CANAL  NEAR  LAKE  NAUREPAS  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-10-08,  LONG.  90-33-00.  ON  WEST  BANK  OF  CANAL  ABOUT  0.3  MILE  FROM  LAKE  MAUREPAS. 
(STA.  8527506.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JAN.  1979  TO  DATE. 


EXTREMES. 

HIGHEST,  (FROM 

INCOMPLETE 

RECORD)  5 

.50  FEET 

(CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  30, 

1985. 

LOWEST, 

,  (FROM 

INCOMPLETE  RECORD)  MINUS  1.18 

FcET  ON  DEC.  25 

,  1989. 

DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD 

(1970  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.18 

1.21 

0.86 

1.30 

1.55 

1.40 

1.77 

2.02 

1.20 

1.80 

1.00 

0.78 

2 

1.26 

1.15 

1.54 

1.56 

1.05 

1.42 

1.50 

2.01 

0.97 

1.55 

1.31 

0.65 

3 

1.26 

1.19 

1.65 

1.43 

0.87 

1.30 

1.40 

1.59 

1.15 

1.39 

1.05 

0.55 

4 

1.06 

1.04 

1.83 

1.33 

1.06 

1.25 

1.16 

1.13 

1.52 

1.24 

1.06 

0.18 

5 

1.17 

0.96 

1.83 

1.10 

1.00 

1.27 

0.85 

0.72 

2.22 

1.23 

1.16 

0.13 

6 

1.11 

1.08 

0.83 

0.55 

0.70 

1.30 

1.07 

0.51 

2.30 

1.27 

1.13 

0.02 

7 

1.08 

0.90 

0.18 

0.45 

0.85 

1.18 

0.96 

0.39 

2.12 

1.32 

1.26 

0.90 

8 

1.33 

0.80 

0.06 

0.10 

0.85 

1.37 

1.10 

1.02 

1.79 

1.39 

1.67 

1.47 

9 

1.45 

0.68 

0.10 

0.53 

0.89 

1.25 

1.16 

1.25 

1.62 

1.63 

1.57 

0.74 

10 

1.57 

0.47 

0.16 

1.25 

0.40 

1.39 

1.37 

1.14 

1.53 

1.87 

1.42 

O.U 

11 

1.73 

0.44 

0.27 

1.33 

0.60 

1.49 

1.30 

1.17 

1.58 

1.80 

1.38 

0.77 

12 

1.64 

0.60 

0.26 

1.50 

0.85 

1.15 

1.01 

1.44 

1.63 

1.88 

1.33 

0.98 

13 

1.47 

0.77 

0.30 

1.59 

0.95 

0.90 

0.52 

1.52 

1.75 

1.95 

1.44 

0.40 

14 

1.43 

1.03 

0.43 

1.45 

1.14 

0.80 

0.22 

1.54 

1.74 

2.08 

1.62 

0.25 

15 

1.33 

1.14 

0.80 

1.44 

0.89 

1.02 

0.05 

1.47 

1.59 

1.75 

0.33 

16 

1.23 

1.14 

1.20 

1.17 

0.85 

0.82 

0.14 

1.37 

1.38 

1.34 

0.63 

17 

1.04 

1.03 

1.30 

1.16 

1.30 

1.00 

0.07 

1.24 

1.65 

0.82 

0.84 

18 

1.25 

0.86 

1.30 

1.08 

1.70 

1.25 

0.40 

1.17 

1.73 

0.87 

1.23 

19 

1.28 

1.13 

1.17 

0.90 

1.93 

1.10 

0.49 

1.22 

1.67 

1.03 

1.57 

20 

1.58 

1.26 

1.15 

0.56 

1.67 

0.96 

0.35 

1.20 

1.65 

1.14 

1.30 

21 

1.60 

1.48 

0.91 

0.66 

1.45 

1.05 

0.33 

1.51 

1.57 

0.89 

0.80 

22 

1.56 

0.79 

0.99 

0.90 

1.56 

1.19 

0.87 

1.88 

1.37 

0.85 

23 

1.30 

0.14 

1.25 

0.99 

1.40 

1.26 

1.37 

1.80 

1.05 

0.74 

24 

0.94 

•0.54 

0.95 

1.03 

0.99 

1.57 

1.43 

1.43 

1.23 

1.06 

25 

0.83 

-0.53 

1.07 

0.99 

0.94 

1.61 

1.82 

1.14 

1.72  F 

0.90 

1.67 

-0.96 

26 

1.14 

-0.15 

1.12 

0.90 

0.93 

1.53 

1.92 

1.12 

1.86 

1.19 

1.63 

•0.78 

27 

0.95 

0.00 

1.20 

0.83 

0.79 

1.56 

1.72 

1.11 

1.68 

1.27 

1.60 

-0.63 

28 

1.00 

0.44 

1.41 

0.87 

0.90 

1.67 

1.55 

1.04 

1.72 

1.40 

1.44 

-0.18 

29 

1.59  -■ 

1.59 

1.00 

0.92 

1.71 

1.39 

1.24 

2.10 

1.44 

1.26 

0.18 

30 

1.30  -- 

1.51 

1.25 

1.32 

1.81 

1.33 

1.37 

2.26 

1.45 

1.03 

0.66 

31 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

1.29 

0.73 

0.99 

1.04 

1.08 

1.29 

1.03 

1.29 

1.64 

1.49 

1.25 

0.52 

MAX 

1.73 

1.48 

1.83 

1.59 

1.93 

1.81 

1.92 

2.02 

2.30 

2.08 

1.75 

1.57 

MIN 

0.83 

-0.54 

0.06 

0.10 

0.40 

0.80 

0.05 

0.39 

0.97 

0.90 

0.74 

-0.96 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

21 

30 

28 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  352 

F«NOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1 . 13. 

HIGHEST  STAGE  WAS  2.42  AT  7:30  P.M.  ON  SEP  6. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  1.18  ON  DEC  25. 


DAILY  STAGE  FOR  19S9 
AMITE  RIVER  AT  CLIO,  LA 


2S7 


LOCATION.  LAT.  30-18-35,  LONG.  90-36-45.  ON  WHARF  APPROXIMATELY  300  FEET  NORTH  OF  HIGHWAY  22. 
<STA.  8528006.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AM)  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  MAR.  22,  1987  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  3.51  FEET  ON  APR.  4,  1988.  LOWEST,  MINUS  0.10  FOOT  ON  NOV.  6,  1988,  A)H) 
LATER  OATES. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 


JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

1.38 

1.02 

1.43 

1.63 

1.58 

1.44 

1.31 

1.55 

1.84 

1.12 

1.58 

1.47 

1.39 

1.86 

1.67 

0.95 

1.44 

1.20 

1.01 

1.99 

1.56 

1.38 

1.50 

1.43 

1.02 

1.92 

1.01 

1.48 

1.47 

1.31 

0.88 

0.80 

0.81 

1.47 

1.31 

0.90 

0.19 

0.51 

0.91 

1.36 

0.83 

0.07 

0.32 

0.98 

1.80 

1.42 

0.62 

0.17 

0.61 

0.99 

1.62 

0.59 

0.23 

1.16 

0.40 

1.88 

0.57 

0.42 

1.37 

0.66 

1.78 

0.68 

0.39 

1.59 

0.99 

1.31 

1.57 

0.92 

0.44 

1.74 

1.15 

1.06 

1.61 

1.19 

0.63 

1.63 

1.38 

1.01 

1.44 

1.30 

0.95 

1.59 

1.15 

1.27 

1.30 

1.27 

1.34 

1.00 

0.95 

1.18 

1.12 

1.47 

1.30 

1.53 

1.40 

1.04 

1.49 

1.18 

1.90 

1.28 

0.99 

2.18 

1.22 

1.43 

1.33 

0.58 

1.91 

1.09 

1.56 

1.06 

0.70 

1.68 

1.20 

0.84 

1.05 

1.02 

1.82 

1.31 

1.44 

-0.04 

1.55 

1.09 

1.67 

1.46 

1.10 

1.12 

1.10 

1.27 

1.70 

0.98 

■0.10 

1.23 

1.09 

1.19 

1.30 

1.32 

1.00 

1.12 

1.73 

0.95 

0.15 

1.38 

0.91 

1.78 

1.24 

0.52 

1.03 

1.98 

1.75  - 

1.78 

1.23 

1.96 

1.40  ■ 

1.70 

1.40 

1.50 

2.06 

1.35  .  .  1.43 


JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

2.05 

2.28 

1.26 

1.95 

1.11 

0.84 

1.83 

2.24 

0.98 

1.76 

1.34 

0.80 

1.64 

1.72 

1.33 

1.56 

1.06 

0.36 

1.45 

1.23 

1.64 

1.43 

1.23 

0.31 

1.04 

0.79 

2.39 

1.42 

1.31 

0.15 

1.33 

0.59 

2.44 

1.48 

1.27 

0.15 

1.23 

0.45 

2.24 

1.47 

1.42 

1.11 

1.33 

0.99 

1.90 

1.43 

1.84 

1.39 

1.34 

1.32 

1.68 

1.65 

0.75 

1.56 

1.23 

1.92 

1.59 

0.72 

1.46 

1.30 

1.68 

1.87 

1.50 

0.91 

1.18 

1.49 

1.72 

1.97 

1.44 

0.87 

0.67 

1.59 

1.82 

2.04 

1.58 

0.50 

0.32 

1.62 

1.82 

2.37 

1.79 

O.U 

0.23 

1.55 

1.62 

2.53 

1.88 

0.56 

0.34 

1.44 

1.42 

2.49 

1.43 

0.37 

0.18 

1.32 

1.76 

2.27 

0.93 

0.59 

1.23 

1.85 

1.87 

0.95 

1.38 

0.75 

1.28 

1.82 

1.18 

1.18 

1.64 

0.51 

1.32 

1.80 

0.31 

1.26 

1.33 

0.48 

1.62 

1.66 

■0.06 

1.04 

0.81 

1.10 

2.06 

1.44 

0.20 

1.10 

0.32 

1.54 

1.93 

1.10 

0.59 

0.64 

1.57 

1.19 

0.82 

1.22 

1.84 

1.23 

1  78 

1.06 

1.82 

2.04 

1.19 

1.88 

1,31 

1.77 

1.88 

1.12 

1.71 

1.39 

1.76 

1.67 

1.10 

1.80 

1.51 

1.62 

-0.05 

1.48 

1.31 

2.20 

1.58 

1.11 

0.30 

1.46 

2.40 

1.58 

0.82 

1.48 

1.44  - 

I.Ji  - 

1.38 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1.39 

0.91 

1.08 

1.16 

1.30 

1.47 

1.19 

1.39 

1.74 

1.49 

1.39 

0.73 

MAX 

1.88 

1.56 

1.99 

1.84 

2.18 

2.06 

2.05 

2.28 

2.44 

2.53 

1.88 

1.64 

MIN 

0.95 

-0.10 

0.07 

0.32 

0.40 

0.95 

0.18 

0.45 

0.98 

-0.06 

0.64 

-0.05 

DAYS 

25 

25 

28 

30 

27 

24 

29 

31 

28 

31 

28 

26 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  332 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.28. 

HIGHEST  STAGE  WAS  2.67  AT  7:00  P.M.  OH  SEP  5. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  MINUS  0.10  ON  FEB  23  AIR)  LATER  DATE(S). 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 


TICKFAU  RIVER  NEAR  SPRINGFIELD,  LA. 


LOCATION.  LAT.  30-22-38,  LONG.  90-33-02.  HIGHWAY  22  BRIDGE,  3.7  MILES  SOUTH  OF  SPRINGFIELD,  LA. 
(STA.  8S30006.) 

GAGE.  MITQMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  HAY  22,  1947  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  6.48  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  29,  1985.  LOWEST,  MINUS  1.43  FEET  ON 
DEC.  19,  1954. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FES 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.75 

1.39  F 

1.74 

1.96 

2.03 

2.43 

2.72 

1.69 

2.38 

1.52 

1.29 

2 

1.86 

1.94 

1.45 

2.04 

2.25 

2.67 

1.42 

2.20 

1.82 

1.25 

3 

1.90 

2.25  F 

2.19 

1.25 

1.95 

2.00 

2.14 

1.68 

2.02 

1.42 

0.72 

4 

1.55 

2.43 

2.00 

1.85 

1.95 

1.90 

1.65 

2.04 

1.85 

1.67 

0.65 

5 

1.82 

2.45 

1.40 

2.05 

1.95 

1.47 

1.22 

2.85 

1.85 

1.70 

0.59 

6 

1.78 

1.30 

1.16 

1.15 

2.03 

1.72 

1.03 

2.87 

1.94 

1.73 

0.57 

7 

1.75 

0.60 

0.90 

1.25 

1.80 

1.62 

0.92 

2.66 

1.94 

1.85 

1.47 

8 

1.77 

0.37 

0.85 

1.37 

2.40 

1.75 

1.27 

2.32 

1.85 

2.28 

1.84 

9 

1.77 

0.53 

0.85 

1.40 

1.88 

1.77 

1.71 

2.12 

2.03 

2.05 

1.16 

10 

2.00 

0.60 

1.45 

0.73 

2.00 

1.99 

1.68 

2.05 

2.30 

1.99 

1.10 

11 

2.33 

0.80  F 

1.65 

1.02 

2.15 

1.88 

1.69 

2.09 

2.26 

1.93 

1.40 

12 

2.20 

0.77 

1.44 

1.85 

1.63 

1.87 

2.14 

2.34 

1.89 

1.30 

13 

1.88 

F  1.30 

0.79 

1.57 

1.60 

1.17 

2.00 

2.25 

2.47 

2.01 

0.92 

14 

2.03 

1.05 

1.85 

1.50 

0.80 

2.04 

2.25 

2.80 

2.23 

0.85 

15 

1.34 

1.44 

1.55 

0.70 

1.97 

2.04 

2.95 

2.35 

0.95 

16 

1.45 

1.34 

0.80 

1.87 

1.80 

2.94 

1.85 

0.66 

17 

F  1.63 

1.87 

1.60 

0.65 

1.75 

2.13 

2.68 

1.23 

1.25 

18 

2.30 

1.90 

1.09 

1.66 

2.23 

2.20 

1.35 

1.67 

19 

2.60 

1.70 

1.30 

1.70 

2.25 

1.51 

1.52 

2.00 

20 

2.35 

1.57 

1.00 

1.73 

2.20 

0.67 

1.64 

1.73 

21 

F  2.00 

2.i: 

1.65 

0.95 

2.03 

2.06 

0.35 

1.43 

1.15 

22 

1.29 

2.27 

1.80 

1.55 

2.52 

1.87 

0.62 

1.52 

0.62 

23 

0.35 

2.15 

1.85 

1.97 

2.36 

1.56 

1.00 

0.90 

-0.20 

24 

-0.20 

1.73 

2.12 

2.00 

2.00 

1.52 

1.22 

1.43 

-0.49 

25 

-0.03 

F 

1.48 

1.72 

2.20 

2.26 

1.68 

2.20 

1.42 

2.17 

-0.49 

26 

0.37 

1.43 

1.60 

2.16 

2.47 

1.64 

2.31 

1.69 

2.17 

-0.35 

27 

0.59  F 

1.80 

1.28 

1.32 

2.25 

2.32 

1.60 

2.13 

1.78 

2.17 

0.03 

28 

0.92 

2.07 

1.44 

0.95 

2.38 

2.11 

1.57 

2.22 

1.93 

2.04 

0.33 

29 

2.23 

1.55 

1.43 

2.34 

1.95 

1.75 

2.60 

1.97 

1.47 

0.72 

30 

2.23 

1.78 

1.95 

2.40 

1.90 

1.92 

2.86 

2.01 

1.48 

1.24 

31 

1.88 

1.82 

1.87  ■ 

1.76  ■ 

1.80 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.87 

0.73 

1.44 

1.45 

1.66 

1.93 

1.65 

1.81 

2.15 

1.90 

1.76 

0.89 

MAX 

2.33 

2.00 

2.45 

2.19 

2.60 

2.40 

2.47 

2.72 

2.87 

2.95 

2.35 

2.00 

MIN 

1.55 

-0.20 

0.37 

0.85 

0.73 

1.34 

0.65 

0.92 

1.42 

0.35 

0.90 

-0.49 

DAYS 

15 

9 

20 

16 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  305 
F*NOT  AT  STATED  TIME 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.66 
HIGHEST  STAGE  WAS  3.15  AT  6:00  P.M.  Ok  SEP  5. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  0.55  ON  DEC  25. 


DAUY  STAGE  FOR  1989 
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PONCHATOULA  CREEK  AT  HAMKjitD,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-30-24,  LONG.  90-26-50.  ON  U.  S.  HIGHWAY  190  BRIDGE.  <STA.  8532506.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

RECORDS  AVAILABLE.  APR.  15,  1948  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  39.11  FEET  ON  APR.  21,  1977.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON  OCT.  7,  1957,  AND  LATER 
OATES. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  MGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN  JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

F 

20.40 

2 

H 

20.93 

19.98 

3 

F 

20.02 

20.56  20.45 

4 

F 

19.94 

H 

23.20 

20.44  H  25.19 

5 

H 

21.68 

20.85  H 

24.36  20.50 

F 

19.98 

6 

F 

20.56 

20.54 

21. U  20.48 

F 

19.91 

7 

20.66  20.40  H 

23.82 

f 

19.93  F 

20.63  F 

25.82 

8 

F 

19.97 

F 

19.99  H 

23.77  20.33 

20.80 

22.20  H 

24.56 

9 

F 

19.87 

20.70 

20.67 

20.85 

10 

F 

19.95 

20.63  F  19.97 

11 

12 

F 

20.08 

H 

21.62 

13 

F 

19.95  F 

19.97 

F 

19.94 

14 

H 

22.09 

H 

20.92 

H 

21,70 

15 

20.54 

19.94 

20.68  F 

19.93 

H 

22.23 

16 

20.42 

20.52 

20.29 

F 

19.92 

F  19.91 

F 

19.93 

K 

20.80 

F 

19.91 

*9 

20.56  K 

21.19 

F 

20.10 

20 

H 

21.33 

F 

19. S? 

F 

20.37  F 

20.53 

21 

20.60  F 

20.29 

H 

22.20 

F 

19.98 

22 

20.45 

F 

20.35 

20.62 

23 

F 

20.18 

H 

22.50 

20.47 

F 

19.94 

F 

19.87 

24 

F 

20.43 

19.93 

25 

19.84 

F 

19.91 

26 

F 

19.95 

27 

F 

20.98 

28 

F 

20.00 

H 

22.02 

F 

20.54 

29 

- 

H 

22.78 

20.49 

F 

19.95 

20.80 

30 

F 

19.94  - 

22.40  F 

20.40 

19.90 

20.77 

31 

- 

20.55  - 

- 

.  F  19.89 

- 

19.88  - 

.  F 

26.25 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

20,51 

20.05 

20.93 

20.47 

20.76 

21.08 

20.70 

20.85 

20.55 

19.92 

21.01 

23.05 

MAX 

22.09 

20.29 

22.50 

22.78 

23.20 

24  36 

25.19 

23.82 

22.02 

19.98 

22.23 

26.25 

MIN 

19.87 

19.95 

19.92 

19.84 

19.90 

1,.95 

19.89 

19.93 

19.91 

19.87 

19.94 

19.98 

DATS 

11 

4 

10 

7 

13 

16 

10 

6 

6 

5 

8 

6 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  102 
FsNOT  AT  STATED  TIME  H=PEAK  STAGE 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  20.86. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  26.25  AT  1:30  P.M.  ON  DEC  31. 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  19.84  ON  APR  25. 
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DAILY  STAGE  FOR  1969 
F>CINCHATOULA  CREEK  NEAR  PONCHATOULA.  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-27-21,  LONG.  90-27-24.  ON  U.  S.  HIGHWAY  51  BRIDGE,  1.7  NILES  NORTHWEST  OF 
PONCHATOULA,  LA.  (STA.  8535006.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  HEIGHT. 


RECORDS  AVAILABLE. 

APR.  1, 

,  1948  TO  DATE. 

EXTREMES. 

HIGHEST 

.  17.37  FEET  OH  JUNE  7.  1950 

.  LOWEST 

,  MINUS 

0.93  FOOT 

ON  JUNE 

27,  1977. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

1 

0.90 

1.03  F 

0.70 

1.70  H 

2.99  F 

1.04 

1.70 

0.97 

2 

0.96 

0.95 

1.16 

1.52 

2.17 

1.45  H 

1.49 

3 

1.00 

1.03 

1.47  F 

1.44 

1.38 

1.66  F 

1.08 

1.22  F 

0.97 

4 

0.65 

F 

0.70 

1.63 

1.26  F 

1.16 

F 

3.80 

1.16 

1.37 

1.06  F 

0.98 

5 

0.90 

F 

0.70  F 

5.82 

0.83 

F 

1.11 

2.12 

1.07 

0.98  F 

0.15 

6 

0.89 

0.71  F 

0.80  F 

0.73 

2.19 

1.18 

1.00 

7 

0.89 

F 

0.73 

0.20 

1.99 

1.19 

1.09 

8 

0.90 

F 

0.52 

F 

0.64 

1.62 

1.18  H 

8.60 

9 

0.90 

0.78 

1.42 

1.31 

2.64 

10 

H 

2.02 

0.77 

F 

1.15 

1.34 

1.52 

1.33 

11 

1.57 

0.95 

1.11 

H 

2.17 

1.49 

1.21 

12 

1.34 

1.18 

F 

0.98 

F 

0.99 

1.41 

1.57 

1.16  F 

2.80 

13 

1.20 

F 

0.54  F 

0.18 

1.38 

0.85 

0.89 

1.51 

1.70 

1.30  F 

1.10 

14 

F 

3.90 

1.33 

1.13 

H 

2.95 

H 

3.12 

2.03  H 

3.23 

15 

1.27 

0.72 

1.50 

1.18 

1.35 

1.78 

16 

F 

0.70 

0.88 

1.00  F 

0.80 

0.92 

1.08 

1.10 

2.40 

17 

F 

0.78 

0.77 

1.11 

0.99 

1.05 

0.92 

F 

0.17 

0.96 

1.47  F 

1.92 

0.81 

18 

0.97 

F 

0.77 

1.10 

0.85 

1.53 

H 

2.55 

0.91 

1.54 

1.50 

0.81  F 

1.10 

19 

H 

2.99 

0.86 

0.85 

0.73  H 

2.48 

1.08 

0.91 

1.45  F 

1.00 

0.84  H 

1.40 

20 

H 

3.44 

1.00 

0.97 

1.70 

F 

0.95 

0.92 

1.43 

0.92 

21 

1.48 

1.21 

0.70  F 

0.72 

1.35 

0.92 

1.19 

1.25 

F 

0.72 

22 

1.33 

F 

0.70 

0.69 

0.76 

1.70 

1.00 

F 

1.05 

1.69 

1.08 

H 

1.21 

23 

1.08 

F 

3.80 

0.80 

1.33 

1.01 

1.18 

1.58  F 

1.00 

0.26 

0.88 

24 

0.75 

F 

1.00 

0.80 

0.85 

1,30 

1.18 

1.20  F 

1.00 

0.81 

25 

F 

0.70 

0.90 

0.77 

0.90 

1.39 

1.45  F 

0.98 

1.45 

1.48 

26 

0.90 

0.95 

0.74 

0.83 

1.37 

1.66  F 

0.96 

1.57  F 

1.02 

1.48 

27 

F 

0.70 

1.04  F 

1.02 

1.41 

1.50  H 

2.26 

1.35 

1.03 

1.50 

28 

F 

0.78 

F 

0.17 

1.28 

1.60 

1.30  H 

1.70  H 

3.66 

1.20 

1.43 

29 

1.40 

1.40 

F 

0.80 

1.60 

1.13 

0.98 

2.35 

1.21  F 

0.82  H 

1.51 

30 

1.09 

... 

1.17 

1.69 

1.05 

1.10 

2.38 

1.23  F 

0.83 

31 

THE 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.29 

0.77 

1.26 

0.96 

1.15 

1.36 

1.36 

1.31 

1.65 

1.29 

1.52 

1.34 

MAX 

3.90 

1.21 

3.82 

1.44 

2.48 

2.95 

3.80 

2.99 

3.66 

2.03 

8.60 

2.80 

MIN 

0.65 

0.17 

0.18 

0.72 

0.64 

0.89 

0.17 

0.20 

1.00 

0.26 

0.72 

0.15 

DAYS 

29 

16 

21 

22 

19 

20 

18 

22 

29 

24 

30 

6 

THE  TOTAL  MMER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  HAS  256 
F«HOT  AT  STATED  TIME  Hj>PEAK  STAGE 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  1.30. 

HIGHEST  STAGE  WAS  8.60  AT  1:30  A.M.  ON  NOV  8. 
LOWEST  STAGE  WAS  0.15  ON  DEC  5. 


2*1 

DAILY  STAGE  FW  19S9 

YELLOW  WATER  RIVER  CANAL  NEAR  HANNONO,  LA. 

LOCATION.  LAI.  30-30-19,  LONG.  90-30-25.  ON  U.S.  HIGHWAY  190  BRIDGE.  <STA.  8540006.) 

GAGE.  AUTOHAT  I C  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1980  GAGE  WAS  500  FEET  UPSTREAM. 


RECORDS  AVAILABLE. 

APR.  9 

,  1948  TO  DATE. 

EXTREMES. 

HIGHEST 

,  36.99  1 

FEET  OH  SEP.  27, 

1964.  LOWEST,  CHANNEL  DRY  ON 

FEB.  12, 

1955,  AND  LATER 

OATES. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  1 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NCVD  (1983  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

H 

20.00 

19.77 

19.51  H 

22.12 

19.20 

19.57 

2 

f 

19.72 

H 

20.59 

19.68 

H 

20.90  H 

20.06 

20.50 

19.20 

19.35  H 

19.88 

3 

19.97  F 

19.43 

H 

21.78  H 

21.17 

19.60 

19.20 

H 

19.38 

4 

F 

19.47 

19.75 

H 

23.05 

20.04  H 

24.75 

19.42 

19.20 

5 

H 

20.75 

21.62 

H 

24.80 

20.70 

19.35 

19.20 

f 

19.24 

6 

19.98 

19.87 

H 

23.10  H 

22.08 

19.31 

19.20 

F 

19.40 

7 

F 

19.83 

19.61 

20.08 

20.70  H 

20.24 

19.18 

H 

29.94  H 

28.64 

S 

F 

19.39 

F 

19.31 

K 

24.20 

19.72 

19.87 

19.18 

H 

20.78  H 

24.54 

23.94 

9 

F 

19.38 

20.85 

19.50 

19.43 

19.17 

19.38 

21.85 

20.60 

10 

H 

20.55 

F 

19.32 

19.80 

19.40 

19.33 

19.18 

20.08 

19.98 

11 

20.20 

19.60 

19.35 

19.30 

19.20 

19.75 

12 

19.80 

19.51 

19.34 

19.28 

19.72 

20.80 

13 

H 

21.89  F 

19.32  F 

19.23 

H 

20.00 

19.40 

19.34 

19.26 

19.30 

F 

19.31 

19.97 

14 

H 

23.37 

19.51 

H 

21.20 

19.36 

19.24  H 

20.75 

20.35 

19.71 

15 

21.08 

F 

19.30 

20.43 

19.35 

19.25 

19.32 

H 

23.76 

19.63 

16 

20.05 

19.63 

19.32 

19.21 

19.27 

21.59 

19.61 

17 

19.72 

F 

19.32 

19.47 

19.30 

19.22 

19.27 

F 

19.18 

20.07 

18 

19.60 

F 

19.50 

H 

19.88 

19.25 

19.22 

19.27 

19.78 

19 

20.60 

N 

20.80 

19.45 

19.22 

19.22 

19.65  F 

19.48 

20 

H 

22.5'’ 

F 

19.30 

H 

21.92 

19.35 

19.22 

19.60 

19.52 

21 

20.62  F 

19.48 

20.32 

H 

20.03 

19.30 

19.22 

F 

19.35 

22 

19.98 

19.85 

19.90 

19.47 

19.27 

19.22 

F 

19.52 

23 

19.80 

H 

24.28 

19.48 

19.33 

19.25 

19.23 

F 

19.14  H 

22.19 

24 

19.82 

20.29 

19.38 

19.28 

19.20 

19.99 

25 

19.77 

19.84  F 

19.30 

19.39 

19.30 

19.19  F 

19.15 

19.75 

26 

19.75 

19.73 

19.34 

19.34 

19.19 

19.64 

27 

19.73 

F 

19.37 

19.32 

19.29 

19.20 

19.60 

28 

19.73  F 

19.35 

H 

19.89 

19.28  H 

19.58  F 

19.22 

19.92 

29 

29.70  H 

22.61 

H 

20.15 

19.28 

19.47  H 

23.41 

19.70  H 

20.70 

30 

F 

19.39  ■ 

23.70  F 

19  61  F 

19.28 

19.60 

19.28 

19.28 

20.82 

20.01 

19.22 

THE  ( 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

20.27 

19.39 

20.97 

19.88 

20.23 

20.36 

19.77 

19.47 

19.57 

19.50 

20.85 

20.70 

MAX 

23.37 

19.48 

29.70 

22.61 

23.05 

24.80 

24.75 

22.12 

23.41 

20.78 

29.94 

28.84 

MIH 

19.38 

19.32 

19.23 

19.30 

19.28 

19.32 

19.22 

19.19 

19.15 

19.12 

19.31 

19.24 

DATS 

24 

4 

17 

8 

15 

28 

31 

31 

22 

7 

23 

16 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  226 
F>NOT  AT  STATED  TINE  H^rPEAK  STAGE 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  20.12. 

HIGHEST  STAGE  WAS  29.94  AT  9:00  A.M.  ON  NOV  7. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  19.12  ON  OCT  31. 
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DAILY  STAGE  FOt  1989 


PASS  HANCHAC  NEAR  PONCHATOULA,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-16-53,  LONG.  90-24-01.  ON  PILING  60  fEET  EAST  OF  SOUTH  END  OF  U.  S.  MIGHUAY 
51  BRIDGE,  NINE  MILES  SOUTH  OF  PONCHATOULA,  LA.  (STA.  8542006.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORD  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  11,  1955  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  5.40  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  30,  1985.  LOUEST,  MINUS  2.00  FEET  ON 
JAN.  21,  1961. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.08 

1.18 

1.03 

1.39 

1.65 

1.60 

1.42 

2.16 

1.27 

1.49 

1.04 

0.68 

2 

1.16 

1.08 

1.63 

1.81 

1.10 

1.51 

1.11 

1.88 

1.05 

1.55 

1.33 

0.62 

3 

1.21 

1.19 

1.91 

1.72 

0.91 

1.26 

0.98 

1.39 

1.41 

1.39 

0.97 

0.11 

4 

0.90 

0.89 

2.08 

1.74 

1.35 

1.19 

0.70 

1.08 

1.68 

1.26 

1.15 

0.08 

5 

1.16 

0.87 

2.16 

1.07 

0.68 

1.20 

0.42 

0.79 

2.15 

1.23 

1,20 

-0.03 

6 

1.25 

0.95 

0.70 

0.62 

0.48 

1.02 

0.66 

0.75 

2.39 

1.35 

1.23 

-0.02 

7 

1.24 

0.80 

0.35 

-0.01 

0.53 

0.96 

0.73 

0.75 

2.16 

1.42 

1.37 

0.79 

8 

1.29 

0.72 

0.16 

0.00 

0.76 

1.72 

0.97 

1.02 

1.89 

1.39 

1.72 

0.98 

9 

1.35 

0.38 

0.25 

0.31 

0.79 

0.91 

1.34 

1.29 

1.76 

1.51 

1.55 

0.10 

10 

1.48 

0.32 

0.21 

0.87 

0.31 

1.27 

1.87 

1.13 

1.68 

1.67 

1.22 

0.42 

11 

1.76 

0.26 

0.30 

1.00 

0.60 

1.30 

1.74 

1.24 

1.73 

1.62 

1.35 

0.77 

12 

1.63 

0.36 

0.32 

1.13 

0.79 

1.12 

1.30 

1.39 

1.67 

1.68 

1.38 

0.71 

13 

1.12 

0.71 

0.41 

1.41 

0.94 

1.09 

0.83 

1.46 

1.72 

1.82 

1.48 

0.32 

14 

1.41 

1.09 

0.71 

1.21 

1.29 

1.09 

0.47 

1.47 

1.71 

2.20 

1.77 

15 

1.14 

1.24 

1.03 

1.34 

0.93 

0.76 

0.43 

1.43 

1.48 

2.29 

1.89 

0.39 

16 

0.96 

1.26 

1.33 

1.09 

0.94 

0.80 

0.19 

1.28 

1.26 

2.36 

1.08 

0.23 

17 

0.97 

1.07 

1.57 

0.95 

1.30 

0.94 

0.46 

1.18 

1.67 

2.18 

0.69 

0.69 

18 

1.20 

1.01 

1.61 

0.87 

1.74 

1.18 

0.69 

1.10 

1.75 

1.74 

0.87 

19 

1.24 

1.27 

1.38 

0.76 

1.95 

0.94 

0.85 

1.16 

1.72 

0.78 

0.98 

1.48 

20 

1.53 

1.42 

1.47 

O.U 

1.27 

0.88 

0.57 

1.37 

1.70 

-0.05 

1.09 

1.09 

21 

1.42 

1.71 

1.24 

0.50 

1.29 

1.03 

0.74 

1.78 

1.53 

•0.32 

0.89 

0.50 

22 

1.56 

0.86 

1.14 

0.75 

1.23 

1.23 

1.35 

2.21 

1.30 

0.00 

0.96 

0.13 

23 

1.22 

•0.25 

1.52 

0.74 

0.94 

1.33 

1.78 

2.05 

0.94 

0.37 

0.40 

24 

0.95 

-0.59 

1.14 

0.77 

0.81 

1.59 

1.64 

1.60 

0.94 

0.63 

0.91 

25 

0.84 

-0.46 

1.08 

0.71 

0.83 

1.65 

1.76 

1.40 

1.54 

0.79 

1.58 

26 

1.15 

-0.07 

1.15 

0.62 

0.93 

1.70 

1.88 

1.38 

1.52 

1.09 

1.59 

-0.79 

27 

0.77 

0.17 

1.27 

0.68 

0.72 

1.83 

1.78 

1.23 

1.28 

1.17 

1.58 

-0.56 

28 

0.97 

0.56 

1.57 

0.74 

0.63 

2.02 

1.61 

1.27 

1.51 

1.37 

1.49 

-0.22 

29 

1.50 

1.80 

1.08 

1.15 

1.86 

1.41 

1.35 

1.92 

1.40 

0.94 

0.16 

30 

1.16 

1.62 

1.36 

1.63 

1.85 

1.28 

1.34 

2.13 

1.46 

0.90 

0.65 

1  tJJ 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

1.22 

0.71 

1.14 

0.92 

1.03 

1.29 

1.11 

1.36 

1.61 

1.29 

1.21 

0.40 

MAX 

1.76 

1.71 

2.16 

1.81 

1.95 

2.02 

1.88 

2.21 

2.39 

2.36 

1.89 

1.48 

MIN 

0.77 

-0.59 

0.16 

-0.01 

0.31 

0.76 

0.19 

0.75 

0.94 

-0.32 

0.40 

-0.79 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

26 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  UAS  360 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  1.12. 

HIGHEST  STAGE  WAS  2.65  AT  7:00  P.M.  ON  SEP  5. 
LOWEST  STAGE  UAS  MINUS  0.65  ON  FEB  24. 
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BAYOU  80NFOUCA  AT  SLIDELL,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-16-18,  LONG.  89-47-39.  ABOUT  30  FEET  UPSTREAM  FROM  HIGHWAY  433  BRIDGE. 

(STA.  BSS4003.) 

GAGE.  STAFF  TYPE. 

RECORDS  AVAILABLE.  Alffi.  17,  1962  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.8  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG.  18,  1969.  LOWEST,  MINUS  0.6  FOOT  ON 
FEB.  15,  1963. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

1.0 

0.8 

0.8 

1.0 

1.0 

0.5 

1.3 

1.2 

0.5 

1.0 

0.5 

0.5 

2 

0.8 

0.5 

1.0 

1.0 

1.0 

0.5 

1.0 

1.2 

0.5 

1.0 

0.8 

0.8 

3 

0.5 

0.5 

0.8 

1.0 

0.8 

0.5 

1.0 

1.0 

0.8 

1.0 

1.0 

1.0 

4 

0.5 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

0.8 

1.0 

1.0 

0.8 

1.0 

1.0 

1.0 

5 

0.8 

1.0 

1.0 

0.8 

0.5 

0.8 

1.2 

1.0 

1.0 

0.8 

1.0 

1.1 

6 

1.0 

1.0 

1.0 

0.5 

0.5 

1.0 

1.2 

1.0 

1.0 

0.8 

1.0 

1.1 

7 

1.0 

1.0 

0.8 

0.5 

0.8 

1.0 

1.2 

1.0 

1.0 

0.8 

1.2 

1.2 

8 

1.0 

0.7 

0.8 

0.8 

0.8 

1.0 

1.0 

0.8 

0.8 

1.0 

1.3 

1.0 

9 

1.0 

0.7 

0.5 

0.8 

1.0 

0.8 

1.2 

0.8 

0.8 

1.3 

1.2 

1.0 

10 

1.0 

0.5 

0.5 

0.8 

1.0 

0.8 

1.2 

1.0 

1.0 

1.3 

1.0 

1.0 

11 

0.8 

0.5 

0.5 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.1 

1.0 

1.0 

12 

0.8 

0.8 

0.8 

1.0 

0.8 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.1 

1.0 

1.1 

13 

1.0 

0.8 

0.8 

1.0 

0.8 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

0.8 

1.2 

1.0 

14 

1.0 

1.0 

1.0 

0.8 

1.0 

0.8 

1.2 

1.0 

0.8 

1.0 

1.3 

1.0 

15 

1.0 

1.0 

1.0 

0.8 

1.0 

0.8 

1.0 

0.8 

0.8 

1.0 

1.2 

0.8 

16 

1.0 

0.9 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.2 

1.0 

0.8 

17 

1.0 

0.8 

0.7 

1.0 

0.8 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

1.2 

1.0 

1.0 

18 

1.2 

0.8 

0.7 

1.0 

0.8 

1.0 

1.0 

0.8 

1.0 

1.0 

0.8 

1.0 

19 

1.2 

1.0 

0.5 

0.8 

0.5 

1.0 

1.2 

0.8 

1.2 

1.0 

1.0 

0.8 

20 

1.0 

1.0 

0.5 

0.8 

0.5 

1.2 

1.2 

1.0 

1.2 

1.0 

1.0 

0.8 

21 

1.0 

1.0 

0.8 

1.0 

0.5 

1.2 

1.0 

1.0 

1.0 

0.8 

0.8 

1.0 

22 

1.0 

0.8 

0.8 

1.0 

0.5 

1.0 

1.0 

0.8 

0.8 

1.0 

0.8 

1.0 

23 

1.0 

0.8 

1.0 

0.8 

0.8 

1.2 

1.0 

0.8 

0.8 

1.0 

1.0 

1.1 

24 

1.0 

0.5 

1.0 

0.8 

0.8 

1.2 

1.0 

1.0 

1.0 

0.8 

1.0 

0.8 

25 

0.8 

0.5 

1.0 

0.5 

1.0 

1.2 

0.8 

1.0 

1.0 

0.8 

0.8 

0.5 

26 

0.8 

0.5 

1.0 

0.5 

1.0 

1.1 

0.8 

1.0 

1.0 

1.0 

1.0 

0.5 

27 

1.0 

0.5 

1.0 

0.8 

1.0 

1.1 

1.0 

1.0 

0.8 

1.0 

1.0 

0.5 

28 

0.8 

0.8 

1.0 

1.0 

1.0 

1.2 

1.8 

1.0 

0.8 

1.0 

0.8 

0.8 

29 

0.8 

1.2 

1.0 

1.0 

1.2 

1.8 

1.0 

1.0 

0.8 

0.8 

0.8 

30 

1.0 

1.2 

1.0 

0.8 

1.3 

1.5 

0.8 

1.0 

0.8 

0.5 

0.5 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS 

IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

0.9 

0.8 

0.9 

0.9 

0.8 

1.0 

1.1 

1.0 

0.9 

1.0 

1.0 

0.9 

MAX 

1.2 

1.0 

1.2 

1.0 

1.0 

1.3 

1.8 

1.2 

1.2 

1.3 

1.3 

1.2 

MIN 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

0.8 

0.8 

0.5 

0.5 

0.5 

0.5 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DATS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0.9. 

HIGHEST  STAGE  WAS  1.8  ON  JUL  28  AND  LATER  DATE(S). 
LOWEST  STAGE  WAS  0.5  ON  JAN  3  AND  LATER  0ATE(S]. 


2U 

DAILY  STAGE  FOK  19A9 
LAICE  POHTCKARTitAIH  AT  FKENIER.  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-06-22,  LONG.  90-25-17.  GAGE  INTAKE  AND  STAFF  ON  STRUCTURE  1,200  FEET  OFF  SHORE 
FROM  SERVICE  ROAD,  REMOTE  RECORDER  ON  SHORE.  (STA.S55S006. ) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  WITH  BUBBLER  EGUIFWENT  AMD  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  HAS  MINUS  10.00  FEET,  NGVD.  PRIOR  TO  1957,  CAGE  ZERO 
NAS  ERRONEOUSLY  REPORTED  AS  MINUS  10.08  FEET,  M.S.L. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  1931  TO  SEP.  1965,  ANO  JAN.  1969  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  12.09  FEET,  FROM  WATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  SEP.  10,  1965.  LOWEST,  MINUS 
’.71  FEET  ON  JAN.  28,  1988.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  CAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1965  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

MOV 

DEC 

1 

0.81 

0.60 

0.98 

1.24 

0.60 

1.32 

0.82 

1.00 

0.94 

0.40 

2 

0.51 

0.66 

1.14 

0.93 

0.74 

0.56 

0.79 

0.62 

1.22 

0.80 

0.30 

3 

0.28 

0.66 

1.38 

0.94 

0.97 

0.14 

0.66 

1.09 

1.01 

1.04 

0.52 

4 

0.S4 

1.03 

1.53 

0.98 

0.79 

0.10 

0.50 

1.48 

1.17 

0.85 

-0.18 

5 

0.49 

0.96 

1.23 

0.82 

0.56 

0.18 

0.26 

2.54 

1.11 

0.85 

-0.59 

6 

0.67 

0.11 

0.29 

0.20 

0.23 

0.28 

2.17 

1.26 

0.87 

7 

0.94 

0.80 

-0.02 

-0.11 

0.38 

0.07 

0.37 

1.76 

1.29 

0.85 

8 

1.23 

1.01 

-0.07 

-0.53 

0.22 

0.26 

0.56 

1.47 

1.51 

1.15 

9 

1.33 

0.88 

-0.06 

0.11 

0.39 

0.62 

1.40 

1.55 

1.12 

10 

1.38 

0.23 

-0.33 

0.85 

0.09 

0.84 

1.31 

1.45 

0.65 

11 

1.54 

0.05 

-0.30 

1.00 

0.38 

0.70 

1.43 

1.38 

-1.11 

12 

1.52 

-0.05 

-0.38 

0.93 

0.48 

0.16 

0.67 

1.41 

1.47 

0.76 

13 

0.91 

0.39 

-0.33 

1.11 

1.07 

0.04 

0.03 

1.32 

1.55 

1.25 

-0.08 

14 

1.09 

0.50 

-0.10 

0.94 

0.51 

0.11 

•0.30 

1.22 

2.14 

1.35 

-0.04 

15 

0.63 

0.66 

0.35 

0.91 

0.08 

-0.30 

1.05 

2.19 

1.49 

0.02 

16 

0.90 

0.66 

0.84 

0.80 

0.44 

0.07 

-0.45 

0.95 

2.04 

0.48 

0.26 

17 

0.64 

0.73 

0.85 

0.70 

1.11 

-0.29 

1.38 

1.87 

0.62 

18 

0.87 

0.67 

0.88 

0.69 

2.13 

-0.06 

0.29 

1.50 

1.62 

0.84 

1.10 

19 

1.01 

0.81 

0.52 

2.17 

-0.02 

-0.02 

0.34 

1.55 

0.42 

1.15 

20 

1.05 

0.74 

0.31 

0.51 

0.06 

-0.03 

0.71 

1.61 

-0.42 

0.73 

0.53 

21 

1.18 

0.56 

0.30 

0.30 

0.05 

-0.11 

1.24 

1.35 

-0.56 

0.41 

0.09 

22 

0.30 

0.87 

0.47 

0.15 

0.53 

1.70 

1.06 

0.48 

23 

1.14 

-0.70 

1.00 

0.50 

0.18 

0.47 

1.01 

1.45 

0.81 

0.04 

24 

0.76 

-0.86 

0.65 

0.49 

-0.15 

0.70 

0.95 

0.84 

0.77 

25 

0.85 

-1.01 

0.52 

0.46 

-0.31 

0.80 

1.38 

0.98 

26 

1.04 

-0.73 

0.54 

0.42 

-0.19 

0.72 

0.81 

1.15 

1.11 

-1.41 

27 

0.68 

-0.53 

0.67 

0.46 

-0.30 

1.05 

0.60 

0.89 

0.97 

28 

1.04 

-0.05 

0.91 

0.39 

-0.35 

1.13 

0.96 

0.74 

1.32 

0.83 

29 

1.25 

1.01 

0.66 

0.05 

1.19 

0.69 

0.87 

1.74 

1.21 

30 

0.83 

0.95 

0.95 

0.48 

1.59 

0.85 

1.61 

0.39 

31 

0.75 

0.61 

0.87 

0.74 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.92 

0.38 

0.56 

0.61 

0.50 

0.41 

0.39 

0.87 

1.34 

1.25 

0.88 

0.15 

MAX 

1.54 

1.18 

1.53 

1.11 

2.17 

1.59 

1.32 

1.70 

2.54 

2.19 

1.49 

1.15 

MIN 

0.28 

-1.01 

-0.38 

-0.53 

-0.35 

-0.02 

-0.45 

0.29 

0.62 

-0.56 

0.04 

-1.41 

DAYS 

26 

27 

31 

30 

30 

23 

26 

14 

30 

21 

26 

18 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  302 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0.69. 

HIGHEST  STAGE  WAS  2.66  AT  12:30  P.M.  ON  SEP  5. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  1.74  ON  DEC  10. 


DAILY  STAGE  FM  1989 
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LAKE  FONTCHARTRAm  AT  MNOEVILLE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-21-31,  LONG.  90-05-45.  ON  SOUTH  BOUND  LANE  OF  LAKE  FONTCHARTRAIN  CAUSEWAY 
BRIDGE,  0.5  NILE  FRON  NORTH  PLAZA  OF  BRIDGE.  (STA.  8557506.) 

GAGE.  AUTOHATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  AUG.  2,  1957,  GAGE  WAS  LOCATED  AT  LOTTS  WHARF.  ADD  0.3  TO  DAILY 
STAGES  PRIOR  TO  1955.  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  10.00  FEET,  NGVD. 


RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  26,  1931  TO  DATE. 


EXTREMES 

.  HIGHEST,  7.60 

FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  28.  1985.  LOWEST,  MINUS  2.25 

FEET  OH 

JAN. 

26,  1938. 

EXTREMES  NAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 

DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1957  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY  JUH  JUL  AUG  SEP  KT 

NOV 

DEC 

1 

2.42 

1.63 

1.28 

1.40 

2.08 

0.43 

2 

2.11 

1.53 

1.72 

1.91 

1.55 

0.32 

3 

2.14 

1.66 

2.22 

1.96 

1.45 

-0.27 

4 

1.98 

1.38 

2.41 

2.06 

2.03 

0.84 

-0.23 

5 

2.14 

1.62 

2.50 

1.28 

0.79 

-0.41 

6 

1.71 

1.69 

1.13 

1.28 

0.83 

-0.33 

7 

2.12 

1.59 

0.83 

0.82 

0.89 

0.17 

8 

2.02 

1.41 

0.62 

0.80 

1.20 

0.45 

9 

2.28 

0.94 

0.66 

0.77 

0.53 

-0.41 

10 

3.04 

0.92 

0.56 

1.18 

0.61 

-0.08 

11 

3.34 

0.78 

0.65 

1.49 

0.67 

0.23 

12 

3.06 

0.80 

0.62 

1.61 

0.70 

0.32 

13 

1.69 

1.10 

0.66 

1.90 

0.94 

-0.06 

U 

2.27 

1.36 

0.90 

1.79 

1.25 

-0.07 

IS 

1.92 

1.51 

1.28 

1.85 

1.45 

0.12 

16 

1.38 

1.55 

1.56 

1.57 

0.57 

-0.24 

17 

1.50 

1.40 

1.77 

1.60 

0.28 

0.32 

18 

1.44 

1.46 

1.81 

1.56 

0.38 

0.77 

19 

1.72 

1.77 

1.50 

1.44 

0.52 

1.00 

20 

1.89 

1.98 

1.65 

1.12 

0.62 

0.54 

21 

1.67 

2.03 

1.49 

1.21 

0.41 

-0.04 

22 

2.27 

1.21 

1.45 

1  40 

0.50 

-0.54 

23 

1.89 

0.19 

2,01 

1.38 

-0.11 

-1.36 

24 

1.75 

-0.23 

1.55 

1.35 

0.39 

-1.50 

25 

1,27 

•0.06 

1.42 

1.34 

0.96 

-1.27 

26 

1.59 

0.25 

1.46 

1.29 

1.06 

-1.03 

27 

0.81 

0.42 

1.53 

1.13 

1.04 

-0.77 

28 

1.27 

0.76 

1.74 

1.31 

1.03 

-0.47 

29 

1.89 

1.91 

1.11 

0.60 

0.01 

30 

1.51 

1.89 

1.68 

0.49 

0.43 

31 

Tie  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

1.91 

1.17 

1.42 

1.42 

1.78 

0.72 

-0.10 

MAX 

3.34 

2.03 

2.50 

2.06 

2.08 

1.45 

1.00 

MIN 

0.81 

-0.23 

0.56 

0.77 

1.45 

-0.11 

-1.50 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

4  0  0  0  0  0 

27 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  182 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.11. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  3.55  AT  6:00  A.M.  ON  JAN  11. 
LOICST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  MINUS  1.75  ON  DEC  23. 


DAILY  STACe  fCM  19S9 


LAKE  POMTCHARTRAIN  AT  HIDLAKE  HEAR  NEW  ORLEANS.  LA. 

LOCATION.  LAT.  SO-ll'ID,  LONC.  90-07-33.  ON  SOUTH  BOUND  BRIDGE  Of  LAKE  PONTCHARTRAIN  CAUSEWAY 
BRIDGE,  11.6  MILES  NORTH  OF  THE  SOUTH  PLAZA.  (STA.  8360006.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  WIRE  WEIGHT. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  10.00  FEET,  NCVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  AUG.  9,  1957  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.U  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  29,  1985.  LOWEST,  MINUS  1.28  FEET  ON 
MAR.  6,  1965.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  AM.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1957  AOJ.) 


DAT 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAT 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

1 

1.63 

1.76 

2.35 

2.16 

2.60 

2.16 

2.09 

2.10 

1.15 

1.48 

2 

1.59 

1.56 

2.88 

2.35 

2.03 

2.09 

1.90 

1.90 

0.99 

1.59 

3 

1.68 

1.85 

3.07 

2.46 

1.71 

1.88 

1.73 

1.47 

1.41 

1.35 

4 

1.48 

1.92 

3.29 

2.49 

1.99 

1.79 

1.50 

1.13 

1.75 

1.27 

5 

1.44 

2.00 

3.33 

2.08 

1.81 

1.80 

1,21 

0.86 

2.79 

1.23 

6 

1.71 

2.22 

2.19 

1.76 

1.48 

1.75 

1.36 

0.75 

2.51 

1.36 

7 

1.77 

2.48 

2.00 

1.40 

1.45 

1.63 

1.32 

0.86 

2.08 

1.40 

8 

1.80 

2.41 

1.83 

1.39 

1.51 

2.21 

1.41 

1.34 

1.84 

1.34 

9 

1.78 

2.09 

1.85 

1.47 

1.53 

1.63 

1.59 

1.60 

1.72 

1.44 

10 

1.94 

1.90 

1.69 

2.01 

1.11 

1.83 

1.99 

1.41 

1.59 

1.63 

11 

2.21 

1.75 

1.79 

2.27 

1.37 

1.91 

1,97 

1.51 

1.62 

1.49 

12 

2.20 

1.80 

1.75 

2.29 

1.46 

1.78 

1.66 

1.60 

1.58 

1.52 

13 

1.70 

2.03 

1.80 

2.53 

1.58 

1.70 

1.32 

1.60 

1.58 

1.60 

14 

1.77 

2.29 

1.93 

2.44 

1.83 

1.63 

1.03 

1.55 

1.53 

2.16 

15 

1.69 

2.37 

2.48 

2.51 

1.70 

1.53 

0.90 

’.42 

1.42 

2.22 

16 

1.56 

2.41 

2.81 

2.23 

1.70 

1.51 

0.38 

1.27 

1.36 

2.10 

17 

1.42 

2.30 

2.97 

2.23 

1.96 

1.53 

0.33 

1.15 

1.68 

1.94 

18 

1.69 

2.32 

2.83 

2.35 

2.33 

1.56 

0.62 

1.05 

1.84 

1.76 

19 

1.83 

2.51 

2.44 

2.22 

2.40 

1.48 

0.81 

1.09 

1.80 

0.76 

20 

2.13 

2.62 

2.69 

1.64 

2.10 

1.35 

0.45 

1.33 

1.78 

-0.13 

21 

2.13 

2.82 

2.52 

1.69 

2.00 

1.39 

0.58 

1.73 

1.61 

-0.35 

22 

2.19 

2.30 

2.54 

1.84 

1.93 

1.43 

1.05 

2.23 

1.36 

23 

1.83 

1.63 

3.02 

1.83 

1.79 

1.53 

1.61 

2.02 

1.04 

24 

1.66 

1.10 

2.47 

1.85 

1.47 

1.72 

1.78 

1.58 

1.21 

25 

1.60 

1.14 

2.52 

1.80 

1.47 

1.77 

2.11 

1.34 

1.80 

26 

1.77 

1.42 

2.50 

1.79 

1.44 

1.79 

2.22 

1.26 

1.60 

27 

1.40 

1.56 

2.49 

1.70 

1.37 

1.96 

1.97 

1.09 

1.30 

28 

1.89 

1.92 

2.71 

1.70 

1.17 

2.09 

1.72 

1.14 

1.60 

29 

2.29  • 

2.74 

1.74 

1.61 

2.08 

1.51 

1.28 

2.03 

30 

31 

1.99  • 
1.87  ■ 

2.70 
2.41  ■ 

2.14 

1.97 
2.13  ■ 

2.22 

1.38 

1.40 

1.28 
1.22  - 

2.13 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1.79 

2.02 

2.47 

2.01 

1.74 

1.76 

1.38 

1.39 

1.66 

1.39 

MAX 

2.29 

2.82 

3.33 

2.53 

2.60 

2.22 

2.22 

2.23 

2.79 

2.22 

MIN 

1.40 

1.10 

1.69 

1.39 

1.11 

1.35 

0.33 

0.75 

0.99 

-0.35 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

21 

0 

0 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  TEAR  WAS  29A 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.77. 

HIGHEST  STAGE  WAS  3.41  AT  7:00  A.M.  ON  MAR  5. 

lowest  stage  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  0.64  ON  OCT  21. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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LAKE  PONTCHARTRAIN  AT  WEST  END,  LA. 

LOCATIOH.  LAT.  30-01-18,  LONG.  90-06-57.  THIRTY  FEET  EAST  OF  MUNICIPAL  YACHT  BUILDING  IN  WEST  END 
HARBOR.  (STA.  8562506.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  DEC.  1.  1946,  GAGE  WAS  LOCATED  110  FEET  WEST  OF  SOUTHERN  YACHT  CLUB. 
SUBTRACT  0.1  FOOT  FROM  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1955.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  MAS  MINUS  10.00  FEET, 
NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  25,  1931  TO  NOV.  30,  1946,  AND  MAR.  9,  1949  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.11  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  OCT.  28,  1985.  LOWEST,  MINUS  2.20  FEET  ON 
JAN.  26  AND  27,  1938.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1985  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JIM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.80 

0.82 

0.60 

0.73 

1.41 

1.07 

1.22 

1.63 

0.90 

1.51 

0.99 

0.91 

2 

0.73 

0.73 

1.43 

0.90 

0.79 

0.98 

0.98 

1.41 

0.76 

1.62 

1.35 

0.78 

3 

0.77 

0.91 

1.37 

1.01 

0.62 

0.79 

0.82 

1.04 

1.19 

1.37 

1.09 

0.77 

4 

0.66 

0.92 

1.59 

1.06 

0.63 

0.61 

0.52 

0.68 

1.56 

1.36 

1.14 

0.26 

5 

0.67 

0.95 

1.63 

1.05 

0.62 

0.67 

0.32 

0.44 

2.59 

1.34 

1.18 

-0.01 

6 

0.93 

0.51 

0.43 

0.32 

0.71 

0.53 

0.34 

2.32 

1.47 

1.24 

0.07 

7 

1.00 

0.95 

0.34 

0.06 

0.24 

0.56 

0.53 

0.50 

1.94 

1.51 

1.26 

0.55 

8 

1.30 

0.77 

0.11 

-0.26 

0.23 

0.88 

0.64 

1.09 

1.69 

1.57 

1.58 

1.24 

9 

1.35 

0.67 

0.09 

0.02 

0.35 

0.63 

0.85 

1.25 

1.56 

1.64 

1.21 

0.32 

10 

1.52 

0.16 

-0.16 

0.99 

0.05 

0.78 

1.14 

1.08 

1.46 

1.82 

0.99 

0.29 

11 

1.61 

0.01 

-0.13 

1.02 

0.28 

0.89 

1.10 

1  18 

1.47 

1.66 

1.06 

0.61 

12 

1.49 

0.04 

-0.19 

0.92 

0.31 

0.70 

0.80 

1.?9 

1.43 

1.65 

1.12 

1.19 

13 

1,05 

0.33 

-0.15 

1.16 

0.42 

0.65 

0.39 

1.32 

1.41 

1.73 

1.34 

0.44 

14 

0.95 

0.68 

0.06 

1.00 

0.69 

0.42 

0.10 

1.26 

1.38 

2.25 

1.66 

0.31 

15 

0.91 

0.78 

0.50 

1.10 

0.57 

0.61 

-0.05 

1.13 

1.31 

2.33 

1.78 

0.43 

16 

0.77 

0.86 

0.92 

0.78 

0.58 

0.62 

-0.05 

0.96 

1.28 

2.18 

1.22 

0.62 

17 

0.54 

0.78 

0.99 

0.79 

0.87 

0.56 

-0.12 

0.86 

1.60 

2.06 

0.65 

0.87 

18 

0.83 

0.84 

1.02 

0.74 

1.35 

0.70 

0.14 

0.75 

1.74 

2.14 

0.82 

1.36 

19 

1.06 

0.78 

0.68 

1.33 

0.69 

0.25 

0.82 

1.77 

1.09 

1.06 

1.76 

20 

1.21 

0.85 

0.34 

1.06 

0.49 

0.04 

1.04 

1.76 

0.15 

1.06 

1.10 

21 

1.42 

0.66 

0.34 

0.99 

0.54 

0.11 

1.49 

1.59 

•0.10 

0.78 

0.56 

22 

0.85 

0.89 

0.57 

0.77 

0.67 

0.53 

1.90 

1.35 

0.22 

0.85 

0.74 

23 

1.01 

-0.11 

1.26 

0.51 

0.62 

0.75 

1.12 

1.72 

1.10 

0.55 

0.52 

24 

0.86 

-0.76 

0.76 

0.48 

0.29 

1.06 

1.30 

1.31 

1.29 

0.81 

0.91 

25 

0.69 

-0.85 

0.64 

0.49 

0.19 

1.13 

1.67 

1.07 

1.93 

0.83 

1.37 

26 

0.93 

•0.56 

0.67 

0.42 

0.28 

1.08 

1.82 

1.00 

1.69 

1.02 

1.43 

27 

0.64 

-0.41 

0.66 

0.37 

0.26 

1.23 

1.54 

0.86 

1.39 

1.04 

1.37 

28 

0.75 

0.16 

0.86 

0.39 

-0.02 

1.27 

1.27 

0.86 

1.67 

1.26 

1.45 

29 

1.21 

1.00 

0.76 

0.50 

1.37 

1.09 

1.03 

2.14 

1.16 

1.43 

30 

31 

0.82 

0.70 

1.12 

1.18 

0.88 

0.92 
1.07  ■ 

1.51 

0.93 

0.95 

1.02 

2.21 

1.27 
1.17  ■ 

1.11 

THE  1 

F(X.  LOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

*«AN 

0.94 

0.49 

0.70 

0.66 

0.60 

0.82 

0.73 

1.07 

1.58 

1.34 

1.17 

0.69 

MAX 

1.61 

1.42 

1.63 

1.16 

1.41 

1.51 

1.82 

1.90 

2.59 

2.33 

1.78 

1.76 

MIN 

0.54 

-0.85 

-0.19 

-0.26 

-0.02 

0.42 

-0.12 

0.34 

0.76 

-0.10 

0.52 

-0.01 

DAYS 

27 

27 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

22 

THE  TOTAL  HUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  351 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  0.91. 

HIGHEST  STAGE  WAS  2.59  AT  6:00  A.M.  ON  SEP  5. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  HAS  MINUS  0.87  ON  FEB  25. 
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LAKE  PONTCHARTRAIN  (IRISH  BAYOU)  NEAR  SOUTH  SHORE,  LA. 

LOCATION.  LAT.  30-08-48,  LONG.  89-S1-41.  ON  EAST  BANK  800  FEET  NORTHEAST  OF  U.  S.  HIGHWAY  11 
BRIDGE  AT  LITTLE  IRISH  BAYOU.  ( STA. 8567303. } 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFOMATION.  PRIOR  TO  APR.  17,  1963,  GAGE  WAS  LOCATED  ON  SOUTH  DRAWBRIDGE.  SUBTRACT  0.1 
FROM  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1955.  PRIOR  TO  1976  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  10.00  FEET,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  MAY  3,  1949  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  7.16  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  OH  AUG.  18,  1969.  LOWEST,  MINUS  1.30  FEET  ON 
JULY  25,  1954,  AND  LATER  DATES.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.65 

0.73 

0.46 

0.40 

1.32 

1.22 

1.50 

1.55 

0.95 

1.30 

0.79 

0.67 

2 

0.60 

0.65 

1.15 

0.61 

0.72 

1.20 

1.31 

1.39 

0.70 

1.33 

1.04 

0.58 

3 

0.71 

0.77 

1.19 

0.90 

0.66 

1.05 

1.02  F 

0.60 

1.18 

1.12 

0.8/ 

0.20 

4 

0.40 

0.69 

1.38 

1.00 

0.91 

0.80 

1.00 

1.60 

1.10 

1.00 

0.18 

5 

0.50 

0.84 

1.45 

0.70 

1.18 

0.89 

0.50 

2.42 

1.21 

1.08 

-0.12 

6 

0.90 

0.87 

0.35 

0.49 

0.34 

0.69 

0.57 

2.20 

1.32 

1.19 

0.04 

7 

0.89 

0.87 

0.10 

-0.08 

0.29 

0.65 

0.62  F 

0.60 

1.88 

1.42 

1.21 

0.35 

8 

0.89 

0.70 

0.01 

0.02 

0.30 

1.33 

0.72 

1.00 

1.68 

1.39 

1.42 

0.88 

9 

1.21 

0.40 

0.02 

0.12 

0.23 

0.63 

0.93 

1.24 

1.59 

1.50 

0.99 

0.00 

10 

1.56 

0.13 

-0.14 

0.68 

-0.26 

0.82 

1.20 

1.10 

1.48 

1.60 

0.77 

-0.05 

11 

1.60 

-0.05 

-0.18 

0.64 

0.18 

0.94 

1.18 

1.23 

1.58 

1.46 

0.80 

0.33 

12 

1.50 

-0.10 

-0.32 

0.56 

0.29 

0.85 

0.93 

1.29 

1.50 

1.44 

0.82 

0.71 

13 

0.87 

0.20 

-0.28 

0.91 

0.40 

0.81 

0.70 

1.33 

1.40 

1.48 

1.02 

0.24 

14 

0.92 

0.52 

-0.05 

0.77 

0.51 

0.78 

0.45 

1.34  F 

1.33 

1.92 

1.47 

0.14 

15 

0.73 

0.62 

0.35 

0.99 

0.67 

0.89 

0.30 

1.22  F 

1.32 

2.00 

1.60 

0.35 

16 

0.68 

0.70 

0.63 

0.71 

0.70 

0.78 

0.21 

1.02 

1.91 

1.03 

0.50 

17 

0.39 

0.55 

0.85 

0.66 

0.95 

0.80 

0.16 

0.97 

1.30 

1.81 

0.54 

0.71 

18 

0.79 

0.60 

0.87 

0.73 

1.35 

0.93 

0.48 

0.81 

1.49 

1.75 

0.70 

1.12 

19 

0.69 

0.82 

0.56 

0.60 

1.35 

1.10 

0.54 

0.81 

1.58 

0.78 

0.92 

1.49 

20 

1.19 

1.03 

0.72 

0.49 

1.09 

0.65 

-0.12 

1.02 

1.57 

0.00 

0.87 

0.81 

21 

1.26 

1.22 

0.64 

0.49 

1.25 

0.70 

0.28 

1.40 

1.48 

•0.11 

0.61 

0.30 

22 

1.32 

0.75 

0.85 

0.68 

0.90 

0.73 

0.61 

1.94 

1.33 

0.19 

0.72 

0.20 

23 

0.87 

-0.23 

1.13 

0.60 

0.67 

0.84 

1.10 

1.78 

0.97 

0.43 

0.34 

-0.39 

24 

0.59 

•0.94 

0.73 

0.54 

0.28 

1.09 

1.37 

1.35 

1.10 

0.60 

0.52 

25 

0.70 

-0.94 

0.64 

0.42 

0.22 

1.23 

1.54 

1.19 

1.80 

0.65 

1.02  F 

•1.20 

26 

0.95 

-0.59 

0.70 

0.29 

0.28 

1.26 

1.75 

1.12 

1.58 

0.74 

1.12 

-0.97 

27 

0.55 

-0.35 

0.69 

0.16 

0.12 

1.38 

1.57 

1.00 

1.20 

0.70 

1.12 

-0.61 

28 

0.80 

•0.02 

0.73 

0.20 

0.06 

1.49 

1.40 

1.01 

1.48 

0.89 

1.10 

-0.30 

29 

1.08 

0.90 

0.50 

0.65 

1.48 

1.20 

1.10 

1.85 

0.88 

0.97 

0.24 

30 

0.76 

0.91 

0.61 

1.00 

1.63 

1.06 

1.10 

2.00 

1.00 

0.82 

0.60 

31 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

0.88 

0.37 

0.58 

0.55 

0.64 

0.99 

0.87 

1.16 

1.50 

1.12 

0.95 

0.27 

MAX 

1.60 

1.22 

1.45 

1.00 

1.35 

1.63 

1.75 

1.94 

2.42 

2.00 

1.60 

1.49 

MIN 

0.39 

-0.94 

-0.32 

-0.08 

-0.26 

0.63 

-0.12 

0.60 

0.70 

-0.11 

0.34 

-1.20 

DATS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

28 

29 

31 

30 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DATS  FOR  THE  YEAR  WAS  360 

F»NOT  AT  STATED  TIME 

TK  MEAN  STAGE  FOR  THE  TEAR  WAS  0.82. 

HIGtKST  STAGE  WAS  2.62  AT  6:00  A.M.  ON  SEP  5. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  1.30  ON  DEC  25. 
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RIGOLETS  NEAR  LAKE  PONTCHARTRAIN  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-10-03,  LONG.  89-44-13.  ABOUT  50  FEET  SOUTHEAST  OF  U.  S.  HIGHWAY  90  AT  FORI 
PIKE,  NEAR  EXTREME  EAST  ENO  OF  LAKE  PONTCHARTRAIN.  <STA.  8570003.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  ADD  0.2  TO  DAILY  STAGES  PRIOR  TO  1955.  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEN  CHANGED 
SEVERAL  TIMES  DURING  PERIOD  OF  RECORD.  THE  GAGE  HAS  BEEN  LKATED  AT  THE  PRESENT  SITE  SINCE 
APR.  17,  1963.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  10.00  FEET,  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  SEP.  1931  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  9.00  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG.  18,  1969.  LOWEST,  MINUS  1.9  FEET  ON 
JAN.  26,  1938.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.02 

0.03 

0.00 

0.89 

0.50 

0.49 

0.31 

0.29 

2 

-0.06 

-0.13 

0.50 

-0.09 

0.29 

0.25 

0.58 

0.61 

0.20 

3 

0.11 

0.05 

0.53 

0.30 

0.38 

F 

0.64 

0.75 

0.50 

0.50 

-0.23 

4 

•0.10 

-0.02 

0.75 

0.49 

0.74 

•0.01 

1.00 

0.57 

0.70 

-0.07 

5 

-0.10 

0.30 

0.67 

0.20 

1.37 

0.48 

1.89 

0.87 

0.79 

-0.52 

6 

-0.20 

0.31 

-0.37 

0.27 

0.08 

-0.05 

1.75 

0.95 

0.97 

-0.18 

7 

-0.13 

0.35 

-0.50 

-0.79 

-0.13 

0.19 

0.18 

1.39 

1.12 

0.87 

-0.14 

a 

-0.06 

0.25 

-0.44 

-0.23 

-0.15 

1.17 

1.08 

1.01 

1.06 

0.17 

9 

0.00 

-0.01 

'0.38 

-0.20 

-0.32 

0.05 

0.99 

1.19 

0.43 

-0.69 

10 

F  0.92 

-0.28 

-0.45 

0.13 

-0.75 

0.25 

0.80 

0.89 

1.20 

0.12 

-0.60 

11 

1.27 

-0.55 

-0.63 

-0.01 

-0.14 

0.32 

0.80 

0.83 

1.05 

0.09 

-0.29 

12 

1.19 

-0.72 

-0.83 

-0.10 

-0.13 

0.39 

0.57 

0.78 

0.93 

0.18 

0.10 

13 

0.30 

-0.40 

-0.82 

F  0.55 

-0.02 

0.37 

0.41 

0.85 

0.50 

-0.21 

14 

0.39 

-0.20 

-0.67 

0.05 

0.22 

0.38 

0.25 

1.10 

1.29 

0.91 

-0.30 

15 

0.07 

-0.10 

•0.38 

0.28 

0.33 

0.59 

0.19 

1.19 

0.00 

16 

-0.10 

0.00 

•0.20 

0.30 

0.36 

0.40 

-0.01 

0.62 

F 

1.20 

0.41 

0.10 

17 

-0.31 

•0.08 

0.05 

0.20 

0.61 

0.46 

0.00 

0.54 

1.30 

0.21 

0.40 

18 

0.09 

0.20 

0.12 

0.34 

0.95 

0.54 

0.20 

0.38  F 

1.05 

0.35 

0.71 

19 

0.12 

0.42 

•0.20 

0.29 

1.06 

0.46 

0.30 

1.03 

0.66 

1.09 

20 

0.58 

0.73 

0.07 

0.26 

0.50 

0.23 

0.61 

0.90 

0.43 

0.21 

21 

0.78 

0.87 

0.15 

0.25 

0.74 

0.23 

0.98 

0.66 

0.10 

-0.30 

22 

0.85 

0.08 

0.45 

0.42 

0.41 

0.20 

1.50 

0.48 

0.30 

-0.49 

23 

0.30 

0.70 

0.29  F 

0.20 

0.35 

1.38 

-0.38  F 

-0.70 

24 

0.10 

0.35 

0.19 

-0.33 

0.50 

1.00 

1.05 

F 

0.00 

0.03 

25 

0.29  F 

-0.80 

0.27 

0.C2 

-0.32 

0.71 

1.19 

0.90  F 

1.29 

0.35 

26 

0.59  F 

-0,80 

0.28 

-0.30 

-0.30 

0.81 

1.35 

0.89 

0.96 

0.47 

27 

0,15 

-0.70 

0.20 

-0.44 

-0.59 

0.94 

1.24 

0.74 

0.52 

0.41  F 

-1.20 

28 

0.50 

-0.54 

0.30 

-0.39 

-0.40 

1.12 

0.73 

0.80 

0.44 

29 

0.59  - 

0.32 

-0.06 

0.12 

0.92 

0.80 

1.09 

0.35 

30 

0.20  - 

0.05 

0.27  F 

0.40 

0.79 

0.70 

1.10 

F 

0.15 

0.30 

31 

-0.19  - 

•0.10 

. F 

0.90 

0.64 

0.60  •' 

0.29  - 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.26 

-0.07 

-0.01 

0.09 

0.22 

0.43 

0.64 

0.78 

0.96 

0.82 

0.46 

-0.14 

MAX 

1.27 

0.87 

0.75 

0.55 

1.37 

1.17 

1.35 

1.50 

1.89 

1.30 

1.19 

1.09 

MIN 

-0.31 

-0.80 

-0.83 

-0.79 

-0.75 

-0.05 

-0.01 

0.18 

0.25 

0.00 

-0.38 

-1.20 

DAYS 

31 

26 

31 

29 

51 

23 

19 

18 

23 

19 

30 

25 

THE  TOTAL  WJH8ER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  305 
F«NOT  AT  STATED  TII« 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0.33. 

HIGHEST  STAGE  WAS  1.95  AT  6:00  P.M.  ON  MAR  29  AW)  LATER  DATE(S). 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  1.20  ON  DEC  27. 
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DAILY  STAGE  FOR  1969 


LAKE  BORGNE  AT  RIGOLETS  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  30-08-30,  LONG.  89-38-20.  ON  DOCK  OF  APACHE  OIL  COMPANY  IN  LITTLE  RIGOLETS,  NEAR 
lUU.  (STA.  8572503.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AMD  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  UAS  MINUS  10.00  FEET.  NGVD. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  10  TO  MAR.  30.  1950,  DEC.  21,  1957  TO  SEP.  10,  1965,  AND  JULY  11,  1967, 

TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  12.25  FEET,  FROM  UATERMARK  LEFT  BY  HURRICANE  OF  AUG.  1969.  LOWEST,  MINUS  2.17 
FEET  ON  APR.  12,  1988.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1970  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.25 

1.20 

0.42 

1.27 

1.78 

2.04 

2 

0.09 

1.23 

0.26 

0.93 

1.80 

1.89 

3 

0.21 

1.16 

0.49 

1.23 

1.66 

1.38 

4 

0.33 

1.40 

0.77 

1.61 

1.45 

1.34 

5 

0.61 

1.31 

0.54 

1.57 

1.42 

0.93 

6 

0.72 

0.30 

1.14 

0.98 

0.57 

7 

0.73 

0.46 

•0.41 

0.82 

1.19 

8 

0.57 

0.63 

0.60 

0.64 

1.90 

9 

0.71 

0.82 

0.83 

0.18 

0.91 

10 

0.41 

0.93 

0.96 

-0.51 

1.17 

11 

0.14 

0.56 

0.73 

0.66 

1.06 

12 

-0.31 

0.26 

0.57 

0.51 

1.25 

13 

•0.05 

0.26 

0.47 

0.60 

1.27 

H 

-0.02 

0.41 

0.29 

0.80 

1.42 

15 

0.00 

0.03 

0.63 

0.51 

1.00 

1.46 

16 

0.00 

0.09 

0.76 

0.86 

1.16 

1.55 

17 

-0.05 

0.12 

0.05 

0.65 

1.46 

1.61 

18 

0.10 

0.45 

0.18 

0.93 

1.67 

1.59 

19 

0.30 

0.66 

0.06 

0.81 

1.91 

1.64 

20 

0.74 

1.00 

0.22 

1.10 

1.25 

1.31 

21 

1.13 

0.96 

0.36 

1.03 

1.62 

1.19 

22 

1.13 

0.18 

0.98 

1.20 

1.32 

1.15 

23 

0.43 

-0.79 

0.98 

1.02 

0.68 

1.38 

24 

0.39 

-0.58 

0.88 

0.90 

0.60 

1.39 

25 

0.67 

-0.25 

0.84 

0.67 

0.44 

1.55 

26 

1.00 

-0.36 

0.86 

0.25 

0.47 

1.70 

27 

0.68 

•0.05 

0.79 

0.13 

0.02 

1.79 

28 

1.31 

-0.13 

0.95 

0.91 

0.03 

0.30 

0.57 

2.08 

1.22 

0.05 

0.97 

31 

-0.09 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.56 

0.20 

0.66 

0.63 

0.95 

1.49 

1.52 

MAX 

1.31 

1.00 

1.40 

1.20 

1.91 

2.25 

2.04 

MIN 

-0.05 

-0.79 

-0.09 

-0.41 

-0.51 

0.57 

0.93 

DAYS 

17 

28 

31 

30 

31 

30 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS 

FOR  THE 

YEAR  WAS 

172 

THE  MEAN 

STAGE 

FOR  THE  YEAR  WAS  0.79. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  2.60  AT  10:00  P.M.  ON  MAR  3. 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  1.10  ON  FEB  23. 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
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CHEF  MENTEUR  PASS  NEAR  LAKE  BORGNE  <LA.> 

LOCATION.  LAT.  30-04-04.  LONG.  89-48-25.  ON  EAST  BANK,  SOUTH  OF  U.  S.  HIGHWAY  90  BRIDGE,  ON 
TALLY  HO  CLUB  WHARF.  (STA.  8575003.) 

GAGE.  AUTOHAT  I C  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORHATION.  PRIOR  TO  OCT.  18.  1967.  GAGE  WAS  LOCATED  ON  LAKE  BORGNE  NEAR  NOUTH  OF 
CHEF  HENTEim  PASS.  PRIOR  TO  1975  GAGE  ZERO  WAS  MINUS  10.00  FEET  NGVD. 

RECORDS  AVAIL/WLE.  STAGE,  APR.  30  TO  JUNE  9,  1945.  FEB.  11  TO  MAR.  30,  1950,  JULY  27,  1957  TO 
SEP.  10,  1965,  AND  OCT.  18,  1967  TO  DATE.  DISCHARGE,  1937  AND  1945. 

EXTREMES.  HIGHEST,  9.07  FEET  (FROM  HIGH-WATER  INDICATOR)  AS  RESULT  OF  HURRICANE  ON  SEP.  10,  1965. 
LOWEST,  MINUS  2.27  FEET  ON  APR.  12.  1988  (POSSIBLY  LOWER  IN  MAR.  1965).  EXTREKS  HAVE  BEEN 
ADJUSTED  TO  NGVD. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.30 

0.20 

0.45 

0.41 

1.12 

1.43 

1.69 

1.58 

0.86 

1.07 

0.89 

0.73 

2 

0.13 

-0.01 

0.73 

0.22 

0.57 

1.42 

1.52 

1.10 

0.54 

1.22 

1.10 

0.65 

3 

0.10 

0.20 

0.70 

0.40 

1.01 

1.37 

0.99 

0.93 

1.29 

0.83 

1.24 

0.29 

4 

0.06 

0.35 

0.94 

0.65 

1.04 

1.00 

0.91 

0.52 

1.82 

1.14 

1.30 

0.50 

5 

0.01 

0.53 

0.77 

0.50 

0.90 

0.88 

0.61 

0.39 

2.60 

1.50 

1.39 

-0.14 

6 

0.50 

0.68 

-0.18 

0.78 

0.61 

0.40 

0.40 

0.38 

2.27 

1.50 

1.53 

0.35 

7 

0.51 

0.80 

-0.05 

-O.U 

0.50 

0.79 

0.73 

0.64 

2.08 

1.68 

1.39 

0.29 

8 

0.73 

0.70 

0.15 

0.13 

0.20 

1.45 

0.80 

1.47 

1.89 

1.85 

1.29 

0.41 

9 

1.31 

0.69 

0.22 

0.60 

-0.28 

0.52 

1.10 

1.51 

1.83 

2.17 

1.05 

-0.50 

10 

1.80 

0.22 

0.04 

0.90 

-0.85 

0.92 

1.31 

1.49 

1.72 

1.95 

0.35 

-0.35 

11 

1.67 

-0.25 

-0.35 

0.54 

0.38 

0.81 

1.39 

1.62 

1.72 

1.68 

0.28 

-0.06 

12 

1.60 

•0.62 

-0.68 

0.40 

0.30 

0.92 

1.12 

1.63 

1.77 

1.51 

0.42 

0.65 

13 

0.69 

-0.20 

-0.65 

0.50 

0.28 

0.97 

0.90 

1.70 

1.62 

1.37 

0.71 

0.19 

14 

0.87 

0.01 

•0.50 

0.27 

0.34 

0.98 

0.77 

1.60 

1.41 

1.74 

1.23 

0.07 

15 

0.13 

0.10 

-0.10 

0.49 

0.73 

1.08 

0.77 

1.49 

1.28 

1.68 

1.47 

0.49 

16 

0.20 

0.18 

0.17 

0.55 

0.85 

1.19 

0.48 

1.21 

1.15 

1.52 

0.77 

0.88 

17 

0.08 

0.30 

0.25 

0.44 

1.19 

1.25 

0.61 

1.10 

1.40 

1.60 

1.00 

1.19 

18 

0.20 

0.42 

0.35 

0.71 

1.41 

1.23 

0.75 

0.99 

1.52 

1.69 

0.95 

1.31 

19 

0.50 

0.70 

0.20 

0.56 

1.50 

1.10 

0.60 

0.85 

1.90 

0.80 

1.32 

1.54 

20 

0.99 

0.98 

0.32 

0.71 

1.09 

0.84 

-0.33 

1.09 

1.90 

0.11 

0.85 

0.69 

21 

1.30 

1.18 

0.40 

0.73 

1.45 

0.80 

0.62 

1.56 

1.81 

0.44 

0.50 

0.01 

22 

1.24 

0.25 

1.20 

0.88 

0.81 

0.80 

0.63 

2.00 

1.60 

0.62 

0.59 

0.20 

23 

0.50 

-0.60 

0.98 

0.70 

0.40 

1.09 

1.20 

1.78 

1.45 

0.68 

0.48 

-0.71 

24 

0.38 

-0.52 

0.82 

0.59 

0.34 

1.14 

1.60 

1.59 

1.58 

0.88 

0.65 

-1.30 

25 

0.60 

-0.60 

0.73 

0.25 

0.06 

1.39 

1.94 

1.54 

2.30 

0.73 

0.79 

-1.39 

26 

0.88 

-0.51 

0.69 

-0.20 

0.12 

1.40 

2.01 

1.55 

1.72 

0.70 

0.74 

-1.16 

27 

0.55 

•0.45 

0.50 

-0.33 

-0.25 

1.52 

1.90 

1.30 

1.32 

0.61 

0.63 

-0.85 

28 

0.99 

-0.36 

0.65 

-0.30 

0.35 

1.73 

1.72 

1.40 

1.78 

0.80 

0.69 

-0.40 

29 

0.80 

0.55 

0.28 

Q.ao 

1.80 

1.50 

1.32 

1.94 

0.68 

0.94 

0.35 

30 

31 

0.37 

-0.05 

0.09 

-0.04 

0.60 

0.99 
1.48  ■ 

1.98 

1.30 

1.30 

1.20 
1.03  ■ 

1.60 

0.75 
0.70  ■ 

0.89 

0.71 

1.01 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

0.64 

0.16 

0.29 

0.42 

0.63 

1.14 

1.06 

1.28 

1.66 

1.17 

0.91 

0.18 

MAX 

1.80 

1.18 

1.20 

0.90 

1.50 

1.98 

2.01 

2.00 

2.60 

2.17 

1.53 

1.54 

MIN 

-0.05 

-0.62 

-0.68 

-0.44 

-0.85 

0.40 

-0.33 

0.38 

0.54 

0.11 

U.28 

-1.39 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0.80. 

HIGHEST  STAGE  WAS  2.97  AT  2:15  A.M.  ON  SEP  5. 
LOWEST  STAGE  WAS  MINUS  1.66  ON  DEC  25. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 


BAYOU  TERRE  AUX  BOEUFS  AT  DELACROIX,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-45-SO,  LONG.  B9'47-32.  OH  BRIDGE  AT  END  OF  LOUISIANA  HIGHWAY  300. 

(STA.  8578004.) 

GAGE.  AUTOHAT I C  RECORDER  AND  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  HAY  IS,  1975  TO  DATE. 

EXTREHES.  HIGHEST,  6.86  FEET  (CAUSED  BY  miRRICANE)  ON  OCT.  28,  1985.  LOWEST,  MINUS  1.53  FEET  ON 
DEC.  26,  1989. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUM 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.81 

0.87 

0.65 

0.60 

1.38 

1.20 

1.35 

1.73 

1.19 

1.69 

1.07 

1.10 

2 

0.81 

0.77 

1.22 

0.86 

1.02 

1.19 

1.20 

1.53 

1.01 

1.68 

1.25 

0.93 

3 

0.85 

0.90 

1.16 

0.82 

0.84 

1.09 

1.02 

1.24 

1.33 

1.45 

1.54 

0.87 

4 

0.45 

0.78 

1.36 

0.98 

1.09 

0.98 

0.87 

0.97 

1.54 

1.41 

1.45 

1.12 

5 

0.70 

0.95 

1.46 

0.76 

0.96 

1.03 

0.48 

0.73 

2.52 

1.44 

1.19 

0.52 

6 

0.99 

1.06 

0.60 

0.69 

0.57 

0.80 

0.53 

0.57 

2.37 

1.49 

1.19 

0.26 

7 

1.00 

0.87 

0.27 

0.22 

0.55 

0.85 

0.47 

0.67 

2.04 

1.53 

1.48 

0.52 

8 

1.15 

0.74 

0.16 

0.22 

0.47 

1.14 

0.68 

0.81 

1.90 

1.52 

1.86 

1.04 

9 

1.23 

O.SS 

0.17 

0.08 

0.45 

0.78 

D.95 

1.21 

1.77 

1.84 

1.59 

0.43 

10 

1.37 

0.33 

0.13 

0.65 

0.01 

1.04 

1.19 

1.10 

1.64 

2.12 

1.54 

0.56 

11 

1.47 

0.20 

0.03 

0.78 

0.43 

0.94 

1.16 

1.10 

1.60 

1.88 

1.41 

0.39 

12 

1.40 

0.18 

-0.10 

0.82 

0.45 

0.93 

1.04 

1.27 

1.62 

1.69 

1.32 

0.73 

13 

1.03 

0.44 

-0.10 

1.08 

0.64 

0.91 

0.76 

1.34 

1.70 

1.72 

1.41 

0.87 

14 

1.04 

0.67 

0.14 

0.99 

0.65 

0.80 

0.49 

1.41 

1.61 

2.30 

1.57 

0.84 

15 

0.92 

0.73 

0.53 

1.03 

0.72 

0.92 

0.31 

1.21 

1.57 

2.27 

1.64 

0.40 

16 

0.75 

0.79 

0.65 

0.80 

0.81 

0.72 

0.35 

1.11 

1.59 

2.13 

1.44 

0.92 

17 

0.65 

0.70 

0.80 

0.83 

1.04 

0.78 

0.12 

1.03 

1.76 

2.04 

1.69 

0.96 

18 

0.83 

0.72 

0.83 

0.86 

1.40 

0.91 

0.43 

0.94 

1.83 

2.09 

1.36 

1.16 

19 

0.86 

0.94 

0.60 

0.76 

1.48 

0.83 

0.55 

0.98 

1.82 

2.29 

1.08 

1.21 

20 

1.24 

1.07 

0.73 

0.50 

1.20 

0.72 

0.28 

1.18 

1.82 

1.88 

0.94 

0.84 

21 

1.34 

1.21 

0.72 

0.57 

1.15 

0.83 

0.30 

1.42 

1.79 

1.25 

0.78 

0.53 

22 

1.40 

0.54 

0.83 

0.80 

1.06 

0.84 

0.73 

1.84 

1.57 

0.93 

0.83 

1.05 

23 

1.04 

-0.38 

1.09 

0.70 

0.81 

0.92 

1.10 

1.70 

1.45 

0.88 

0.74 

0.88 

24 

0.85 

-0.57 

0.80 

0.67 

0.48 

1.14 

1.13 

1.43 

2.02 

0.88 

1.18 

-0.03 

25 

0.84 

-0.54 

0.68 

0.59 

0.44 

1.24 

1.42 

1.31 

2.08 

0.79 

0.92 

-0.42 

26 

1.04 

0.32 

0.73 

0.52 

0.47 

1.30 

1.55 

1.29 

2.15 

0.92 

1.03 

-0.47 

27 

0.63 

-0.13 

0.75 

0.46 

0.25 

1.43 

1.51 

1.20 

1.65 

0.94 

1.11 

-0.16 

28 

0.75 

0.14 

0.93 

0.62 

0.19 

1.50 

1.37 

1.23 

1.68 

1.09 

1.12 

0.02 

29 

1.11 

1.01 

0.65 

0.58 

1.44 

1.26 

1.31 

2.19 

1.11 

1.38 

0.44 

30 

0.88 

1.10 

0.85 

0.96 

1.45 

1.19 

1.30 

2.02 

1.21 

1.73 

0.66 

31 

THE  FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.97 

0.51 

0.67 

0.69 

0.76 

1.02 

0.87 

1.21 

1.76 

1.54 

1.30 

0.61 

MAX 

1.47 

1.21 

1.46 

1.08 

1.48 

1.50 

1.55 

1.84 

2.52 

2.30 

1.86 

1.21 

MIN 

0.45 

-0.57 

-0.10 

0.08 

0.01 

0.72 

0.12 

0.57 

1.01 

0.79 

0.74 

-0.4/ 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0.99. 

HIGHEST  STAGE  WAS  2.56  AT  NOON  ON  SEP  5. 

LOWEST  STAGE  HAS  MINUS  1.53  ON  DEC  26. 
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NISSISSIt'PI  RIVER-GULF  OUTLET  AT  SHELL  BEACH,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-51-00,  LONG.  89-41-00.  ON  SOUTH  BANK  OF  BAYOU  YSCLOSKEY  200  FEET  SOUTHWEST  OF 
JUNCTION  WITH  MISSISSIPPI  RIVER  GULF  OUTLET.  (STA.  8580004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  JUNE  30,  1961,  GAGE  WAS  LOCATED  IN  BAYOU  YSCLOSKEY,  500  TEET  ABOVE 
MOUTH. 

RECORDS  AVAILABLE.  JULY  7,  1948  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  11.06  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG.  17,  1969.  ESTIMATED  LOWEST,  MINUS  2.7 
FEET  ON  MAR.  5,  1965. 

DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.62 

0.10 

0.89 

0.48 

1.35 

1.76 

2.12 

1.82 

0.99 

0.83 

2 

0.26 

-0.03 

0.94 

-0.10 

0.91 

1.78 

1.81 

1.26 

1.05 

0.59 

3 

-0.07 

-0.21 

0.65 

0.09 

1.24 

1.66 

1.45 

1.23 

1.60 

0.46 

4 

0.16 

0.27 

0.70 

0.39 

1.38 

1.39 

1.13 

0.82 

1.34 

0.59 

5 

-0.29 

0.49 

0.51 

0.48 

0.90 

1.34 

0.97 

0.87 

1.58 

0.09 

6 

0.12 

0.69 

■J.39 

1.05 

1.20 

0.41 

0.63 

0.77 

1.77 

0.59 

7 

0.28 

0.89 

-0.04 

-0.31 

1.11 

1.19 

1.07 

1.08 

1.65 

0.47 

8 

0.64 

0.85 

0.34 

0.35 

0.65 

1.37 

1.09 

2.08 

1.61 

0.26 

9 

1.52 

1.21 

0.54 

1.33 

0.17 

0.82 

1.36 

1.75 

1.39 

-0.79 

10 

2.03 

0.53 

0.60 

1.22 

-0.34 

1.17 

1.52 

1.80 

0.42 

-0.66 

11 

1.69 

0.20 

0.16 

0.86 

0.81 

0.90 

1.65 

2.07 

0.12 

-0.58 

12 

1.67 

-0.11 

-0.14 

0.40 

0.61 

1.15 

1.54 

2.12 

0.25 

0.15 

13 

1.11 

0.08 

-0.10 

0.38 

0.63 

1.20 

1.28 

2.22 

0.53 

-0.11 

14 

1.20 

-0.01 

-0.07 

0.14 

0.46 

1.30 

1.25 

2.16 

1.04 

-0.16 

15 

0.32 

-0.07 

0.28 

0.32 

1.02 

1.20 

1.21 

1.37 

0.37 

16 

0.11 

-0.21 

0.33 

0.76 

1.17 

1.57 

0.93 

0.68 

0.99 

17 

0.07 

0.16 

0.22 

0.56 

1.60 

1.64 

1.32 

1.25 

1.40 

18 

-0.13 

0.38 

0.26 

0.80 

1.68 

1.59 

1.24 

1.14 

1.57 

19 

0.32 

0.73 

0.24 

0.71 

1.80 

1.38 

1.04 

1.53 

1.56 

20 

0.94 

1.08 

0.36 

1.11 

1.38 

1.27 

0.08 

0.89 

0.75 

21 

1.61 

1.09 

0.64 

1.11 

1.48 

1.09 

1.07 

0.60 

0.09 

22 

1.27 

0.30 

1.31 

1.15 

1.10 

1.07 

0.92 

0.66 

0.20 

23 

0,31 

-0.40 

0.73 

1.05 

0.59 

1.37 

1.27 

0.33 

24 

0.39 

-0.06 

0.90 

0.87 

0.51 

1.34 

1.83 

0.69 

25 

0.67 

-0.15 

0.86 

0.66 

0.20 

1.43 

2.34 

0.53 

26 

0.92 

-0.21 

0.84 

0.28 

0,25 

1.59 

2.27 

0.59 

27 

0.84 

0.07 

0.78 

0.16 

-0.17 

1.72 

2.33 

0.34 

28 

1.31 

0.14 

0.90 

0.04 

0.50 

1.97 

2.23 

0.32 

29 

0.90 

0.79 

0.38 

1.08 

2.12 

2.18 

1.06 

30 

31 

0.64 

0.11 

-0.02 

0.82 

1.15 

1.68 

2.34 

1.98 

1.98 

1.08 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

0.70 

0.28 

0.45 

0.59 

0.91 

1.40 

1.45 

1.57 

0.95 

0.39 

MAX 

2.03 

1.21 

1.31 

1.33 

1.8C 

2.34 

2.34 

2.22 

1.77 

1.57 

MIN 

-0.29 

-0.40 

-0.39 

-0.31 

-0.3s 

0.41 

0.08 

0.77 

0.12 

-0.79 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

14 

0 

0 

30 

22 

THE  TOTAL  HUIffiER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  278 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  0.85. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  2.69  AT  3:00  P.M.  ON  JUL  31. 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  0.99  ON  DEC  14. 
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BRETON  SOUND  NEAR  GARDNER  tSLAW),  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-42-33,  LONG.  69-25-37.  ON  MISSISSIPPI  RIVER-GULF  OUTLET  AT  U.  S.  COAST  GUARD 
LIGHT  NUMBER  67  (NILE  23.2).  (STA.  6565004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  LOCATION  OF  GAGE  HAS  BEEN  CHANGED  SEVERAL  TIMES  DURING  PERIOD  OF  RECORD. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE.  JAN.  25,  1957  To  JUNE  1.  1965,  AUG.  26,  1966  TO  DEC.  1983,  AND 
NOV.  14,  1987  TO  DATE. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.49  FEET  (AFFECTED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  9,  1988  (PROGABLY  HIGHER  DURING 
HURRICANE  OF  AUG.  1969).  LOWEST,  MINUS  3.04  FEET  ON  FEB.  25,  1961. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1970  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

2.29 

0.94 

1.57 

2.00 

2.44 

2 

1.97 

0.81 

0.15 

2.09 

2.26 

3 

1.48 

0.45 

-0.05 

2.02 

1.96 

4 

1.76 

0.16 

0.17 

2.02 

1.57 

5 

1.03 

-0.04 

1.20 

1.91 

1.61 

6 

1.14 

-1.00 

1.55 

1.22 

1.09 

7 

1.41 

-0.53 

0.46 

1.79 

1.39 

8 

1.60 

-0.05 

0.55 

1.75 

1.35 

9 

2.61 

0.21 

1.80 

1.48 

1.49 

10 

3.05 

0.50 

2.58 

1.44 

1.47 

11 

2.67 

0.14 

1.11 

1.62 

12 

2.93 

0.04 

0.13 

1.23 

1.60 

13 

2.65 

0.20 

0.29 

1.23 

1.42 

14 

-0.09 

0.24 

1.55 

1.63 

15 

-0.29 

0.44 

1.40 

1.78 

16 

-0.69 

0.51 

2.03 

1.50 

17 

-0.33 

0.05 

2.12 

2.14 

18 

0.07 

-0.04 

2.02 

1.89 

19 

0.18 

-0.02 

1.89 

1.73 

20 

0.44 

0.16 

1.90 

0.98 

21 

0.55 

0.42 

1.66 

1.60 

22 

-0.15 

1.30 

1.58 

1.33 

23 

-0.94 

0.70 

1.88 

1.24 

24 

-0.44 

0.84 

0.90 

1.76 

1.73 

25 

-0.34 

0.86 

0.63 

1.62 

2.59 

26 

-0.26 

1.02 

0.65 

1.74 

2.56 

27 

0.26 

0.93 

0.38 

1.76 

2.34 

28 

0.25 

1.08 

0.95 

2.07 

2.25 

29 

1.19 

1.32 

2.17 

2.62 

30 

0.50 

1.20 

2.44 

31 

THE  1 

FOLLOWING 

REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

2.05 

-0.09 

0.41 

1.00 

0.97 

1.76 

1.76 

MAX 

3.05 

0.55 

1.30 

2.58 

1.70 

2.44 

2.62 

MIN 

1.03 

-0.94 

-1.00 

-0.05 

0.38 

1.11 

0.98 

DAYS 

13 

17 

31 

10 

8 

30 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

the  total  number  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  138 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.16. 

HIGHEST  STAGE  (FROM  1NC(»»>LETE  RECORD)  WAS  4.34  AT  2:00  A.M.  ON  JAN  10. 
LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  MINUS  1.26  ON  FEB  24. 
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WEST  BAY  HEAR  6URRUOOD.  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-02-25,  LONG.  89-20-16.  ON  CHEVRON  OIL  CONPAHY 
SOUTHWEST  PASS  OF  THE  HISSISSIPPI  RIVER.  (SIA.  8835004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  SUBTRACT  0.79  FOOT  FROM  DAILY  STAGES  PRIOR 


DOCK,  NORTHWEST  Of  MILE  9.1  Of 


TO  1975. 


RECORDS  AVAILABLE.  NOV.  26,  1974  TO  DATE. 


EXTREMES.  HIGHEST,  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  4.45  FEET  ON  APR.  14,  1^3.  LOWEST  MINUS  1  06  FEET 
(FROM  INCOMPLETE  RECORDS)  ON  FEB.  12,  1986. 


DAILY  eight  A.M.  STAGE  IN  FEET 


GAGE  ZERO  IS  AT  NGVD  (1983  AOJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

1 

1.50 

1.68 

1.80 

1.60 

2.09 

2.55 

2 

t.13 

1.54 

2.10 

1.61 

1.99 

2.80 

3 

1.17 

1.30 

2.04 

1.72 

2.28 

2.99 

4 

0.90 

0.89 

1.80 

1.94 

2.58 

2.99 

5 

0.72 

1.10 

1.82 

2.00 

3.30 

3.08 

6 

0.84 

1.04 

1.55 

2.16 

2.80 

2.80 

7 

0.93 

1.23 

1.57 

2.63 

2.55 

2.68 

8 

0.92 

1.37 

1.70 

2.69 

2.55 

2.75 

9 

0.90 

1.52 

1.83 

2.65 

2.57 

2.05 

10 

1.34 

1.65 

2.16 

2.21 

2.27 

2.18 

11 

1.37 

1.87 

2.10 

1.94 

1.80 

2.12 

12 

1.80 

1.80 

2.12 

2.00 

1.67 

2.19 

13 

1.69 

1.75 

2. 18 

1.95 

2.01 

2.30 

14 

1.87 

1.49 

2.13 

1.86 

1.80 

2.40 

15 

1.83 

1.35 

2.05 

1.99 

1.99 

3.05 

16 

1.30 

0.97 

1.93 

2.00 

2.08 

2.45 

17 

1.33 

0.92 

1.77 

2.06 

2.27 

2.55 

td 

0.95 

1.27 

1.80 

2.15 

2.37 

2.64 

19 

0.87 

1.25 

1.79 

2.21 

2.65 

3.15 

20 

1.00 

1.67 

1.85 

2.35 

2.49 

2.75 

21 

1.23 

1.96 

2.03 

2.50 

2.95 

2.75 

22 

1.35 

1.82 

2.07 

2.64 

2.65 

2.45 

23 

1.30 

1.50 

2.45 

2.60 

2.67 

2.27 

24 

1.35 

1.51 

2.23 

2.52 

2.50 

2.26 

25 

1.55 

1.59 

2.30 

2.42 

2.35 

2.20 

26 

1.75 

1.74 

2.40 

2.30 

2.15 

2.35 

27 

1.73 

2.25 

2.22 

2.27 

1.80 

2.56 

28 

1.86 

2.04 

2.15 

2.22 

1.75 

2.78 

29 

1.74  - 

2.30 

2.05 

1.97 

2.89 

30 

2.09  - 

2.10 

1.95 

2.05 

3.12 

51 

1.64  - 

2.05  - 

2.30  • 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

3.20 

3.04 

2.19 

1.80 

0.78 

0.71 

3.55 

2.45 

1.99 

1.60 

0.85 

0.71 

3.30 

2.27 

1.83 

1.30 

1.10 

0.81 

2.99 

2.22 

2.09 

1.30 

1.32 

1.14 

2.95 

1.97 

2.24 

1.51 

1.45 

1.17 

2.30 

1.86 

2.38 

1.65 

1.74 

1.58 

2.25 

2.14 

2.40 

1.85 

1.85 

1.59 

2.13 

1.90 

2.33 

2.06 

2.49 

1.55 

2.15 

2.20 

2.48 

2.20 

1.90 

1.16 

2.26 

2.35 

2.71 

2.69 

1.70 

0.67 

2.30 

2.35 

2.69 

2.53 

1.20 

0.47 

2.49 

2.56 

2.71 

2.45 

0.90 

0.60 

2.75 

2.83 

2.70 

1.92 

0.55  F 

0.26 

2.92 

2.96 

2.51 

1.95 

0,70  f 

0.26 

2.94 

3.15 

2.13 

1.50 

0.80 

0.55 

2.95 

2.85 

1.78 

1.20 

0.85 

0.82 

3.07 

2.58 

1.16 

1.04 

0.85 

1.14 

3.26 

2.15 

1.23 

1.15 

0.79 

1.43 

3.05 

1.77 

1.42 

1.51 

1.30 

1.60 

2.70 

1.73 

1.52  F 

0.84 

1.27 

1.32 

2.52 

1,84 

1.90 

1.19 

1.40 

1.28 

2.22 

2.22 

2.09 

1.33 

1.60 

0.92 

2.04 

2.42 

2.14 

1.47 

1.24 

0.73 

2.02 

2.47 

2.39 

1.56 

1.09  F 

0.26 

2.10 

2.80 

2.67 

1.52 

1.02  f 

0.26 

2.47 

2.92 

2.76 

1.48 

1.18  F 

0.25 

2.72 

3.10 

2.45 

1.20 

1.09  F 

0.25 

2.80 

2.64 

2.14 

1.35 

0.64  f 

0.25 

3.09 

2.72 

2.26 

1.24 

0.72 

0.48 

3.18 

2.51 

2.26 

1.05 

0.60 

0.73 

2.95 

2.33  • 

0.96  • 

1.34 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY  TO  READINGS  IN  THE  TABLE  ABOVE 


MEAN 

1.35 

1.50 

MAX 

2.09 

2.25 

MIN 

0.72 

0.89 

OiLYS 

31 

28 

2.01 

2.17 

2.30 

2.45 

2.69 

3.30 

1.55 

1.60 

1.67 

31 

30 

31 

2.60 

2.70 

2.43 

3.15 

3.55 

3.15 

2.05 

2.02 

1.73 

30 

31 

31 

2 

,18 

1.56 

1.17 

2. 

.76 

2.69 

2.49 

1. 

.16 

0.84 

0.55 

30 

31 

30 

0.85 

1.60 

0.25 

31 


THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 

F=HOT  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.90. 

HIGHEST  STAGE  WAS  4.10  AT  11:00  A.M.  ON  JUL  4. 

LOWEST  STAGE  (FROM  INCOMPLETE  RECORD)  WAS  0.25  ON  DEC  26  AND  LATER  OATE(S). 


DAILY  STAGE  FOR  1989 
GRAND  ISLE  EAST  POINT,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-15-48,  LONG.  89-57-24.  AT  U.S.  COAST  GUARD  BASE.  (STA.  8840004.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AMO  STAFF. 

GENERAL  INF0I81ATI0N.  GAGE  READ  AND  MAINTAINED  BY  NATIONAL  OCEAN  SERVICE.  PRIOR  TO  1980  GAGE  WAS 
TITLED  BAYOU  RIGAUD  AT  GRAND  ISLE,  LA.  GAGE  2ER0  OF  PLSLISHED  REPORTS  PRIOR  TO  1980  SHOULD  BE 
CORRECTED  TO  MINUS  4.61  FEET  N.G.V.O.  FROM  1980  TO  1986  GAGE  2ER0  WAS  MINUS  3.05  FEET  N.C.V.D. 

RECORDS  AVAILABLE.  MJG.  2,  1947  TO  DATE.  PUBLISHED  BY  CORPS  OF  ENGINEERS  SINCE  1949. 

EXTREMES.  HIGHEST,  10.6  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  SEP.  9,  1965.  LOUEST,  1.4  FEET  ON 
FEB.  2,  1951  AND  JAN.  13,  1964.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  CURRENT  GAGE  ZERO. 


DAILY  EIGHT  A.M.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO,  MINUS  5.60  FEET,  NGVD  (1983  ADJ.) 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

5.82 

5.77 

5.86 

5.55 

6.22 

6.91 

7.28 

7.58 

6.63 

6.11 

5.46 

5.12 

2 

5.47 

5.64 

6.18 

5.59 

6.03 

7.03 

7.37 

6.88 

6.42 

6.08 

5.40 

5.08 

3 

5.32 

5.26 

5.94 

5.76 

•>.39 

7.04 

7.16 

6.52 

6.23 

5.76 

5.51 

4.89 

4 

5.00 

4.92 

5.79 

6.03 

6.79 

7.17 

6.93 

6.40 

6.47 

5.81 

5.63 

5.30 

5 

4.96 

5.31 

6.03 

6.00 

6.89 

7.27 

6.72 

6.15 

6.61 

6.05 

5.91 

5.39 

6 

4.98 

5.29 

4.85 

6.18 

6.78 

6.95 

6,33 

6.01 

6.64 

6.30 

6.16 

5.81 

7 

5.13 

5.41 

5.01 

6.37 

6.62 

6.74 

6.31 

6.17 

6.73 

6.27 

6.30 

5.85 

8 

5.16 

5.41 

5.27 

6.42 

6.42 

6.90 

6.26 

6.27 

6.67 

6.47 

6.78 

5.70 

9 

5.32 

5.49 

5.43 

6.67 

6.42 

6.48 

6.18 

6.37 

6.72 

6.87 

6.24 

4.69 

10 

5.75 

5.72 

5.88 

6.35 

6.24 

6.47 

6.49 

6.43 

6.98 

7.07 

5.98 

4.71 

11 

5.78 

5.92 

5.76 

5.94 

6.06 

6.37 

6.50 

6.55 

7.05 

6.91 

5.61 

4.73 

12 

6.14 

5.80 

5.78 

5.94 

5.85 

6.49 

6.53 

6.80 

7.28 

6.96 

5.35 

4.70 

13 

5.98 

5.93 

5.94 

5.95 

6.22 

6.55 

6.60 

7.14 

7.31 

6.66 

5.21 

4.25 

14 

6.16 

5.68 

5.89 

5.79 

6.29 

6.79 

6.60 

7.23 

7.07 

6.45 

5.47 

4.54 

15 

5.80 

5.a 

5.99 

5.99 

6.22 

7.05 

6.71 

7.09 

6.68 

6.13 

5.51 

4.99 

16 

5.22 

5.07 

5.77 

5.97 

6.32 

6.75 

6.62 

6.95 

6.17 

5.86 

5.03 

4.92 

17 

5.23 

5.06 

5-75 

6.11 

6.71 

6.76 

6.74 

6.82 

5.88 

5.78 

5.34 

5.35 

18 

5.06 

5.37 

5.74 

6.22 

6.78 

6.80 

6.76 

6.53 

5.94 

5.75 

5.32 

5.67 

19 

4.99 

5.26 

5.71 

6.27 

7.33 

6.99 

6.67 

6.16 

6.01 

5.51 

5.85 

5.80 

20 

5.13 

5.83 

5.81 

6.33 

6.78 

6.88 

6.55 

6.11 

6.02 

5.38 

5.64 

5.46 

21 

5.16 

6.13 

6.04 

6.36 

6.90 

6.80 

6.50 

6.21 

6.34 

5.70 

5.80 

5.34 

22 

5.33 

5.49 

6.02 

6.55 

6.73 

6.74 

6.28 

6.45 

6.47 

5.94 

6.04 

4.91 

23 

5.36 

5.06 

6.09 

6.56 

6.69 

6.77 

6,15 

6.51 

6.43 

6.02 

5.58 

4.16 

24 

5.50 

5.17 

6.09 

6.42 

6.49 

6.67 

6.28 

6.53 

6.68 

6.07 

5.44 

4.08 

25 

5,58 

5.18 

6.37 

6.37 

6.46 

6.56 

6.42 

6.86 

7.03 

5.90 

5.43 

4.09 

26 

5.81 

5.47 

6.44 

6.21 

6.46 

6.68 

6.67 

7.02 

7.07 

5.88 

5.57 

4.06 

27 

5.71 

6.02 

6.37 

6.14 

5.95 

6.90 

6.91 

7.10 

6.81 

5.62 

5.47 

4.36 

28 

5.96 

6.04 

6.28 

6.20 

5.76 

7.18 

6.92 

7.01 

6.56 

5.84 

5.19 

4.27 

29 

5.89  • 

6.38 

6.27 

6.11 

7.13 

7.12 

6.94 

6.78 

5.71 

4.93 

4.85 

30 

6.16  - 

6.17 

6.17 

6.29 

7.36 

7.17 

6.87 

6.54 

5.58 

4.83 

5.17 

5.55 

THE  FOLLOUING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

5.50 

5.50 

5.89 

6.16 

6.45 

6.84 

6.69 

6.66 

6.61 

6.06 

5.59 

4.96 

MAX 

6.16 

6.13 

6.44 

6.67 

7.33 

7.36 

7,58 

7.58 

7.31 

7.07 

6.78 

5.85 

MIN 

4.96 

4.92 

4.85 

5.55 

5.76 

6.37 

6.15 

6.01 

5.88 

5.35 

4.83 

4.06 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  365 
THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  6.08. 

HIGHEST  STAGE  UAS  7.58  AT  8:00  A.M.  ON  AIHI  28  AIR)  LATER  OATE(S). 
LOUEST  STAGE  UAS  3.76  ON  DEC  24. 
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ATCHAFALAYA  BAY  NEAR  EUGENE  ISLAND  (LA.) 

LO<mT10M.  LAT.  29-27-03,  LONG.  91-20-28.  ON  AlffRADA  HESS  OIL  CO.  PLATFORN,  APPROXIMATELY  5.5 
MILES  NORTHEAST  OF  EUGENE  ISLAND.  ($TA.  8855010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AND  STAFF. 


RECORDS  available.  FEB.  25,  1976  TO  DATE. 


EXTREMES. 

HIGHEST,  (FROM 

INCOMPLETE 

RECORD)  6.70  FEET 

(CAUSED 

BY  HURRICANE)  ON 

AUG.  15, 

1985. 

LOUEST, 

MINUS  2.04  FEET  ON  DEC.  23,  1989. 

DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

CAGE  ZERO 

IS  AT  NGVD  (1969  ADJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DEC 

1 

0.63 

0.57 

1.03 

0.35 

0.50 

1.61 

2.47 

3.21 

0.83 

-0.07 

2 

0.66 

0.45 

1.14 

0.57 

0.49 

1.37 

2.13 

1.58 

0.66 

0.50 

0.11 

-0.15 

3 

0.63 

0.41 

0.81 

0.50 

0.52 

1.79 

2.29 

1.28 

0.34 

0.30 

-0.14 

-0.63 

4 

0.31 

0.23 

0.42 

0.54 

2.53 

2.32 

1.95 

1.16 

0.77 

0.20 

0.43 

0.15 

5 

0.52 

0.48 

0.47 

0.42 

1.33 

2.37 

2.24 

0.99 

1.17 

0.57 

0.68 

0.32 

6 

0.66 

0.50 

0.20 

0.97 

1.09 

1.89 

1.41 

0.65 

1.19 

0.98 

0.94 

0.42 

7 

0.63 

0.53 

0.36 

0.93 

1.01 

2.27 

1.67 

0.92 

1.23 

1.05 

1.02 

0.37 

8 

0.77 

0.78 

0.45 

1.42 

1.59 

2.52 

1.50 

0.75 

1.19 

0.95 

-0.61 

9 

0.65 

0.26 

0.45 

1.54 

1.91 

1.16 

1.35 

1.15 

1.23 

0.82 

-0.23 

-1.17 

10 

0.91 

0.90 

0.71 

0.95 

1.33 

1.40 

1.66 

1.00 

1.59 

1.25 

-0.07 

-0.75 

11 

0.90 

1.29 

0.93 

0.21 

0.93 

1.55 

1.53 

0.94 

1.43 

1.01 

-0.21 

-0.61 

12 

1.15 

1.25 

1.08 

0.70 

0.77 

1.66 

1.42 

1.08 

1.48 

1.22 

-0.18 

-0.85 

13 

0.89 

1.30 

1.26 

0.83 

1.48 

1.58 

1.34 

1.24 

1.48 

0.47 

-0.07 

-0.86 

14 

1.51 

0.31 

0.93 

0.49 

0.68 

2.09 

1.08 

1.55 

1.29 

0.13 

0.32 

-0.46 

15 

0.21 

0.25 

0.63 

0.52 

0,91 

1.17 

1.74 

1.52 

0.55 

0.49 

0.59 

-0.19 

16 

-0.01 

0.17 

0.50 

0.41 

0.74 

0.89 

1.44 

1.23 

0.04 

0.58 

-0.39 

-0.52 

17 

0.33 

0.25 

0.50 

0.49 

1.59 

1.05 

1.38 

1.43 

0.07 

0.46 

-0.08 

18 

0.22 

0.25 

0.53 

0.62 

1.50 

1.48 

1.59 

0.93 

0.17 

0.20 

0.48 

0.48 

19 

0.44 

0.42 

0.51 

0.64 

2.12 

1.59 

1.44 

0.66 

0.58 

-0.08 

0.45 

0.15 

20 

0.36 

0.84 

0.54 

0.55 

1.73 

1.63 

1.94 

0.78 

0.72 

0.31 

0.59 

-0.56 

21 

0.11 

0.82 

0.57 

0.54 

1.50 

1.22 

0.97 

1.12 

0.59 

0.34 

-0.65 

22 

0.62 

0.37 

0.57 

1.02 

1.81 

1.64 

1.68 

1.52 

0.99 

0.59 

0.40 

-1.46 

23 

0.67 

0.05 

0.65 

1.34 

1.78 

1.74 

1.74 

1.44 

0.90 

-0.58 

-2.01 

24 

0.83 

0.22 

0.78 

1.27 

1.87 

1.90 

1.53 

1.56 

0.79 

0.34 

-0.57 

-i.n 

25 

0.84 

0.35 

0.91 

1.45 

2.14 

1.49 

1.33 

1.36 

1.18 

0.37 

-0.16 

-1.43 

26 

0.93 

0.49 

1.26 

1.20 

2.06 

2.03 

1.78 

1.45 

0.98 

0.14 

■0.32 

-1.29 

27 

0.90 

1.29 

1.37 

1.39 

1.00 

2.60 

1.50 

1.44 

0.60 

-0.21 

-0.22 

-1.12 

28 

1.12 

1.38 

1.46 

0.89 

0.62 

3.13 

1.48 

1.28 

0.56 

0.03 

-0.14 

-1.01 

29 

0.86  ■■ 

1.74 

0.52 

0.98 

2.12 

1.54 

1.29 

0.45 

0.06 

-0.67 

-0.59 

30 

1.08  -- 

0.87 

0.96 

1.22 

2.12 

1.61 

1.17 

-0.01 

-0.31 

31 

0.39 

1.92 

0.19 

THE  FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE  ABOVE 

MEAN 

0.67 

0.59 

0.77 

0.81 

1.32 

1.80 

1.64 

1.25 

0.88 

0.46 

0.09 

-0.55 

MAX 

1.51 

1.38 

1.74 

1.54 

2.53 

3.13 

2.47 

3.21 

1.59 

1.25 

1.02 

0.48 

MIN 

-0.01 

0.05 

0.20 

0.21 

0.49 

0.89 

1.08 

0.65 

0.04 

-0.21 

-0.67 

-2.01 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

29 

31 

31 

29 

29 

26 

31 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  357 
THE  WAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  UAS  0.82. 

HIGHEST  STAGE  UAS  3.80  AT  6:00  A.M.  OH  JUN  8. 
LOUEST  STAGE  UAS  MINUS  2.04  ON  DEC  23. 
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DAILY  STAGE  FOR  1989 
ATCHAFALAYA  BAY  AT  EUGENE  ISLAM)  (LA.) 

LOCATION.  LAT.  29-22-45,  LONG.  91-22-54.  ON  TOWER  8-17  IN  SOUTHERN  ATCHAFALAYA  BAY.  (STA.  8860010. 
GAGE.  AUTOMATIC  RECORDER  AM)  STAFF. 

GENERAL  INFORMATION.  PRIOR  TO  1973  GAGE  WAS  MAINTAINEC  BY  NATIONAL  OCEAN  SURVEY  UITH  GAGE  ZERO  AT 
MINUS  2.99  FEET,  NGVD.  GAGE  REESTABLISHED  IN  APR.  1973  BY  CORPS  OF  ENGINEERS  WITH  GAGE  ZERO 
AT  M.L.G. 

RECORDS  AVAILABLE.  STAGE,  MAY  26,  1939  TO  MAY  3,  1972  AND  APR.  12,  1973  TO  DATE.  ADO  0.3  TO  DAILY 
STAGES  PRIOR  TO  1944,  AND  SUBTRACT  0.7  FROM  DAILY  STAGES  FROM  1944  TO  1958. 

EXTREMES.  HIGHEST,  6.81  FEET  (AFFECTED  BY  HURRICANE)  ON  JUNE  27,  1957.  LOWEST,  (FROM  INCOMPLETE 
RECORD)  MINUS  3.86  FEET  ON  FEB.  22,  1976.  EXTREMES  HAVE  BEEN  ADJUSTED  TO  CURRENT  GAGE  ZERO. 


DAILY  EIGHT  A.M. 

STAGE  IN 

FEET 

GAGE  ZERO 

IS  AT  NGVC 

1  (1969  AOJ.) 

DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

HAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

1 

-1.29 

-1.04 

-0.45 

-1.15 

-0.55 

0.25 

1.50 

-0.65 

-1.11 

-1.90  F 

2 

-1.50 

-1.39 

-0.50 

-0.80 

-0.63 

0.00 

0.07 

-0.82 

•1.14 

-1.95  F 

3 

-1.73 

-1.92 

-0.70 

-1.12 

-0.73 

0.50 

-0.27 

-1.13 

-1.40 

-1.77  F 

4 

-2.18 

-2.03 

-0.97 

-1.14 

1.10 

1.00 

-0.47 

-0.62 

-1.54 

-1.22 

5 

-2.10 

-1.90 

-1.83 

-1.02 

-0.05 

1.00 

-0.75 

-0.24 

-1.00 

-0.85 

6 

-1.94 

-1.90 

-1.94 

-0.25 

-0.05 

0.50 

-0.92 

-0.15 

-0.55 

-0.60 

7 

-1.85 

-1.90 

-1.81 

-0.25 

-0.12 

0.84 

-0.65 

-0.13 

-0.60 

-0.35 

8 

-1.73 

-1.50 

-1.65 

0.27 

0.42 

0.90 

-0.95 

-0.15 

-0.65 

-0.29  F 

9 

-1.74 

-1.40 

-1.40 

0.50 

0.45 

-0.15 

-0.25 

-0.10 

-0.46 

-1.05 

10 

-0.63 

-0.72 

-0.52 

-0.10 

0.05 

0.10 

-0.53 

0.25 

0.06 

-1.30  F 

11 

-0,73 

■0.05 

-0.20 

-0,82 

-0.05 

0.15 

-0.49 

0.13 

-0.06 

-1.90  F 

12 

-0.37 

-0.20 

-0.02 

-0.55 

-0.25 

0.20 

-0.33 

0.20 

•0.10  F 

-1.95  F 

13 

-0.88 

-0.07 

0.07 

-0.43 

0.16 

0.14 

0.04 

0.27 

-0.93  F 

-1.95  F 

14 

0.13 

-0.83 

-0.25 

-0.65 

-0.86 

0.55 

0.22 

-0.05 

•1.33 

-1.94  F 

15 

•1.00 

-1.26 

-0.90 

•0.70 

-0.33 

-0.20 

0.19 

-0.85 

-0.94 

-1.75  F 

16 

■2.06 

-1.95 

-1.07 

-0.91 

-0.60 

-0.53 

-0.07 

-1.49 

-1.05  F 

-1.85  F 

17 

-2.02 

-1.97 

-1.03 

-0.85 

0.30 

-0.30 

0.10 

•1.55 

•1.28 

-1.55 

18 

-2.00 

-1.89 

-1.11 

-0.63 

0.34 

0.15 

-0.46 

•1.40 

-1.55 

-1.25 

19 

-1.94 

-1.90 

-1.26 

-0.63 

0.85 

0.24 

-0.87 

-0.95 

•1.85 

-0.98 

20 

-1.93 

-1.20 

-0.90 

-0.69 

0.30 

0.33 

-0.70 

•O.TO 

-1.20 

•0.84 

21 

-1.99 

-1,20 

-0.93 

-0.79 

0.10 

0.35 

-0.20 

-0.50 

-0.30 

-0.75 

-1.01  F 

22 

-1.76 

-1.76 

•1.01 

-0.10 

0.42 

0.30 

0.14 

-0.40 

-0.73 

-0.81 

23 

-1.62 

-1.85 

-0.80 

0.26 

0.52 

0.30 

0.00 

-0.45 

-0.56 

-1.81 

24 

-1.00 

-1.56 

-0.50 

0.17 

0.50 

0.20 

0.10 

-0.37 

-0.95 

-1.94  F 

25 

-1.18 

-1.21 

-0.29 

0.37 

0.80 

0.00 

-0.05 

-0.05 

-1.30 

-1.81  F 

26 

-0.82 

-0.84 

0.53 

0.08 

0.60 

-0.79 

0.07 

-0.27 

-1.26 

-1.90  F 

27 

-0.79 

-0.20 

0.31 

0.10 

-0.41 

-0.45 

0.05 

-0.65 

-1.67 

-1.85  F 

28 

-0.26 

-0.17 

0.18 

-0.35 

-0.80 

-0.05 

-0.19 

-0.65 

-1.46  F 

-1.94  F 

29 

-0.63 

0.50 

-0.65 

-0.40 

0.14 

0.00 

-0.84 

-1.37  F 

-1.94  F 

30 

-0.45 

-0.48 

-0.25 

-0.15 

0.30 

-0.19 

-1.04 

-1.62  F 

■1.94  F 

31 

-0.05 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

MEAN 

-1.32 

•1.28 

-0,73 

-0.44 

0.03 

0.29 

0.06 

-0.21 

-0.51 

-1.04 

-1.47 

MAX 

0.13 

-0.05 

0.53 

0.50 

1.10 

1.00 

0.95 

1.50 

0.27 

0.06 

-0.29 

MIN 

-2.18 

-2.03 

-1.94 

-1.15 

-0.86 

-0.53 

-0.79 

-0.95 

-1.55 

-1.95 

-1.95 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

21 

11 

31 

30 

31 

30 

THE  TOTAL  NUMBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  334 
F=M3T  AT  STATED  TIME 

THE  MEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  HAS  MINUS  0.75. 
HIGHEST  STAGE  WAS  2.62  AT  5:30  A.M.  ON  JUN  8. 
LOWEST  STAGE  HAS  MINUS  2.18  ON  JAN  4. 


DEC 

-1.94 

-1.94 

-1.94 

-1.36 

•1.25 

-0.69 

-0.68 

-1.87 

-1.85 

-1.87 

-1.85 

-1.89 

-1.89 

-1.89 

-1.85 

-1.86 

-1.65 

-0.86 

-1.23 

•1.50 

-1.87 


-1.87 

-1.85 

-1.90 

-1.85 

-1.90 

-1.95 

-1.95 

-1.75 


-1.68 

-0.68 

-1.95 

29 
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EAST  COTE  BLANCHE  BAY  AT  LUKES  LANDING,  LA. 

LOCATION.  LAT.  29-5S-A8,  LONG.  91-32-35.  ON  DOCK,  2.8  NILES  NORTH  OF  ENTRANCE  TO  BAYOU  SALE  AND 
2.1  NILES  SOUTH  OF  SOUTH  BEND,  LA.  (STA.  8880013.) 

GAGE.  AUTONATIC  RECORDER  AW)  STAFF. 

RECORDS  AVAILABLE.  FEB.  22,  1957  TO  DATE. 

EXTRENES.  HIGHEST,  ESTINATEO  9.50  FEET  (CAUSED  BY  HURRICANE)  ON  AUG.  15,  1985.  LOWEST,  NINUS  3.66 
FEET  ON  APR.  9,  1957. 

DAILY  EIGHT  A.N.  STAGE  IN  FEET  GAGE  ZERO  IS  AT  HGVD 


DAY 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

NAY 

JUN 

JUL 

AUG 

SEP 

OCT 

NOV 

DSC 

1 

0.67 

1.37 

2.02 

1.39 

1.45 

2.91 

3.62 

4.90 

2.12 

1.59 

0.75 

0.46 

2 

0.56 

0.86 

1.38 

1.82 

1.65 

2.59 

3.32 

2.91 

1.90 

1.53 

0.80 

0.68 

3 

0.37 

0.36 

1.73 

1.42 

1.73 

3.17 

3.29 

2.48 

1.55 

1.26 

0.56 

-0.47 

4 

0.25 

-0.76 

1.49 

1.52 

3.95 

3.58 

2.52 

2.39 

2.16 

1.04 

1.37 

1.29 

5 

-0.34 

0.06 

0.81 

0.64 

2.54 

3.63 

3.05 

1.98 

2.60 

1.74 

1.88 

1.37 

6 

-0.11 

-0.15 

•0.65 

2.30 

2.28 

2.99 

2.27 

1.65 

2.63 

2.23 

2.03 

1.71 

7 

-0.14 

-0.04 

0.30 

2.11 

2.25 

3.28 

2.60 

1.79 

2.57 

2.21 

2.40 

1.68 

8 

-0.18 

0.65 

0.83 

2.76 

2.95 

4.02 

2.50 

1.53 

2.54 

1.79 

2.29 

-0.54 

9 

-0.44 

0.69 

0.80 

2.75 

3.08 

2.21 

2.38 

2.26 

2.57 

2.11 

1.14 

-0.96 

10 

0.63 

1.48 

1.86 

1.65 

2.23 

2.69 

2.75 

2.11 

2.85 

2.58 

1.01 

-0.35 

11 

0.80 

2.31 

2.25 

1.23 

2.01 

2.99 

2.55 

2.06 

2.73 

2.43 

0.47 

-0.03 

12 

1.40 

2.09 

2.38 

2.01 

1.87 

3.03 

2.39 

2.30 

2.75 

2.40 

0.39 

-1.02 

13 

0.28 

2.20 

2.57 

2.01 

2.59 

2.87 

2.26 

2.47 

2.80 

1.80 

0.60 

-0.43 

14 

2.68 

1.55 

2.31 

1.70 

1.56 

3.53 

1.76 

2.70 

2.61 

1.27 

0.81 

0.45 

15 

0.84 

1.11 

1.84 

1.73 

2.03 

1.86 

2.75 

2.64 

1.48 

1.70 

1.23 

O.SS 

16 

-0.60 

0.44 

1.34 

1.47 

1.94 

1.70 

2.28 

2.48 

0.78 

1.86 

-0.84 

-0.13 

17 

0.37 

-0.13 

1.47 

1.57 

2.90 

2.23 

2.32 

2.68 

1.02 

1.51 

0.94 

1.02 

18 

-0.21 

0.03 

1.22 

1.78 

2.89 

2.68 

2.64 

2.10 

1.27 

0.47 

1.63 

1.69 

19 

-0.22 

0.16 

1.07 

1.84 

3.34 

2.71 

2.26 

1.87 

1.87 

0.17 

1.66 

1.13 

20 

-0.50 

1.14 

1.41 

1.36 

3.02 

2.61 

3.13 

1.96 

2.04 

1.24 

1.77 

0.59 

21 

-1.07 

0.98 

1.65 

1.55 

2.74 

2.89 

2.22 

2.15 

2.45 

1.87 

1.57 

0.38 

22 

-0.14 

-0.16 

0.89 

2.35 

3.09 

2.86 

2.71 

2.62 

2.23 

1.91 

1.59 

23 

-0.04 

-0.57 

1.37 

2.75 

3.04 

3.01 

2.86 

2.69 

2.19 

2.19 

-0.62 

24 

0.90 

0.61 

1.91 

2.70 

3.08 

3.00 

2.42 

2.77 

1.55 

1.71 

0.29 

25 

0.60 

1.26 

2.25 

2.86 

3.48 

2.84 

2.30 

2.58 

2.40 

1.27 

0.92 

-0.46 

26 

0.89 

1.64 

2.06 

2.52 

3.34 

3.25 

2.86 

2.70 

2.15 

1.36 

0.63 

-0.46 

27 

0.78 

2.24 

2.85 

2.64 

2.15 

4.01 

2.57 

2.64 

1.71 

0.90 

0.73 

-0.19 

28 

1.75 

1.82 

3.01 

2.34 

1.52 

5.32 

2.56 

2.38 

1.75 

1.05 

0.82 

-0.33 

29 

1.29 

3.14 

1.78 

2.09 

3.60 

2.73 

2.57 

1.45 

1.10 

-0.89 

0.30 

30 

1.66 

2.15 

2.13 

2.50 

3.30 

2.70 

2.40 

1.32 

0.97 

-0.10 

0.61 

THE  1 

FOLLOWING  REFER  ONLY 

TO  READINGS  IN  THE 

TABLE 

ABOVE 

NEAN 

0.45 

0.83 

1.61 

1.96 

2.51 

3.04 

2.63 

2.42 

2.07 

1.54 

0.93 

0.36 

HAX 

2.68 

2.31 

3.14 

2.86 

3.95 

5.32 

3.62 

4.90 

2.85 

2.58 

2.40 

1.71 

MIN 

-1.07 

-0.76 

-0.65 

0.84 

1.45 

1.70 

1.76 

1.53 

0.78 

0.17 

-0.89 

-1.02 

DAYS 

31 

28 

31 

30 

31 

30 

31 

31 

30 

31 

30 

28 

THE  TOTAL  IRJHBER  OF  DAYS  FOR  THE  YEAR  WAS  362 
THE  NEAN  STAGE  FOR  THE  YEAR  WAS  1.71. 

HIGHEST  STAGE  WAS  5.60  AT  6:00  A.N.  ON  AUG  1. 
LOWEST  STAGE  WAS  NINUS  1.30  ON  JAN  20. 


PART  n 

OBSERVED  DISCHARGES 
OF  THE 

MISSISSIPPI  RIVER  AND  TRIBUTARIES 
AND 

OTHER  WATERSHEDS 


MISSISSIPPI  RIVER  NEAR  COOCHIE,  LA. 


263 


OISCHARGt  tSSERVATIONS 


M  A  I 

N  C  H  A 

N  N  E  L 

OVERBANK 

TOTAL 

DATE 

MEAN  GAGE 

MAXIMUM 

WIDTH 

AREA 

VELOCITIES  DISCHARGE 

DISCHARGE 

READING 

DEPTH 

MEAN 

MAXIMUM 

100 

1000 

1000 

1989 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS  CFS 

CFS 

JAN  03 

34.16 

107 

2003 

1306 

5.21 

7.17 

680 

JAN  09 

38.50 

112 

2040 

1389 

5.85 

7.81 

813 

JAN  17 

41.15 

117 

2065 

1463 

5.63 

8.19 

823 

JAN  23 

45.60 

121 

2240 

1554 

6.63 

8.84 

1050 

JAN  31 

44.25 

120 

2223 

1540 

6.44 

8.98 

991 

fEB  07 

37.70 

114 

2031 

1406 

4.83 

6.30 

679 

FEB  14 

40.10 

116 

2053 

1440 

5.73 

8.17 

825 

FEB  21 

45.20 

121 

2235 

1550 

6.90 

9.40 

1069 

FEB  28 

50.26 

127 

2335 

1662 

7.71 

9.84 

1281 

MAR  07 

53.70 

130 

2635 

1768 

7.64 

9.67 

1350 

MAR  14 

53.60 

132 

2635 

1760 

7.17 

10.67 

1261 

MAR  21 

52.70 

130 

2630 

1740 

7.47 

10.31 

1300 

MAR  28 

49.80 

125 

2345 

1654 

6.47 

9.42 

1071 

APR  03 

48.40 

125 

2335 

1639 

6.08 

8.66 

997 

APR  11 

50.15 

127 

2345 

1676 

6.78 

8.55 

1136 

APR  18 

50.90 

128 

2355 

1675 

6.50 

8.69 

1088 

APR  25 

49.30 

125 

2350 

1673 

5.98 

8.62 

1000 

NAY  01 

40.70 

115 

2051 

1505 

4.52 

5.90 

680 

NAY  15 

40.30 

114 

2052 

1499 

5.02 

6.55 

753 

NAY  23 

44.55 

118 

2230 

1572 

4.96 

7.19 

780 

HAY  31 

44.05 

118 

2224 

1576 

5.02 

6.94 

792 

JUH  06 

42.70 

117 

2173 

1503 

4.92 

6.59 

740 

JUN  13 

43.00 

117 

2181 

1498 

4.93 

6.90 

738 

JUN  20 

43.85 

121 

2224 

1505 

5.40 

7.12 

813 

JUN  27 

46.40 

120 

2330 

1589 

5.61 

7.88 

891 

JUL  03 

49.65 

123 

2352 

1661 

5.85 

8.08 

972 

JUL  11 

49.30 

125 

2350 

1665 

5.72 

7.98 

952 

JUL  18 

45.75 

119 

2346 

1528 

4.99 

7.11 

762 

JUL  25 

40.30 

113 

2052 

1401 

4.16 

5.27 

582 

AUG  01 

32.83 

107 

1986 

1264 

3.64 

4.93 

460 

AUG  08 

27.98 

100 

1947 

1135 

3.36 

4.58 

382 

AUG  09 

27.86 

99 

1947 

1125 

3.32 

4.33 

374 

AUG  15 

24.87 

95 

1917 

1087 

3.02 

3.76 

329 

AUG  22 

20.58 

90 

1855 

1007 

2.65 

3.33 

267 

AUG  29 

21.05 

90 

1854 

1007 

2.58 

3.42 

260 

SEP  12 

25.75 

95 

1933 

1092 

3.75 

4.85 

409 

SEP  19 

26.90 

97 

1940 

1136 

4.15 

5.50 

471 

SEP  26 

32.50 

104 

1990 

1232 

4.61 

6.06 

567 

OCT  13 

29.30 

103 

1978 

1238 

3.94 

5.28 

487 

NOV  09 

23.40 

97 

1904 

1121 

3.21 

4.07 

360 

NOV  22 

23.25 

96 

1905 

1125 

3.30 

4.34 

371 

DEC  08 

26.70 

101 

1944 

1219 

3.74 

4.71 

456 

DEC  18 

20.80 

96 

1850 

1115 

2.88 

3.54 

322 

DISCHARGE 

RANGE.  UPSTREAM  FROM  OLD  RIVER  OUTFLOW  CHANNEL  AT  NILE  317.2. 

(STA.  0102011.) 

GAGE.  MISSISSIPPI 

RIVER  NEAR 

KNOX  LANDING. 

,  STAFF  TYPE 

AT  NILE  313.7. 

ZERO, 

NGVD 

MISSISSIPPI  RIVER  AT  TARBERT 

LANDING, 

MISS. 

100 

1000 

1000 

1989 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JMI  03 

31 .43 

48 

3497 

1175 

4.40 

5.76 

517 

JAN  05 

34.76 

52 

3528 

1355 

4.30 

5.67 

583 

JAN  09 

36.40 

56 

3544 

1410 

4.44 

6.26 

625 

JAN  12 

35.20 

53 

3525 

1371 

4.08 

5.81 

559 

JAN  17 

39.06 

59 

3816 

1571 

4.35 

6.60 

683 

JAN  19 

40.91 

61 

3830 

1589 

3.83 

5.33 

609 

CONTINUED  ON  NEXT  PAGE 
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MISSISSIPPI  RIVER  AT  TARBERT  LANDING,  HISS.  CONTINUED 


DISCHARGE  OBSERVATIONS 


MAIN 

CHAN 

N  E  L 

OVERBANK 

TOTAL 

DATE 

MEAN  GAGE 

MAXIMUM 

WIDTH 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

READING 

DEPTH 

MEAN 

MAXIMUM 

100 

1000 

1000 

1989 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JAN  23 

43.50 

59 

3853 

1709 

4.67 

7.21 

798 

JAN  2S 

43.88 

60 

3859 

1706 

4.83 

7.34 

824 

FEB  01 

41.30 

56 

3836 

1568 

4.44 

6.41 

696 

FEB  02 

40.40 

54 

3821 

1538 

4.22 

6.28 

650 

FEB  09 

36.00 

51 

3540 

1372 

4.29 

7.03 

588 

FEB  10 

36.33 

52 

3542 

1364 

4.25 

6.61 

580 

FEB  13 

37.80 

52 

3569 

1443 

4.32 

6.26 

624 

FEB  16 

37.60 

52 

3563 

1472 

4.16 

6.17 

612 

FEB  17 

37.63 

55 

3563 

1461 

4.14 

5.99 

606 

FEB  22 

44.26 

58 

3861 

1668 

5.02 

7.90 

837 

FEB  23 

45.13 

60 

3872 

1718 

5.15 

7.90 

885 

FEB  27 

47.80 

64 

3885 

1798 

5.41 

8.16 

972 

MAR  02 

49.40 

66 

3960 

1928 

5.25 

8.03 

1012 

MAR  06 

51.20 

63 

4010 

1926 

5.64 

8.69 

1086 

MAR  08 

51.70 

68 

4039 

2021 

5.57 

7.98 

1126 

MAR  13 

51.90 

64 

4546 

2055 

5.M 

8.36 

1045 

MAR  16 

51.13 

67 

4018 

2118 

5.26 

7.79 

1114 

MAR  20 

50.70 

65 

3999 

2003 

5.02 

7.21 

1006 

MAR  23 

50.20 

61 

3993 

1926 

4.91 

7.01 

944 

MAR  27 

48.06 

59 

3928 

1827 

4.80 

6.96 

878 

MAR  30 

46.70 

56 

3875 

1715 

4.72 

6.90 

809 

APR  03 

46.00 

57 

3876 

1696 

4.79 

7.08 

812 

APR  06 

46.85 

60 

3883 

1734 

4.85 

6.52 

842 

APR  10 

47.63 

61 

3890 

1740 

5.12 

7.88 

891 

APR  13 

48.14 

61 

3920 

1763 

5.09 

7.45 

897 

APR  17 

48.80 

61 

3956 

1771 

5.05 

8.07 

894 

APR  20 

48.66 

62 

3955 

1764 

5.19 

8.08 

916 

APR  24 

47.77 

61 

3909 

1771 

4.73 

6.63 

837 

APR  27 

45.30 

60 

3869 

1681 

4.46 

6.22 

749 

HAY  01 

38.67 

52 

3797 

1409 

4.21 

5.13 

593 

HAY  04 

33.53 

46 

3500 

1169 

3.75 

4.51 

439 

MAY  08 

33.03 

46 

3503 

1182 

4.02 

5.08 

475 

HAY  12 

36.72 

48 

3543 

1298 

4.30 

5.41 

558 

MAY  15 

38.18 

55 

3552 

1390 

4.30 

5.55 

599 

HAY  18 

38.86 

51 

3552 

1406 

4.35 

6.30 

612 

MAY  22 

42.10 

54 

3844 

1491 

4.50 

6.24 

671 

MAY  25 

42.86 

56 

3848 

1541 

4.43 

6.64 

682 

HAY  30 

42.26 

52 

3846 

1531 

4.18 

5.94 

639 

JUN  01 

41.50 

53 

3828 

1510 

4.03 

5.48 

608 

JUN  05 

40.17 

53 

3820 

1491 

3.95 

5.68 

589 

JUN  07 

40.35 

52 

3822 

1514 

4.00 

5.12 

60S 

JUN  12 

40.85 

53 

3552 

1452 

4.16 

5.47 

604 

JUN  IS 

40.15 

51 

3819 

1475 

4.54 

6.04 

670 

JUN  19 

40.90 

54 

3823 

1564 

4.32 

5.65 

675 

JUN  22 

42.40 

53 

3840 

1617 

4.14 

5.75 

670 

JUN  26 

44.08 

54 

3865 

1662 

4.21 

5.27 

700 

JUN  29 

45.80 

58 

3881 

1703 

4.57 

6.44 

777 

JUl  05 

47.45 

57 

3901 

1742 

4.75 

6.79 

827 

JUL  07 

47.55 

61 

3901 

1700 

4.85 

7.36 

825 

JUL  10 

47.04 

56 

3895 

1676 

4.78 

7.11 

802 

JUL  13 

46.35 

55 

3888 

1640 

4.70 

6.94 

772 

JUL  17 

44.25 

54 

3863 

1621 

4.16 

5.44 

674 

JUL  20 

41.92 

52 

3842 

1526 

4.10 

5.24 

626 

JUL  24 

38.90 

50 

3855 

1422 

3.86 

4.68 

550 

JUL  27 

35.72 

SO 

3547 

1282 

3.96 

5.35 

508 

JUL  31 

31.27 

41 

3500 

1203 

3.73 

5.02 

448 

AUG  03 

28.70 

39 

3475 

1107 

3.63 

4.76 

402 

AUG  07 

26.07 

37 

3466 

1000 

3.49 

4.20 

349 

AUG  10 

25.10 

37 

3464 

973 

3.62 

4.16 

352 

AUG  14 

23.02 

36 

3450 

894 

3.27 

3.75 

293 

AUG  17 

21.72 

34 

3446 

831 

3.49 

4.06 

290 

AUG  21 

19.14 

31 

3435 

729 

3.32 

3.89 

242 

AUG  24 

18.24 

31 

3432 

710 

3.17 

3.86 

225 

AUG  28 

18.65 

29 

3435 

690 

3.24 

3.64 

223 

AUG  31 

19.53 

32 

3448 

749 

3.37 

3.67 

253 

SEP  05 

22.30 

34 

3448 

814 

3.62 

4.27 

294 

SEP  07 

22.80 

34 

3459 

838 

3.40 

3.94 

285 

CONTINUED  ON  NEXT  PAGE 
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MISSISSIPPI  RIVE8  AT  TARBERT  LANDING,  HISS.  CONTINUED 


DISCHARGE  OeSERVATIONS 


M  A  I 

N  CHAN 

N  E  L 

OVERBANK 

TOTAL 

DATE 

MEAN  GAGE 

MAXIMUM  WIDTH 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

REMIING 

DEPTH 

MEAN 

MAXIMUM 

100 

1000 

1000 

1989 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

MP  11 

23.00 

78A 

A. 02 

5.92 

287 

%P  1A 

23.50 

708 

A. 62 

5.56 

328 

SEP  18 

23.50 

36 

3A7A 

8A6 

3.82 

A. 29 

323 

SEP  21 

26.60 

706 

5.15 

5.59 

371 

SEP  28 

29.20 

996 

A.AA 

5.0A 

AA2 

OCT  02 

27.50 

939 

A. 10 

5.05 

385 

OCT  05 

27.60 

A2 

3A90 

1027 

3.73 

A.A6 

383 

OCT  10 

26.15 

9A6 

A. 23 

5.31 

399 

OCT  12 

26.A0 

10A3 

A. 07 

5.02 

A28 

MT  16 

26.35 

AO 

3A90 

977 

3.57 

A. 22 

3A8 

OCT  18 

25.10 

38 

3A66 

91 A 

3.52 

3.86 

322 

OCT  26 

19.88 

32 

3AA5 

760 

3.38 

3.86 

257 

OCT  30 

2A.61 

37 

3A71 

920 

3.59 

A. 13 

330 

NOV  01 

26.30 

10A2 

3.22 

A. 01 

339 

NOV  03 

26.00 

993 

3.53 

A. 33 

353 

NOV  06 

23.20 

870 

3.63 

A. 37 

319 

NOV  08 

21.55 

867 

2.92 

3.62 

257 

NOV  13 

20.A0 

35 

3A53 

779 

3.32 

3.86 

259 

NOV  16 

19.90 

801 

2.70 

3.08 

218 

NOV  16 

19.90 

32 

3AA7 

736 

3.18 

A. 11 

23A 

NOV  20 

20.55 

823 

2.95 

3.51 

2A5 

NOV  27 

26.10 

A1 

3A82 

1003 

3.65 

A. 38 

366 

NOV  30 

27.60 

108A 

3.71 

A.A7 

AOA 

DEC  OA 

25.10 

997 

3.2A 

3.88 

326 

DEC  07 

23.30 

970 

2.9A 

3.78 

290 

DEC  11 

21.67 

36 

3A52 

838 

3.35 

3.8A 

280 

DEC  1A 

20.10 

820 

2.79 

3.29 

2A1 

DEC  18 

18.72 

35 

3AAA 

752 

3.11 

3.A6 

23A 

DEC  21 

18.30 

3A 

3AA7 

7A0 

3.10 

3.53 

229 

DEC  26 

16. AO 

32 

3A26 

650 

2.90 

3.28 

189 

DEC  28 

15.80 

669 

2.61 

3.20 

177 

DISCHARGE 

RANGE. 

UPSTREAM  FROM  LOWER  OLD  RIVER  AT  MILE 

306.3. 

(STA. 

0110011. 

) 

GAGE.  RED  RIVER 

LANDING,  LA. 

STAFF  TYPE  AT 

MILE  302. A. 

.  ZERO, 

NGVD 

MISSISSIPPI  RIVER 

AT  SMITHLAND 

CROSSING  (LA. 

)  (NORTH) 

100 

1000 

1000 

1989 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS  CFS 

CFS 

JAN  26 

A3.95 

52 

5752 

1766 

3.51 

A. 22 

620 

MAR  01 

A8.80 

A9 

5906 

1937 

3.82 

5.09 

7A0 

MAR  29 

A6.80 

A1 

5890 

1675 

3.SA 

A. 37 

593 

APR  26 

A6.38 

39 

5883 

163A 

3.A5 

3.96 

563 

NAT  03 

35.30 

29 

5867 

989 

3.28 

3.67 

32A 

MAY  2A 

A2.6S 

38 

5873 

1A13 

3.5A 

A. 22 

500 

JUN  21 

A1.90 

35 

5870 

1313 

3.A6 

5.05 

A5A 

JUL  19 

A2.50 

33 

6329 

1333 

3.37 

A. 31 

AA9 

AUG  02 

29.67 

2A 

A630 

629 

A.  AO 

5.52 

276 

SEP  27 

30. OA 

38 

AA62 

750 

3.A5 

A. 06 

259 

OCT  19 

2A.08 

28 

3855 

530 

3.A6 

A.'3A 

183 

NOV  29 

27.50 

A2 

A259 

685 

3.17 

3.80 

217 

DISCHARGE  RANGE.  A  MILES  OOUNSTREAM  FROM  LOWER  OLD  RIVER  AT  NILE  298.5. 
(STA.  0112112B.) 

GAGE.  RED  RIVER  LANDING,  LA.  STAFF  TYPE  AT  MILE  302. A.  ZERO,  NGVD. 


HISSISSIPPI  RIVER  AT  SMITHUNO  CROSSIKG  <LA.)  (SOUTH) 


DISCHARGE  OBSERVATIQMS 


M  A  I 

N  C  H  i 

A  N  N  E  L 

OVERBANX 

TOTAL 

DATE 

MEAN  GAGE 

MAXIMUM 

WIDTH 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

READING 

DEPTH 

100 

MEAN 

MAXIMUM 

1000 

1000 

1989 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JAN  26 

43.9S 

52 

2559 

719 

3.19 

3.69 

229 

MAR  01 

48.80 

62 

2500 

877 

2.69 

3.23 

236 

MAR  29 

46.80 

62 

2483 

784 

2.89 

3.76 

227 

APR  26 

46.38 

58 

2454 

754 

2.90 

3.42 

219 

HAY  03 

35.30 

43 

2329 

471 

3.32 

4.04 

156 

MAY  24 

42.65 

51 

2378 

668 

3.13 

3.96 

209 

JUN  21 

41.90 

48 

2369 

597 

2.99 

3.57 

179 

JUL  19 

42.50 

49 

1966 

570 

3.12 

3.51 

178 

AUG  02 

29.67 

37 

1506 

350 

4.51 

4.94 

158 

SEP  27 

30.04 

35 

1312 

370 

4.33 

4.92 

160 

OCT  19 

24.08 

32 

1296 

303 

4.58 

5.25 

139 

NOV  29 

27.50 

35 

1115 

304 

4.32 

5.21 

131 

DISCHARGE 

RANGE.  4  MILES  OOUNSTREAM  FROM 

LOWER  OLD  RIVER  AT  MILE  298.5. 

(STA.  01123128.) 

GAGE.  RED 

RIVER  LANDING.  LA. 

STAFF  TYPE 

AT  MILE  302.4. 

.  2E80. 

NGVD. 

PROFIT 

ISLAND  CHUTE 

(LA.) 

100 

1000 

1000 

1989 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

APR  13 

32.30 

97 

1066 

621 

5.54 

6.10 

344 

JUL  18 

29.10 

88 

1063 

558 

5.07 

6.40 

283 

AUG  29 

7.40 

65 

978 

327 

2.00 

2.50 

65.4 

DISCHARGE 

RANGE.  1 

JPSTREAM  FROM 

BATON  ROUGE 

AT  MILE 

248. 

(STA. 

0115009.) 

GAGE.  BATON  ROUGE 

,  LA,  STAFF 

TYPE  AT  MILE  228.4. 

ZERO, 

NGVD 

MISSISSIPPI 

RIVER  AT  BELLE 

CHASSE,  LA. 

100 

1000 

1000 

19ra 

FT 

FT  FT 

SO  FT 

FPS 

FPS  CFS 

CFS 

JAN  19 

2350 

1790 

4.01 

718 

FEB  17 

2280 

1760 

3.62 

636 

APR  14 

2290 

1810 

4.88 

883 

MAY  17 

2270 

1660 

3.10 

516 

JUN  28 

2320 

1790 

4.05 

724 

JUL  13 

2328 

1740 

4.38 

762 

AUG  10 

2290 

1660 

2.13 

353 

SEP  06 

2280 

1610 

1.84 

296 

OCT  02 

2310 

1630 

2.52 

410 

MOV  27 

2295 

1650 

1.59 

262 

DEC  19 

2206 

1590 

1.58 

253 

MEASUREMENTS  MADE  8Y  U.S.  GEOLOGICAL  SURVEY. 


DISCHARGE  RANI^.  AT  FERRY  CROSSING  AT  MILE  76.0.  (STA.  C138804.) 


MISSISSIPPI  RIVEK  NEAR  VENICE,  LA. 
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DISCHARGE  OBSERVATIONS 


MAIN 

C  N 

A  N  N  E  L 

OVERBANK 

TOTAL 

DATE 

MEAN  GAGE 

MAXIMUM 

WIDTH 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

READING 

DEPTH 

100 

MEAN 

MAXIMUM 

1000 

1000 

1989 

FT 

FT 

FT 

SQ  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

MAR  14 

3.50 

81 

2798 

1770 

5.89 

7.10 

1042 

MAR  28 

3.45 

82 

2798 

1787 

4.15 

4.80 

742 

DISCHARGE  RANGE.  MILE  12.4,  ABOUT  ONE  MILE  UPSTREAM  FROM  BAPTISTE  COLLETTE 
BAYOU.  (STA.  0145604.) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  OF  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  MILE 
DOUNSTREAM  FROM  HEAD  OF  PASSES.  ZERO,  NGVD 


BAPTISTE  CaLETTE  BAYOU  NEAR  VENICE,  LA.  (ABOVE  EMELINE  PASS) 


1^ 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

MAR  14 

3.50 

56 

509 

17340 

4.33 

5.70 

75030 

MAR  28 

3.45 

54 

509 

17201 

3.82 

4.60 

65697 

DISCHARGE  RANGE.  ONE  MILE  DOUNSTREAM  FROM  HEAD  OF  BAYOU  (MILE  11.4, 
MISSISSIPPI  RIVER).  (STA.  0146004.) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  OF  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  MILE 
DOWNSTREAM  FROM  HEAD  OF  PASSES.  ZERO,  NGVD 


THE  JUMP  AT  VENICE,  LA. 


1989 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

MAR  14 

3.60 

30 

768 

17788 

4,21 

4.60 

74905 

MAR  28 

3.30 

28 

768 

17001 

4.10 

4.50 

69773 

DISCHARGE  RANGE.  0.6  NILE  DOUNSTREAM  FROM  HEAD  OF  GRAND  PASS  (THE  JUMP) 
MILE  10.5,  MISSISSIPPI  RIVER,  (STA.  0150004.) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  OF  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  MILE 
DOUNSTREAM  FROM  HEAD  OF  PASSES.  ZERO,  NGVD 


MAIN  PASS  NEAR  PILOT 

TOUN,  LA. 

100 

1000 

1000 

1989 

FT 

FT 

FT  SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

MAR  14 

3.60 

20 

1680  209 

3.88 

4.60 

81.1 

MAR  28 

2.65 

20 

1581  222 

3.15 

3.40 

69.8 

DISCHARGE  RANGE. 

AT  HEAD  OF  PASS  (OPPOSITE  MILE  THREE. 

MISSISSIPPI  RIVCft). 

(STA. 

0151004.) 

GAGE.  MISSISSIPPI 

RIVER  AT  HE«7  OF  PASSES. 

AUTOMATIC  TYPE,  0. 

6  MILES 

downstream  from  head  of  passes,  zero,  NGVD 

OCTAVE  PASS  HEAR  PILOT 

TOUN,  LA. 

100 

1000 

1000 

1989 

FT 

FT 

FT  SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

MAR  14 

3.60 

15 

420  39.7 

3.74 

4.10 

14.8 

CONTINUED  ON  NEXT  PAGE 
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WTAVE  PASS  HEAP  PILOT  TOWN,  LA. 


CONTINUED 


DISCHARGE  OBSERVATIONS 


MAIN 

CHANNEL 

OVERBANK 

TOTAL 

DATE 

MEAN  GAGE 
READING 

MAXIMUM 

DEPTH 

UIDTH 

AREA  VELOCITIES 

MEAN  MAXIMUM 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

1989 

FT 

FT 

FT 

100 

SO  FT  FPS 

FPS 

1000 

CFS 

1000 

CFS 

MAR  28 

3.45 

13 

420 

31.7  2.65 

3.20 

8.4 

DISCHARGE  RANGE.  AT  HEAD  Of  PASS  (OPPOSITE  NILE  THREE,  MISSISSIPPI  RIVER). 
(STA.  0152004.) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  OF  PASSES.  AUTOMATIC  TTPE,  0.6  MILES 
DOUNSTREAM  FROM  HEAD  OF  PASSES.  ZERO,  NGVD 


MISSISSIPPI  RIVER  AT  MILE  2.0  -  PILOT  TOUN 


1989 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

MAR  14 

3.60 

48 

4872 

139711 

3.31 

4.80 

462182 

MAR  28 

3.10 

56 

4413 

166383 

3.32 

4.20 

552629 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  Of  PASSES.  AUTOMATIC  TTPE.  0.6  MILES 
DOUNSTREAM  FROM  HEAD  OF  PASSES.  ZERO,  NGVD.  (STA.  0152404.) 


BRANT  PASS  NEAR  PILOT  TOUN,  LA. 

100  1000  1000 


1989 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

MAR  14 

3.60 

23 

558 

87.2 

4.U 

5.00 

38.7 

MAR  28 

3.45 

21 

535 

72.0 

3.77 

4.10 

27.1 

DISCHARGE  RANGE.  AT  HEAD  OF  PASS  (OPPOSITE  MILE  THREE,  MISSISSIPPI  RIVER). 
(STA.  0153004.) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  OF  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  MILES 
DOUNSTREAM  FROM  HEAD  O'  PASSES.  ZEi.O,  NGVD 


RAPHAEL 

PASS  NEAR  PILOT 

TOUN,  LA. 

100 

1000 

1000 

1989 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

MAR  14 

3.60 

12 

240 

18.8 

3.59 

4.20 

6.7 

MAR  28 

3.45 

9 

295 

16.9 

2.60 

3.00 

4.4 

DISCHARGE 

RANGE. 

AT  HEAD  OF 

PASS  (OPPOSITE  MILE  THREE. 

MISSISSIPPI  RIVER). 

(STA. 

0154004. 

) 

GAGi.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  OF  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  MIlES 
DOUNSTREAM  FROM  HEAD  OF  PASSES.  ZERO,  NGVD 


SOUTHUEST  PASS  NEAR  HEAD  OF  PASSES  (LA. 


1989 

FT 

FT 

FT 

IOC 

SO  FT 

FPS 

fPS 

1000 

CFS 

1000 

CFS 

MAR  28 

2.60 

55 

2103 

673 

2.91 

4.00 

196 

DISCHARGE  RANGE.  3.2  MILES  DOUNS1HEAM  FROM  HEAD  OF  PASSES.  (STA.  0155004.) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  OF  PASSES.  jUITOMATIC  TYPE,  0.6  MILLS 
DOUNSTREAM  FROM  HEAD  OF  PASSES.  ZERO,  NGVD 


PASS  A  LOUTRE  NEAR  HEAD  OF  PASSES  (lA.) 
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DISCHARGE  OBSERVATIONS 


MAIN  CHANNEL  OVERBAHK  TOTAL 


DATE 

MEAN  GAGE 

MAXIMUM 

WIDTH 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

READING 

DEPTH 

100 

MEAN 

MAXIMUM 

1000 

1000 

1989 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

MAR  28 

3.A5 

30 

3753 

478 

2.83 

3.80 

135 

DISCHARGE  RANGE.  1.0  NILES  DOWNSTREAM  FROM  HEAD  OF  PASSES.  (STA.  01SS204.) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  OF  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6  MILES 
DOWNSTREAM  FROM  HEAD  OF  PASSES.  ZERO,  NGVD 


SOUTH  PASS  NEAR  HEAD  OF 

PASSES  (LA.) 

1989 

100 

FT  FT  FT  SO  FT 

FPS  FPS 

1000 

CFS 

100C 

CFS 

MAR  28 

2.65  62  1296  482 

3.06  4.30 

147 

DISCHARGE  RANGE.  3.8  NILES  DOWNSTREAM  FROM 

HEAD  OF  PASSES.  CSTA 

.  0155304.) 

GAGE.  MISSISSIPPI  RIVER  AT  HEAD  OF  PASSES.  AUTOMATIC  TYPE,  0.6 
DOWNSTREAM  FROM  HEAD  OF  PASSES.  ZERO,  NGVD 

MILES 

OLD 

RIVER  AUXILIARY 

CONTROL 

OUTFLOW  CHANNEL  NEAR  KNOX  LANDING,  LA. 

100 

1000 

1000 

1989 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS  CFS 

CFS 

JAN  10 

25.50 

37 

869 

221 

7.99 

9.16 

177 

JAN  30 

33.20 

46 

966 

296 

2.77 

3.31 

82.1 

FEB  13 

24.80 

38 

905 

223 

2.11 

2.60 

47.1 

FEB  27 

37.20 

50 

1063 

344 

2.71 

3.58 

93.3 

MAR  13 

40.30 

55 

1046 

382 

2.52 

3.14 

96.2 

MAR  27 

36.90 

48 

1012 

331 

2.80 

3.44 

92.4 

APR  10 

34.10 

46 

980 

308 

2.40 

3.04 

73.8 

APR  24 

36.50 

49 

10*7 

333 

2.89 

3.54 

96.3 

MAY  09 

21.85 

34 

80 

197 

4.73 

5.76 

93.4 

MAY  22 

29.00 

41 

972 

263 

2.03 

2.56 

53.6 

JUN  05 

25.70 

38 

862 

234 

1.62 

2.04 

37.9 

JUN  19 

27.10 

40 

866 

243 

1.73 

2.15 

42.0 

JUL  05 

34.40 

47 

980 

312 

2.06 

2.66 

64.2 

JUL  17 

28.85 

41 

918 

262 

1.08 

1.55 

28.3 

JUL  31 

18.05 

30 

764 

174 

0.65 

0.82 

11.3 

AUG  14 

13.28 

25 

685 

134 

1.03 

1.38 

13.9 

AUG  28 

11.10 

23 

650 

121 

1.71 

2.09 

20.6 

SEP  11 

16.15 

27 

733 

151 

2.47 

3.02 

37.3 

SEP  25 

20.00 

30 

785 

166 

4.87 

8.80 

81.0 

OCT  12 

18.00 

28 

758 

154 

6.78 

8.55 

104 

OCT  31 

18.50 

28 

754 

156 

8.33 

10.02 

130 

NOV  27 

17.80 

30 

760 

169 

3.79 

4.42 

63.9 

DEC  07 

16.20 

29 

744 

159 

3.01 

3.73 

47.8 

DEC  14 

14.00 

27 

701 

145 

2.99 

3.73 

43.4 

DISCHARGE  IS  REGULATED 

BY  OLD 

RIVER  AUXILIARY  CONTROL 

STRUCTURE . 

(STA 

1.  0250011.) 

GAGE. 

AUTOMATIC  TYPE  AT  AUXILIARY  CONTROL 

STRUCTURE. 

ZERO,  NGVD 

270 


OLD  AIVEil  OUTFLOU  CHANNEL  NEA*  KNOX  LANDING,  LA. 

DISCHARGE  OeSERVATlONS 


H  A  I  N 

C  H  A 

N  N  E  L 

OVERBANK 

TOTAL 

DATE 

I^AN  GAGE 

NAXINUN 

WIDTH 

AREA 

VELOCITIES  DISCHARGE 

DISCHARGE 

READING 

DEPTH 

NEAN 

NAXINUM 

100 

1000 

1000 

1989 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS  CFS 

CFS 

JAN  04 

23.60 

33 

1780 

456 

3.19 

3.80 

146 

JAN  18 

28.40 

39 

1819 

553 

2.90 

3.40 

160 

JAN  24 

33.10 

45 

1830 

635 

3.93 

4.92 

250 

FEB  06 

23.75 

35 

1796 

480 

1.97 

2.31 

94.6 

FEB  20 

28.20 

39 

1818 

552 

2.99 

3.51 

165 

HAR  06 

38.17 

49 

1852 

732 

4.09 

4.94 

299 

HAR  20 

39.10 

49 

1848 

728 

4.02 

4.50 

292 

APR  04 

33.20 

46 

1824 

663 

2.44 

3.00 

161 

APR  17 

36.10 

47 

1826 

692 

3.77 

4.14 

261 

NAY  02 

23.20 

36 

1780 

474 

3.09 

3.67 

146 

NAY  16 

25.60 

36 

1807 

495 

2.72 

3.02 

135 

NAY  30 

29.00 

41 

1825 

578 

1.87 

2.22 

108 

JlHi  12 

26.75 

39 

1819 

537 

1.73 

2.18 

93.0 

JUN  26 

30.80 

41 

1830 

582 

2.75 

3.11 

160 

JUL  10 

32.60 

44 

1827 

633 

1.77 

2.13 

112 

JUL  24 

23.95 

34 

1790 

480 

1.08 

1.30 

51.7 

AUG  05 

17.07 

26 

1727 

282 

1.79 

2  52 

50.5 

AUG  07 

16.02 

26 

1725 

337 

1.57 

1.97 

52.9 

AUG  21 

10.45 

20 

1693 

223 

1.86 

2.93 

41.4 

SEP  05 

15.15 

22 

1715 

250 

3.84 

4.89 

95.9 

SEP  18 

15.50 

24 

1717 

272 

3,96 

4.56 

108 

OCT  02 

17.75 

28 

1721 

320 

4.25 

4.92 

136 

OCT  18 

15.80 

26 

1718 

286 

3.86 

4.78 

111 

NOV  17 

13.30 

23 

1708 

224 

3.91 

4.81 

87.8 

OEC  13 

13.90 

26 

1742 

241 

4.04 

5.14 

97.3 

DEC  20 

12.90 

26 

1755 

235 

3.85 

4.73 

90.6 

DISCHARGE 

RANGE.  5 

.5  NILES  OOWNSTREAH  FROM 

OLD  RIVER  CONTROL  STRUCTURE. 

<STA. 

0260011.) 

GAGE.  AOTONATIC  TYPE  AT  CONTROL 

STRUCTURE. 

ZERO,  NGVD 

ATCHAFALAYA  RIVER  AT 

SINHESPORT,  LA. 

100 

1000 

1000 

1989 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JAN  04 

18.60 

41 

1898 

604 

3.31 

4.72 

251 

JAN  06 

20.20 

45 

1898 

648 

3.99 

4.93 

259 

JAN  10 

20.54 

45 

1903 

652 

4.22 

5.50 

275 

JAN  13 

20.33 

43 

1903 

647 

4.03 

5.17 

261 

JAN  18 

23.96 

50 

1915 

713 

4.23 

5.23 

301 

JAN  20 

25.53 

51 

1927 

766 

4.24 

5.31 

325 

JAN  24 

28.33 

56 

1942 

817 

4.77 

6.02 

389 

JAN  27 

28.43 

54 

1943 

808 

4.56 

5.66 

369 

JAN  30 

27.62 

52 

1940 

796 

4.36 

5.51 

347 

FEB  03 

23.05 

47 

1921 

706 

4.02 

4.88 

284 

FEB  08 

20-00 

44 

1901 

643 

3.78 

4.44 

243 

FEB  14 

21.40 

45 

1912 

659 

3.98 

4.71 

263 

FEB  21 

25.83 

50 

1939 

765 

4.37 

5.55 

354 

FES  28 

32.73 

57 

1970 

902 

5.28 

6.79 

476 

NAR  03 

32.85 

59 

1969 

902 

4.99 

6.55 

450 

HAR  07 

33.80 

59 

1975 

928 

4.89 

6.54 

454 

NAR  10 

34.30 

62 

1976 

933 

5.10 

6.57 

475 

NAR  14 

34.30 

59 

1977 

925 

5.09 

6.72 

471 

NAR  17 

33.57 

57 

1970 

913 

5.03 

6.46 

459 

NAR  21 

33.25 

57 

1969 

904 

4.83 

6.12 

436 

NAR  24 

32.57 

56 

1957 

890 

4.75 

6.04 

425 

NAR  28 

30.52 

55 

1952 

859 

4.40 

5.59 

378 

NAR  31 

29.30 

51 

1947 

804 

4.42 

5.59 

355 

APR  04 

29.20 

49 

1947 

781 

4.57 

5.66 

357 

CONTINUED  ON  NEXT  PAGE 


ATCHAFAUTA  RIVER  AT  SIMMESPORT,  LA. 


zri 

CONTIMUED 


DISCHARCE  OBSERVATIONS 

HAIN  CHANNEL  OVERSANA  TOTAL 


DATE 

MEAN  GAGE 

MA)(IHUH 

WIDTH 

AREA 

VELOCITIES 

discharge 

DISCHARGE 

READING 

DEPTH 

MEAN 

MAXIMUM 

1989 

100 

1000 

1000 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

APR  07 

29.65 

50 

1952 

808 

4.49 

5.46 

363 

APR  11 

30.00 

52 

1956 

815 

4.42 

5.73 

361 

APR  14 

30.88 

53 

1956 

842 

4.64 

5.93 

391 

APR  18 

31.10 

53 

1960 

856 

4.62 

5.95 

395 

APR  21 

31.15 

53 

1958 

847 

4.63 

6.01 

392 

APR  25 

30.15 

51 

1954 

817 

4.55 

5.79 

371 

APR  28 

26.67 

47 

1942 

750 

4.14 

5.04 

311 

MAY  D2 

19.76 

40 

1899 

613 

3.80 

4,53 

233 

MAY  05 

16.94 

38 

1893 

567 

3.48 

4.11 

198 

MAY  09 

17.91 

39 

1892 

584 

3.69 

4.64 

216 

MAY  11 

19.35 

40 

1898 

604 

3.77 

4.55 

228 

MAY  17 

22.16 

44 

1913 

662 

3.99 

4.64 

264 

MAY  19 

24.88 

48 

1920 

717 

4.18 

5.13 

300 

HAY  23 

25.86 

49 

1935 

738 

4.27 

5.08 

315 

MAY  28 

26.30 

46 

1944 

738 

4.17 

5.10 

307 

MAT  31 

25.56 

44 

1935 

714 

4.35 

5.68 

311 

JUN  02 

24.65 

47 

1917 

706 

4.07 

4.90 

288 

JUN  06 

22.55 

43 

1918 

682 

3.74 

4.53 

255 

JUN  08 

23.05 

45 

1920 

686 

3.60 

4.36 

247 

JUN  13 

23.15 

46 

1921 

694 

3.65 

4.49 

254 

JUN  16 

23.10 

46 

1919 

705 

3.60 

4.51 

254 

JUN  20 

24.40 

48 

1929 

734 

3.81 

4.65 

280 

JUN  23 

26.03 

48 

1940 

713 

4.23 

5.21 

301 

JUN  27 

27.48 

51 

1938 

775 

4.37 

5.00 

339 

JUN  30 

28.80 

52 

1946 

796 

4.65 

5.56 

370 

JUL  06 

30.15 

51 

1953 

806 

4.55 

5.54 

367 

JUL  11 

29.25 

48 

1949 

773 

4.48 

6.27 

346 

JUL  14 

27.70 

50 

1944 

737 

4.42 

5.37 

326 

JUL  18 

24.90 

46 

1978 

714 

4.13 

5.46 

295 

JUL  21 

23.00 

43 

1966 

678 

4.24 

5.26 

287 

JUL  25 

19.97 

40 

1942 

574 

3.75 

4.38 

215 

JUL  28 

17.19 

39 

1935 

563 

3.39 

4.46 

191 

AUG  01 

15.27 

39 

1926 

542 

3.31 

4.76 

179 

AUG  04 

14.49 

37 

1930 

506 

3.49 

4.53 

177 

AUG  08 

13.07 

37 

1879 

486 

3.31 

4.09 

161 

AUG  11 

11.05 

34 

1870 

453 

3.02 

3.64 

137 

AUG  15 

9.80 

31 

1858 

408 

2.81 

4.11 

115 

AUG  18 

9.02 

31 

1857 

403 

3.08 

4.00 

124 

AUG  22 

7.24 

28 

1849 

372 

2.72 

3.62 

101 

AUG  25 

7.00 

28 

1844 

353 

2.36 

3.25 

83.4 

AUG  29 

7.10 

28 

1846 

364 

2.60 

3.38 

94.6 

SEP  01 

8.10 

29 

1847 

386 

3.03 

3.75 

117 

SEP  06 

9.80 

32 

1860 

420 

3.02 

3.89 

127 

SEP  08 

9.75 

31 

1860 

412 

2.82 

3.98 

116 

SEP  19 

10.60 

32 

1864 

436 

3.48 

4.36 

152 

SEP  26 

13.39 

36 

1874 

496 

3.21 

4.45 

159 

OCT  04 

11.98 

34 

1870 

445 

3.03 

3.80 

135 

OCT  06 

12.00 

34 

1871 

455 

3.13 

4.00 

142 

OCT  11 

11.42 

34 

1867 

441 

3.11 

3.86 

137 

OCT  17 

11.25 

34 

1862 

444 

2.97 

3.84 

132 

OCT  27 

8.60 

30 

1856 

398 

2.90 

3.84 

115 

OCT  31 

11.00 

32 

1869 

436 

3.13 

4.31 

136 

NOV  14 

7.85 

30 

1844 

382 

2.60 

3.28 

99.3 

NOV  28 

11.94 

34 

1878 

455 

3.09 

3.82 

140 

DEC  12 

8.35 

31 

1853 

402 

2.68 

3.35 

108 

DEC  19 

6.65 

31 

1841 

390 

2.46 

3.13 

96.1 

DEC  27 

5.70 

29 

1834 

370 

2.04 

2.65 

75.6 

DISCHARGE  RANGE.  DOWNSTREAM  FROM  KANSAS  CITT  SOUTHERN  RAILROAD  BRIDGE  AT 
MILE  8.2.  (STA.  030A512.) 

GAGE.  AUTOMATIC  TYPE  ON  BRIDGE  (MILE  4.9).  ZERO,  NGVD 
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BAYOU  CKNE  BELOU  BAYOU  CBOOK  CHEHE  <LA.> 


DISCHARGE  OBSERVATIONS 


MAIN  CHANNEL  OVERBAHK  TOTAL 


DATE 

MEAN  GAGE 
READING 

MAXIMUM 

DEPTH 

WIDTH 

AREA 

VELOCITIES 

MEAN  MAXIMUM 

DISCHARGE 

discharge 

1989 

FT 

FT 

FT 

SQ  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JAN  05 

8.98 

14 

163 

1292 

1.66 

2.10 

2148 

JAN  13 

9.62 

14 

160 

1533 

1.61 

2.30 

2468 

JAN  18 

10.98 

15 

175 

1722 

2.02 

2.70 

3469 

JAN  27 

13.14 

17 

180 

2033 

2.13 

2.80 

4331 

FEB  01 

12.20 

16 

180 

1883 

1.46 

2.00 

2748 

FEB  15 

10.32 

15 

179 

1618 

1.42 

1.90 

2297 

FEB  22 

12.50 

16 

217 

1916 

2.31 

2.80 

4421 

MAR  01 

14.75 

20 

255 

2510 

1.99 

3.00 

5001 

MAR  08 

15.35 

21 

258 

2724 

2.27 

3.00 

6190 

MAR  15 

15.45 

22 

258 

2756 

2.23 

3.20 

6145 

MAR  22 

15.10 

22 

258 

2756 

2.14 

2.80 

5895 

MAR  30 

13.98 

21 

262 

2568 

1.91 

2.60 

4895 

APR  06 

13.65 

19 

240 

2175 

1.97 

2.60 

4276 

APR  12 

13.80 

19 

240 

2175 

2.13 

2.90 

4635 

APR  19 

14.10 

19 

255 

2400 

2.28 

3.00 

5471 

APR  26 

13.55 

18 

245 

2090 

2.09 

2.80 

4375 

MAY  10 

8.90 

13 

157 

1217 

1.58 

2.10 

1921 

MAY  17 

10.05 

14 

177 

1408 

1.76 

2.50 

2475 

MAY  24 

11.80 

16 

190 

1631 

2.13 

2.90 

3467 

HAY  31 

11.85 

16 

197 

1662 

2.08 

2.70 

3460 

JUN  07 

11.02 

15 

180 

1518 

1.82 

2.40 

2761 

JUH  14 

10.85 

IS 

178 

1530 

1.66 

2.40 

2548 

JUN  22 

11.65 

16 

192 

1746 

1.90 

2.70 

3322 

JUN  30 

13.25 

18 

206 

2114 

2.11 

2.90 

4468 

JUL  07 

13.85 

19 

216 

2332 

2.30 

3.10 

5351 

JUL  14 

13.40 

19 

210 

2330 

2.04 

3.00 

4752 

JUL  19 

12.05 

15 

200 

1702 

1.66 

2. SO 

2829 

JUL  26 

9.81 

13 

152 

1178 

1.25 

1.60 

1469 

AUG  02 

8.10 

11 

137 

898 

1.01 

1.40 

902 

AUG  11 

5.73 

8 

119 

631 

0.49 

1.00 

308 

AUG  17 

4.80 

8 

111 

561 

0.42 

0.70 

233 

AUG  23 

4.19 

7 

103 

430 

0.55 

1.00 

236 

AUG  30 

3.97 

7 

106 

432 

0.57 

0.90 

248 

SEP  07 

4.88 

7 

113 

502 

1.03 

1.40 

517 

SEP  13 

5.02 

7 

111 

514 

1.15 

1.40 

592 

SEP  20 

5.49 

8 

113 

610 

1.48 

1.80 

905 

SEP  27 

6.09 

9 

121 

744 

1.56 

1.90 

1157 

OCT  04 

5.78 

9 

119 

665 

1.31 

1.70 

672 

OCT  12 

5.58 

9 

121 

660 

1.26 

1.80 

830 

OCT  18 

5.35 

8 

113 

576 

1.13 

1.60 

654 

NOV  01 

5.20 

8 

113 

576 

1.11 

1.40 

638 

NOV  16 

3.90 

7 

127 

661 

0.58 

1.10 

382 

NOV  22 

3.90 

7 

128 

663 

0.56 

1.20 

372 

NOV  30 

5.50 

9 

141 

946 

0.84 

1.50 

790 

DEC  08 

4.80 

8 

138 

803 

0.62 

0.90 

496 

DEC  13 

3.77 

7 

128 

639 

0.43 

0.70 

278 

DEC  20 

3.25 

7 

125 

>84 

0.36 

0.60 

213 

DEC  28 

2.40 

6 

119 

465 

0.28 

0.50 

132 

DIRECTION  OF  FLOW,  NORTH. 


PRIOR  TO  APR.  13,  1975.  DISCHARGE  RANGE  WAS  LOCATED  1000  FEET  DOWNSTREAM 
FROM  JUNCTION  WITH  BAYOU  CROOK  CHEHE. 

DISCHARGE  RANGE.  600  FEET  DOWNSTREAM  FROM  JUNCTION  WITH  BAYOU  CROOK  CHENE. 
(STA.  0340512.) 


contiwjed  on  next  page 


BAYOU  CHEME  BELOW  BAYOU  CROCK  CHENE  (LA.) 
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CONTINUED 


GAGE.  BIG  BAYOU  CHENE  ABOVE  LAKE  CHICOT.  STAFF  TYRE  AT  MILE  77.9.  ZERO, 
NGVD 


WAX  LAKE  OUTLET  AT  CALUMET,  LA. 

discharge  observations 


M  A  I 

N  CHAN 

N  E  L 

OVERSANK 

TOTAL 

DATE 

MEAN  GAGE 

MAXIMUM 

WIDTH 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

READING 

DEPTH 

100 

MEAN 

MAXIMUM 

1000 

1000 

1989 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JAN  18 

2.66 

752 

339 

0.25 

85.9 

FEB  14 

3.10 

754 

335 

0.23 

78.4 

MAR  21 

4.58 

756 

354 

0.40 

142 

APR  18 

4.15 

754 

352 

0.35 

122 

HAY  02 

2.93 

784 

340 

0.26 

87.0 

MAY  31 

3.55 

752 

326 

0.31 

100 

JUN  20 

3.45 

754 

343 

0.27 

91.1 

JUL  18 

4.00 

755 

345 

0.32 

111 

AUG  22 

2.25 

752 

332 

0.10 

33.2 

SEP  12 

2.35 

752 

334 

0.11 

36.9 

OCT  17 

1.80 

752 

330 

1.65 

54.4 

NOV  20 

1.23 

752 

328 

1.00 

32.7 

DEC  12 

0.21 

752 

320 

1.24 

39.6 

MEASUREMENTS  TAKEN  BY  U.S.  GEOLOGICAL  SURVEY. 

DISCHARGE 

RANGE.  MILE 

111.67, 

1350  FT.  DOWNSTREAM  FROM  U.S.  HIGHWAY  90 

BRIDGE 

.  (STA.  0372010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  TYPE,  DOWNSTREAM  END  OF  EAST  CALUMET 

nOODGATE. 

ZERO,  -0.14  FOOT,  NGVD 


LOWER  ATCHAFALAYA  RIVER  AT 

MORGAN  CITY,  LA. 

100 

1000 

1000 

1989 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS  FPS 

CFS 

CFS 

JAN  19 

3.60 

1820 

614 

0.33 

202 

FEB  15 

3.62 

1820 

591 

3.23 

191 

APR  19 

5.29 

1820 

603 

0.43 

258 

MAY  03 

4.48 

1820 

605 

0.33 

197 

JUN  01 

4.91 

1820 

602 

0.34 

206 

JUN  21 

4.72 

1820 

601 

0.31 

185 

JUL  19 

5.33 

1820 

650 

0.35 

224 

AUG  23 

2.71 

1820 

591 

0.12 

68.8 

SEP  13 

2.59 

1820 

595 

0.15 

88.5 

OCT  18 

2.38 

1820 

590 

1.95 

115 

NOV  21 

1.66 

1820 

580 

1.36 

79.0 

DEC  13 

1.06 

1820 

572 

1.70 

97.5 

MEASUREMENTS  TAKEN  BY  U.S.  GEOLOGICAL  SURVEY. 


DISCHARGE  RANGE.  NILE  117.4,  1300  FEET  UPSTREAM  FROM  U.S.  HIGHWAY  90 
BRIDGE.  (STA.  0378010.) 

GAGE.  AUTOMATIC  TYPE,  400  FEET  DOWNSTREAM  FROM  BRIDGE.  ZERO,  NGVD 
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RED  RIVER  ABCNt.  OLD  RIVER  OUTELOU  CHANNEL  (LA.) 


DISCHARGE  OBSERVATIONS 


N  A 

IN  CHAN 

N  E  L 

OVERBANK 

TOTAL 

DATE 

MEAN  GAGE 

HAXIHUH 

WIDTH 

1  AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

READING 

DEPTH 

MEAN 

MAXIMUM 

100 

1000 

1000 

1989 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JAN  18 

26.20 

80 

1051 

445 

3.30 

5.28 

147 

FEB  20 

25.90 

S3 

1049 

448 

3.14 

4.83 

141 

MAR  20 

35.90 

89 

1145 

549 

2.89 

4.30 

159 

APR  17 

33.25 

89 

1133 

537 

2.68 

3.69 

144 

HAY  30 

27.M 

95 

1041 

493 

4.69 

6.52 

231 

JUN  26 

28.80 

97 

1050 

497 

3.41 

4.67 

170 

JUl  24 

23.10 

83 

906 

454 

4.05 

7.21 

184 

AUG  OS 

15.87 

80 

933 

385 

3.29 

5.47 

127 

AUG  21 

8.80 

73 

712 

318 

2.00 

3.18 

63.8 

OCT  05 

13.80 

76 

923 

364 

0.71 

0.88 

25.9 

OCT  21 

10.70 

73 

790 

338 

0.55 

0.71 

18.6 

NOV  17 

8.60 

72 

746 

329 

0.80 

0.92 

26.2 

DEC  13 

9.30 

73 

753 

336 

0.78 

1.01 

26.2 

DISCHARGE 

RANGE.  2.5  NILES  UPSTREAM  FROM  OUTFLOW  CHANNEL.  (STA. 

0480011.) 

GAGE.  ATCHAFALAYA 

RIVER  AT 

BARBRE  LANDING. 

STAFF  TYPE, 

,  OPPOSITE  mouth  of 

RED  RIVER  AT  HEAD  OF  ATCHAFALAYA  RIVER. 

ZERO,  NGVD 

LAKE  LONG 

BELOW  BAYOU 

LA  ROMPE  (LA.) 

1989 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JAN  05 

10.35 

42 

396 

8093 

2.00 

2.60 

16177 

JAN  13 

11.07 

43 

403 

8148 

2.03 

2.40 

16521 

JAN  18 

12.62 

45 

426 

8857 

2.57 

2.80 

22774 

JAM  27 

15.15 

48 

449 

10050 

2.63 

3.00 

26396 

FEB  01 

14.00 

47 

440 

9624 

2.03 

2.50 

19519 

FEB  15 

11.82 

44 

414 

8607 

1.80 

2.00 

15536 

FEB  22 

14.38 

44 

436 

9425 

2.63 

3.10 

24811 

MAR  01 

17.05 

47 

472 

10693 

2.91 

3.90 

31083 

MAR  08 

17.70 

48 

444 

11069 

2.93 

3.70 

32478 

MAR  IS 

17.85 

48 

445 

11076 

3.05 

3.90 

33813 

HAR  22 

17.40 

44 

467 

10708 

2.95 

3.80 

31574 

HAR  30 

16.00 

44 

469 

10722 

2.80 

3.60 

29969 

APR  06 

15.69 

4? 

455 

10068 

2.63 

3.30 

26507 

APR  12 

15.90 

43 

459 

10310 

2.83 

3.50 

29155 

«>R  19 

16.30 

44 

463 

10492 

2.91 

3.60 

30522 

APR  26 

15.52 

43 

456 

9989 

2.67 

3.20 

26722 

HAY  10 

10.29 

38 

394 

7720 

1.75 

2.30 

13514 

HAY  17 

11.55 

37 

400 

8142 

1.94 

2.40 

15754 

NAY  24 

13.62 

43 

439 

9133 

2.38 

2.80 

21751 

HAY  31 

13.70 

40 

438 

8833 

2.34 

2.90 

20704 

JUN  07 

12.65 

39 

422 

8360 

2.12 

2.50 

17736 

JUN  14 

12.40 

39 

419 

8392 

2.00 

2.50 

16739 

JUN  22 

13.50 

40 

417 

8770 

2.29 

2.90 

20076 

JUN  30 

15.18 

42 

454 

9755 

2.72 

3.60 

26571 

JUL  07 

15.90 

43 

468 

10257 

2.90 

3.50 

29737 

JUL  14 

15.30 

43 

458 

10187 

2.72 

3.30 

27721 

JUL  19 

13.90 

41 

439 

9026 

2.13 

2. CD 

19264 

JUL  26 

11.35 

37 

441 

7886 

1.54 

2.00 

12114 

AUG  02 

9.35 

36 

377 

7027 

1.24 

1.80 

8691 

AUG  11 

6.70 

34 

370 

6280 

0.85 

1.30 

5351 

AUG  17 

5.68 

32 

368 

5960 

0.80 

1.2L 

4796 

AUG  23 

4.80 

31 

364 

5616 

0.73 

1.00 

4080 

AUG  30 

4.60 

31 

362 

5593 

0.69 

1.00 

3850 

SEP  07 

5.68 

33 

371 

5786 

0.91 

1.20 

5278 

SEP  13 

5.82 

31 

367 

5789 

0.94 

1.30 

5465 

SEP  20 

6.30 

32 

366 

6079 

1.18 

1.50 

7184 

SEP  27 

7.05 

33 

372 

6502 

1.20 

1.70 

7779 

OCT  04 

6.65 

34 

372 

6151 

1.19 

1.60 

7337 

CONTINUED  ON  NEXT  PAGE 
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275 

CONTI  MUEO 


DISCHARGE  OBSERVATIONS 


MAIN 

C  H  A 

N  N  E  L 

OVERBAHK 

TOTAL 

DATE 

WEAN  GAGE 

MAXIMUM 

WIDTH 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

READING 

DEPTH 

MEAN 

MAXIMUM 

1989 

TT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

OCT  12 

6.45 

34 

372 

6166 

1.14 

1.50 

7016 

OCT  18 

6.15 

32 

370 

5883 

1.17 

1.60 

6881 

NOV  01 

6.09 

33 

370 

6123 

1.21 

1.60 

7434 

NOV  08 

5.09 

31 

363 

5738 

0.73 

1.40 

4209 

NOV  16 

4.62 

30 

362 

5398 

0.61 

1.10 

3279 

NOV  22 

4.60 

30 

362 

5398 

0.55 

1.30 

2962 

NOV  30 

6.40 

35 

376 

6381 

0.96 

1.50 

6139 

DEC  08 

5.60 

33 

371 

5993 

0.87 

1.20 

5188 

DEC  13 

4.52 

31 

360 

5601 

0.67 

1.10 

3753 

DEC  20 

4.00 

31 

357 

5433 

0.53 

0.80 

2871 

DEC  28 

3.08 

32 

348 

5243 

0.48 

0.70 

2498 

DISCHARGE 

RANGE.  1000 

FEET  DOWNSTREAM  FROM  JUNCTION 

WITH  BAYOU 

LA  ROMPE 

(STA. 

4930012.) 

GAGE.  AUTONATtC  TYPE 

AT  BAYOU  LA  ROMPE  AT 

LAKE  LONG  (LA.)  ZERO 

,  NGVD 

LITTLE 

TENSAS  BAYOU  BELOW  BLIND 

TENSAS  CUT 

(LA.) 

1989 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

JAN  05 

9.88 

29 

240 

2803 

2.09 

2.70 

5870 

JAN  13 

10.51 

27 

195 

2853 

2.08 

2.80 

5931 

JAN  18 

12.05 

28 

209 

3135 

2.52 

3.40 

7884 

JAN  27 

14.45 

30 

228 

3594 

2.72 

3.50 

9770 

FEB  01 

13.28 

29 

217 

3366 

1.77 

2.30 

5948 

FEB  IS 

11.40 

27 

199 

3155 

1.72 

2.20 

5423 

FEB  22 

13.85 

29 

222 

3674 

2.90 

4.00 

10661 

MAR  01 

16.30 

32 

230 

4423 

2.97 

4.20 

13134 

MAR  08 

16.98 

33 

232 

4609 

3.08 

4.50 

14210 

MAR  15 

17.10 

33 

232 

4609 

3.16 

4.40 

14587 

MAR  22 

16.65 

33 

232 

4609 

3.02 

4.10 

13898 

MAR  30 

15.30 

33 

233 

4409 

2.74 

3.70 

12066 

APR  06 

14.95 

31 

215 

3804 

2.64 

3.50 

10061 

APR  12 

15.20 

31 

215 

3804 

2.79 

2.92 

3.70 

10600 

APR  19 

15.60 

31 

222 

4106 

3.80 

11973 

APR  26 

14.80 

30 

210 

3794 

2.66 

3.50 

10102 

MAY  10 

9.75 

25 

177 

2774 

1.35 

1.80 

3740 

MAY  17 

11.03 

26 

194 

3030 

1.97 

2.50 

5962 

MAY  24 

13.00 

29 

180 

3233 

2.52 

3.30 

8137 

MAY  31 

13.00 

28 

202 

3428 

2.49 

3.30 

8536 

JUN  07 

12.05 

27 

198 

3231 

2.26 

3.20 

7312 

JUN  14 

11.80 

27 

194 

3173 

2.15 

3.00 

6820 

JUN  22 

12.80 

28 

198 

3369 

2.35 

3.20 

7912 

JUN  30 

14.52 

30 

219 

3969 

2.56 

3.50 

10151 

JUt  07 

15.20 

31 

220 

4172 

2.82 

3.70 

11757 

JUL  14 

14.60 

30 

216 

3854 

2.61 

3.30 

10044 

JUL  19 

13.15 

28 

200 

3240 

1.97 

2.60 

6379 

JUl  26 

10.61 

26 

178 

2779 

1.23 

1.80 

3410 

AUG  02 

8.80 

23 

162 

2315 

1.03 

1.60 

2376 

AUG  11 

6.10 

20 

156 

2025 

0.77 

1.10 

l557 

AUG  17 

5.15 

19 

151 

1854 

0.81 

1.30 

1503 

AUG  23 

4.28 

18 

149 

1713 

0.76 

1.20 

1300 

AUG  30 

4.10 

18 

145 

1697 

0.73 

1.10 

1236 

SEP  07 

5.19 

18 

155 

1832 

1.12 

1.70 

2058 

SEP  13 

5.30 

19 

158 

1885 

1.17 

1.90 

2199 

SEP  20 

5.81 

19 

159 

1982 

1.32 

2.00 

2607 

SEP  27 

6.50 

20 

163 

2146 

1.48 

1.90 

3188 

OCT  04 

6.10 

19 

158 

2017 

1.54 

1.70 

2694 

OCT  12 

5.90 

19 

157 

2015 

1.34 

1.90 

2697 

OCT  18 

5.55 

19 

154 

1956 

1.21 

1.70 

2359 

NOV  01 

5. SO 

19 

156 

1959 

1.19 

1.70 

2323 

NOV  08 

4.40 

18 

150 

1790 

0.85 

1.30 

1521 

NOV  16 

4.05 

18 

145 

1644 

0.64 

1.20 

1055 

NOV  22 

4.16 

18 

146 

1650 

0.61 

1.10 

1006 

NOV  30 

5.90 

CONTINUED  ON 

20 

NEXT  PAGE 

161 

1998 

0.90 

1.40 

1799 
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LITTLE  TENSAS  BAYOU  BELOW  BLIND  TENSAS  CUT  (LA.) 


CONTINUED 


DISCMANGE  OBSERVATIONS 


M  A  I 

N  C  K 

A  N  N  E  L 

OVERBANK 

TOTAL 

DATE 

MEAN  GAGE 

MAXIMUM 

WIDTH 

AREA 

VELOCITIES 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

READING 

DEPTH 

MEAN 

MAXIMUM 

1989 

FT 

FT 

FT 

SQ  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

DEC  08 

5.05 

19 

152 

1848 

0.60 

0.90 

1103 

DEC  13 

4.00 

18 

145 

1680 

0.47 

0.70 

796 

DEC  20 

3.52 

18 

144 

1677 

0.42 

0.70 

698 

DEC  28 

2.52 

17 

137 

1482 

0.35 

0.60 

520 

DIRECTION  OF  FLOW. 

NORTH. 

DISCHARGE  RANGE. 

1500  FEET  DOWNSTREAM  FROM  JUNCTION  WITH  BLIND 

TENSAS  CUT. 

(STA. 

4945012.) 

GAGE.  AUTOMATIC  TYPE  AT  BLIND 

TENSAS  CUT 

BELOW  UPPER 

GRAND  RIVER  (LA.) 

ZERO, 

NGVD 

ATCHAFALAYA  BASIN 

EAST 

ACCESS  CHANNEL  ABOVE  LAKE 

CHICOT  (LA.) 

1^ 

FT 

FT 

FT 

$0  FT 

FPS 

FPS  CFS 

CFS 

JAN  OS 

8.98 

26 

206 

3665 

2.02 

2.50 

7406 

JAN  13 

9.62 

27 

208 

3885 

2.31 

3.00 

8964 

JAN  18 

10.98 

28 

220 

4120 

2.78 

3.60 

11451 

JAN  27 

13.14 

30 

226 

4531 

3.11 

3.80 

14069 

FEB  01 

12.20 

29 

228 

4325 

2.63 

3.40 

11374 

FEB  IS 

10.32 

27 

215 

3879 

2.17 

2.70 

8416 

FEB  22 

12.50 

29 

230 

4253 

3.19 

4.10 

13574 

MAR  01 

14.75 

30 

252 

4917 

3.57 

4.70 

17558 

MAR  08 

15.35 

31 

254 

5076 

3.80 

4.50 

19264 

MAR  IS 

15.45 

38 

254 

5156 

3.86 

4.50 

19884 

MAR  22 

15.10 

31 

254 

5076 

3.71 

4.50 

18831 

MAR  30 

13.98 

30 

259 

4876 

3.32 

4.00 

16184 

APR  06 

13.65 

28 

242 

4444 

3.13 

3.90 

13896 

APR  12 

13.80 

28 

242 

4444 

3.27 

4.10 

14530 

APR  19 

14.10 

29 

247 

4670 

3.65 

4.30 

17062 

APR  26 

13.55 

28 

235 

4403 

3.46 

4.10 

15222 

HAY  10 

8.90 

28 

206 

3550 

1.99 

2.50 

7057 

MAY  17 

10.05 

29 

212 

3776 

2.28 

2.90 

8623 

MAY  24 

11.80 

31 

222 

4218 

2.45 

3.20 

10353 

MAY  13 

11.85 

28 

221 

4033 

2.63 

3.50 

10621 

JUN  07 

11.02 

26 

222 

3838 

2.47 

3.20 

9480 

JUN  14 

10.85 

26 

218 

3822 

2.37 

3.00 

9042 

JUN  22 

11.65 

27 

218 

4022 

2.60 

3.20 

10448 

JIM  30 

13.25 

29 

236 

4515 

2.98 

3.80 

13476 

JUL  07 

13.85 

30 

243 

4767 

3.19 

4.10 

15216 

JUL  14 

13.40 

30 

239 

4740 

2.93 

3.70 

13877 

JUL  19 

12.05 

26 

216 

4018 

2.73 

3.80 

10968 

JUL  26 

9.81 

24 

205 

3514 

2.14 

2.80 

7518 

AUG  02 

8.10 

22 

202 

3111 

1.29 

1.80 

3999 

AUG  11 

5.73 

20 

194 

2723 

1.08 

1.60 

2938 

AUG  16 

4.90 

19 

189 

2531 

1.09 

1.40 

2759 

AUG  17 

4.80 

19 

189 

2531 

0.99 

1.50 

2500 

AUG  23 

4.19 

18 

188 

2480 

1.06 

1.50 

2641 

AUG  30 

3.97 

18 

183 

2454 

0.97 

1.60 

2393 

SEP  07 

4.88 

19 

184 

2589 

1.21 

1.60 

3126 

SEP  13 

5.02 

19 

193 

2665 

1.33 

1.70 

3547 

SEP  20 

5.49 

20 

192 

2778 

1.51 

1.90 

4200 

ap  27 

6.09 

21 

192 

2933 

1.59 

2.00 

4671 

OCT  04 

5.78 

20 

190 

2795 

1.48 

2.10 

4140 

OCT  12 

5.58 

20 

191 

2797 

1.52 

2.20 

4260 

«T  18 

5.35 

20 

190 

2722 

1.38 

1.90 

3754 

NOV  01 

5.20 

20 

190 

2719 

1.32 

2.00 

3580 

NOV  08 

4.08 

19 

188 

2607 

1.02 

1.40 

2647 

NOV  16 

5.90 

18 

179 

2430 

0.86 

1.20 

2082 

NOV  22 

3.90 

18 

180 

2432 

0.84 

1.20 

2038 

NOV  30 

5.50 

20 

190 

2804 

1.11 

1.40 

3116 

DEC  08 

4.80 

20 

189 

2630 

0.98 

1.30 

2575 

DEC  13 

3.77 

19 

183 

2426 

0.72 

1.00 

1747 

DEC  20 

3.25 

18 

174 

2329 

0.68 

1.10 

1593 

COHTIMKD  ON  NEXT  PAGE 


ATCHAFALAYA  BASIN  EAST  ACCESS  CHANNEL  ABOVE  LAKE  CHICOT  (LA.)  CONTINUED 

DISCHABGE  OBSERVATIONS 


MAIN 

CHAN 

N  E  L 

OVERBANK 

TOTAL 

DATE 

MEAN  GAGE 
READING 

HAXINUH 

DEPTH 

WIDTH 

AREA 

mOCITIES 

MEAN  HAHIMUH 

DISCHARGE 

DISCHARGE 

1989 

FT 

FT 

FT 

SO  FT 

FPS 

FPS 

CFS 

CFS 

DEC  28 

2.40 

18 

169 

2205 

0.69 

1.00 

1520 

DIRECTION  OF  FLOW, 

EAST. 

DISCHARGE 

RANGE. 

1700  FEET  ABOVE 

LAKE  CHICOT 

.  (STA. 

4959009.) 

CAGE.  STAFF  TYPE.  RANGE  IS.  ZERO.  NGVD 


INDEX 


279 

PAGE 


PAGE 

ACME,  U.,  BLACK  RIVER  AT  .  64 

ALABAMA  BAYOU  (FUS)  AT  SHERBURNE,  LA.  -  85 

ALGIERS  LOCK  <LA.).  INTRACOASTAL 

WATERWAY  AT .  197 

MISSISSIPPI  RIVER  AT  .  17 

i  JANCE,  LA.,  MISSISSIPPI  RIVER  AT .  19 

AI.U GATOR  BAYOU  AT  SPANISH  LMCE 

FLOODGATE  (LA.) .  250  .  231 

AMELIA,  LA.,  BAYOU  BOEUF  AT  .  115 

AMITE  ftiVER  AT  FRENCH  SETTLEMENT,  LA. .  234 

AT  CLIO.  LA.  .  237 

AT  PORT  VINCENT,  LA.  .  233 

NEAR  DENHAM  SPRINGS,  LA.  .  229 

ARM  OF  GRAND  LAKE  NEAR  CROOK 

CHENE  COVE  (LA.)  .  81 

ARNAUDVILLE,  U.,  BAYOU  TECHE  AT .  149 

ATCHAFALAYA  BASIN  EAST  ACCESS  CHANNEL 

ABOVE  LAKE  CHICOT  (LA.)  .  276-277 

ATCHAFALAYA  BAY  AT  EUGENE  ISLAND  (LA.)  —  258 

NEAR  EUGENE  ISLAND  (LA.)  .  256 

ATCHAFALAYA,  LA.,  ATCHAFALAYA  RIVER  AT  ---  44 

ATCHAFALAYA  RIVEft  AT  ATCHAFALAYA,  LA.  -  44 

AT  BARBRE  LANDING,  LA.  .  38 

AT  BUTTE  LA  ROSE,  LA.  .  45 

AT  KROT2  SPRINGS,  LA.  .  43 

AT  MELVILLE,  U.  .  42 

AT  SIMMESPORT,  LA.  .  40.  41,  270-271 

ATTAKAPAS  LANDING,  LA.,  LAKE  VERRET  AT  ---  113 

BAKER,  LA.,  (SMITE  RIVER  NEAR .  227 

BALDWIN,  LA.,  CHARENTON  DRAINAGE 

cAnAL  At  .  155,  274 

BANCKER,  LA.,  VERMILION  RIVER  NEAR  .  165 

BAPTISTE  COLLETTE  BAYOU  HEAR 

VENICE,  LA.  .  267 

BARATARIA,  lA.,  BAYOU  BARATARIA  AT  .  225 

BARBRE  LANDING,  LA.,  ATCHAFALAYA 

RIVER  AT  .  38 

BASILE,  LA.,  BAYOU  NEZPIOUE  HEAR .  166 

BATON  ROUGE.  LA.,  MISSISSIPPI  RIVER  AT  —  8 

BAYOU  BARATARIA  AT  BARATARIA,  LA.  .  225 

AT  LAFITTE,  LA.  .  226 

BAYOU  BIENVENUE  AT  FLOODGATE 

(EAST)  (LA.)  .  191 

AT  FLOODGATE  (WEST)  (LA.)  .  190 

AT  PARIS  ROAD  (LA.)  .  189 

BAYOU  BLACK  AT  GIBSON,  LA.  .  116 

AT  GREENWOOD,  LA.  .  117 

BAYOU  BLUE  NEAR  CATFISH  LAKE  (LA.) .  221 

BAYOU  BOEUF  AT  AMELIA,  U.  .  115 

AT  MEEKER,  LA.  .  147 

(iww)  AT  Bayou  boeuf  lock  (la.)  --  200,  20i 

NEAR  LAMOURIE,  LA.  .  138 

NEAR  LECOMPTE,  LA.  .  139 

HEAR  WOODWORTH,  U.  .  137 

BAYOU  BONFOUCA  AT  SLIDELL,  LA.  .  243 

BAYOU  CHENE  BELOW  BAYOU  CHENE  CUT  (LA.)  -•  49 

BAYOU  CHENE  BELOW  BAYOU  CROOK 

CHENE  (LA.)  .  272 

BAYOU  CHEVREUIL  NEAR  CHEG8Y,  LA.  .  223 

BAYOU  COCODRIE  AT  ST.  LANDRY,  LA. .  145 

HEAR  CLEARWATER,  LA.  .  144 

HEAR  WHITEVILLE  ,  LA.  .  146 

BAYOU  COURTABLEAU  ABOVE  DRAINAGE 

STRITTURE  (LA.) .  130.  131 

AT  COURTABLEAU,  LA.  .  128 

AT  DRAINAGE  STRUCTURE  (LA.)  .  132 

AT  WASHINGTON,  LA.  .  126 

BAYOU  COURTABLEAU  OUTLET  CHANNEL  AT 

STA  225*00  (LA.)  (EAST  AUTO)  .  76 

NEAR  HE  WING  WALL  (LA.)  .  74 

NEAR  SE  WING  WALL  (LA.)  .  75 

BAYOU  CROOK  CHENE  (LA.),  BAYOU 

CHENE  BELOW .  272 

BAYOU  OES  ALLEMANDS  AT  DES 

ALLEMANOS,  LA.  .  224 

BAYOU  OES  CANNES  NEAR  EUNICE,  LA.  .  167 

BAYOU  DES  GLAISES  NEAR  COTTOHPORT,  LA.  ---  121 

(RS)  AT  HAMBURG,  LA.  .  123 

BAYOU  DU  LAC  NEAR  HESSMER,  LA.  .  120 

BAYOU  DUPRE  AT  FLOODGATE  (EAST)  (LA.)  — -  188 

AT  FLOODGATE  (WEST)  (LA.)  .  187 

BAYOU  FORDOCHE  (LA.),  EABPL  BORROW 

PIT  AT  .  95,  96 

BAYOU  FORDOCHE  NEAR  KROTZ  SPRINGS,  LA.  84 


BAYOU  GROSSE  TETE  AT  FRISCOVILLE,  LA.  -  102 

AT  LIVONIA,  LA.  .  105 

AT  ROSEDALE,  la.  .  106 

NEAR  TORBERT,  LA.  .  104 

BAYOU  LAFOURCHE  AT  GOLDEN  MEADOW 

FLOODGATE  (LA.) .  219,  220 

AT  LEEVILLE,  LA.  .  222 

BAYOU  LA  ROMPE  (LA.),  LAKE  LONG  AT .  46 

LAKE  LONG  BELOW .  274-275 

BAYOU  LATENACHE  ABOVE  POINTS  C(XH>EE 

DRAINAGE  STRUCTURE  (LA.)  .  67 

BELOW  POINTS  COUPEE  DRAINAGE 

STRUCTURE  (LA.) .  68,  69 

BAYOU  LATENACHE  (LA.),  UPPER  GUIDE  LEVEE 

BORROW  PIT  ABOVE .  66 

BAYOU  MANCHAC  AT  HOPE  VILLA,  LA.  .  232 

BAYOU  MERSIER  (LA.),  WABPL  BORROW  PIT 

(FWS)  AT  .  79 

BAYOU  MOREAU  NEAR  ODENBURG,  LA.  .  65 

BAYOU  NEZPIOUE  NEAR  BASILE,  LA.  .  166 

BAYOU  PETIT  CAILLOU  AT  COCODRIE,  LA.  .  198 

BAYOU  PLAOUEMINE  BRULE 

AT  ESTERWOOD,  LA.  .  168 

BAYOU  ROUGE  (LA.),  AT  WABPL  BORROW 

PIT  (FWS)  .  70 

AT  WABPL  BORROW  PIT  (LS) .  124 

NEAR  WABPL  (FWS)  .  71 

BAYOU  SAHA,  LA.,  MISSISSIPPI  RIVER  AT  -  7 

BAYOU  SERPENT  NEAR  FENTON,  LA.  .  177 

BAYOU  SORREL  LOCK  (LA.),  EABPL  BORROW 

PIT  (FWS)  AT  .  90 

LOWER  GRAND  RIVER  AT  .  110 

BAYOUS  RAPIDES,  BOEUF,  AND  COCODRIE 

DIVERSION  CHANNEL  AT  MILBURN,  LA.  --  143 

EAST  OF  LONEPINE,  LA.  .  141 

NEAR  EOU,  LA.  .  142 

NEAR  LONEPINE,  LA.  .  140 

BAYOU  TECHE  AT  AftNAUDVILLE,  LA.  .  149 

AT  EAST  CALUMET  FLOODGAtE  (LA.) .  158 

AT  KEYSTONE  LOCK  (LA.)  .  152,  153 

AT  PORT  BARRE,  LA.  .  148 

AT  WEST  CALUMiT  FLOODGATE  (LA.)  .  157 

BAYOU  TERRE  AUX  BOEUFS  AT 

DELACROIX,  LA.  .  252 

BAYOU  VERMILION  AT  LONG  BRIDGE,  LA.  .  160 

AT  TONTONS  BRIDGE  (LA.)  .  159 

SEE  ALSO  VERMILION  RIVER 

BAYOU  WAUKSHA  NEAR  LEBEAU,  LA.  .  127 

BEEF  RIDGE  (LA.),  FRESHWATER 

CANAL  MOVt  .  206 

BELLE  CHASSE  (LA.),  MISSISSIPPI 

RIVER  AT .  266 

BELLEDEAU,  LA.,  THREE  PRONG  LAKE  AT  .  119 

BELLE  ISLE,  LA.,  WAX  LAKE  OUTLET 

VICINITY  AT  .  62 

BELLE  RIVER  NEAR  PIERRE  PASS,  LA. .  Ill 

BERWICK  LOCK  (LA.),  LOWER  ATCHAFALAYA 

RIVER  AT  .  58,  59 

BIG  BAYOU  PIGEON  (FUS)  NEAR  PIGEON,  LA.  --  91 

BIG  DARBONNE  BAYOU  (FWS)  AT 

COURTABLEAU,  LA.  .  72 

(LS)  AT  COINtTAftLEAU,  LA.  .  125 

BLACK  RIVER  AT  ACME,  LA,  .  64 

BLIND  TENSAS  CUT  BELOW  UPPER  GRAND 

RIVER  (LA.)  .  48 

BLIND  TENSAS  CUT  (LA.),  LITTLE 

TENSAS  BAYOU  BELOW  .  275-276 

BONNET  CARRE  (LA.),  MISSISSIPPI 

'ilVER  AT  .  12 

BRAIiriWAITE,  LA.,  MISSISSIPPI 

RIVER  NEAR  .  18 

BRANT  PASS  HEAR  PILOT  TOWN,  LA.  .  26 

BRETON  SOUND  NEAR  GARDNER  ISLAND,  LA.  -  254 

BROUSSARD  BRIDGE  (LA.),  VERMILION 

RIVER  AT  .  163 

BUFFALO  COVE  AT  ROUND  ISLAND  (LA.)  .  83 

BURRWOOD,  LA.,  WEST  BAY  NEAR .  255 

BUTTE  LA  ROSE,  LA.,  ATCHAFALAYA 

RIVER  AT  .  45 

CALCASIEU  LOCK  (LA.),  INTRACOASTAL 

WATERWAY  AT  .  215-217 

CALCASIEU  RIVER  AND  PASS 

AT  HACKBERRY,  LA.  .  185 

AT  LAKE  CHARLES,  LA.  .  184 

HEAR  CAMERON,  LA.  .  186 
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CALCASIEU  RIVER  HAR  OSERLIN.  LA.  .  176 
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CLEON,  LA.,  WABPL  (FWS)  AT .  77 
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WATERWAY  AT  .  196 

MISSISSIPPI  RIVER  AT .  14 

HEAD,  LA.,  WHISKEY  BAY  PILOT 
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SOUTH  PASS  NEAR  .  269 
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HOPE  VILLA,  LA.,  BAYOU  MANCHAC  AT .  232 
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LAMOURIE,  LA.,  BAYOU  BOEUF  NEAR .  138 
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MANDEVILLE,  LA.,  LAKE  PONTCHARTRAIN  AT  ---  245 
MARINGOUIN,  LA.,  EABPL  BORROW  PIT  NEAR  ---  99 
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AT  ALLIANCE,  LA.  .  19 

AT  BATON  ROUGE,  LA.  .  8 
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AT  RESERVE,  LA.  .  11 
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NEW  ORLEANS,  LA.,  INNER  HARBOR  NAVIGATION 

CANAL  (IWW)  AT .  195 
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NORTHEAST  WING  WALL  (LA.),  BAYOU 
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PASS  MANCHAC  NEAR  POMCHATOULA,  LA.  .  242 
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PIERRE  PASS,  LA.,  BELLE  RIVER  NEAR  .  Ill 

IMTRACOASTAL  WATERWAY  NEAR  .  93 

PIGEON,  LA..  BIG  BAYOU  PIGEON 

(FWS)  NEAR  .  91 

PILOT  TOWN,  LA.,  BRANT  PASS  NEAR .  268 

MAIN  PASS  near  .  267 

MISSISSIPPI  RIVER  AT  MILE  2.0 .  268 

OCTAVE  PASS  NEAR  .  267-268 

RAPHAEL  PASS  NEAR  .  268 
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RAMAH,  LA.,  EABPL  BORROW  PIT 

(FWS)  AT  .  87,  88 

EABPL  BORROW  PIT  (LS)  AT .  100 

RAPHAEL  PASS  NEAR  PILOT  TOWN,  LA.  .  268 

RED  RIVER  ABOVE  OLD  RIVER  OUTFLOW 

CHANNEL  (LA.)  .  274 
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RIOOLETS  (LA.),  LAKE  BORGNE  AT .  250 
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ROSEDALE,  LA..  BAYOU  GROSSE  TETE  AT .  106 

CHOCTAW  BAYOU  NEAR  .  107 
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ROOM)  ISLAND  (LA.),  BUFFALO  COVE  AT .  83 

RUTH  CANAL  AT  RUTH,  LA.  .  150,  155 

RUTH  CANAL  CONTROL  STRUCTURE. 

GATE  OPENINGS  .  151 
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CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  .  209,  211 
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HARBOR  NAVIGATION  CANAL  HEAR  .  193 
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GULF  OUTLET  AT  .  253 
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SIMMESPORT,  LA., 

ATCHAFALAYA  RIVER  AT  ---  40,  41,  270-271 

SIX  MILE  LAKE  NEAR  VERDUNVILLE,  LA.  .  56 

BELOW  CONTROL  STRUCTURE  .  55 

SLIDELL,  LA.,  BAYOU  BOHFOUCA  AT .  243 

SMITHLAND  CROSSING  (LA.)  (NORTH), 
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SMITHLAND  CROSSING  (LA.)  (SOUTH), 

MISSISSIPPI  RIVER  AT  .  266 
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SOUTHWEST  PASS  AT  EAST  JETTY .  26 
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STATION  2254’00  (LA.)  (EAST  AUTO.}, 

BAYOU  COURTABLEAU  OUTLET 

CHANNEL  AT . - .  76 

ST.  LANDRY,  LA.,  BAYOU  COCOORIE  AT .  145 

ST.  PAUL,  LA.,  PETITE  AMITE  RIVER  NEAR  ---  235 
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RIVER  AT .  4,  5,  263-265 

THREE  PRONG  LAKE  AT  BELLEDEAU,  LA.  .  119 

TICKFAW  RIVER  NEAR  SPRINGFIELD,  LA.  .  238 

TQNTOHS  BRIDGE  (LA.),  BAYOU 

VERMILION  AT .  159 

TORBERT,  U.,  BAYOU  GROSSE  TETE  NEAR .  104 

TORRAS,  LA.,  OLD  RIVER  AT  .  36,  37 

IH>PER  GRAND  RIVER  AT  LITTLE 

TENSAS  BAYOU  (LA.)  .  86 

UPPER  GRAND  RIVER  (FWS)  AT  DIKE  (LA.)  -  89 

(LS)  AT  DIKE  (LA.) .  101 

UPPER  GRAND  RIVER  (LA.), 

BLIND  TENSAS  CUT  BELOW .  48 

IN>PER  GUIDE  LEVEE  BORROW  PIT  ABOVE 

BAYOU  LATENACHE  (LA.)  .  66 

VENICE,  LA.,  BAPTISTE  COLLETTE  BAYOU  NEAR-  267 

THE  JUMP  AT  .  267 

MISSISSIPPI  RIVER  AT  .  23 

MISSISSIPPI  RIVER  NEAR  .  267 

VERDUNVILLE,  LA.,  SIX  MILE 

LAKE  NEAR  .  56 

VERMILION  RIVER  AT  BROUSSARD 

BRIDGE  (LA.)  .  163 

AT  LAFAYETTE,  LA.  .  162 

AT  PERRY,  LA.  .  164 

NEAR  BAHCKER,  LA.  .  165 

SEE  ALSO  BAYOU  VERMILION 

WASHINGTON,  LA.,  BAYOU  COURTABLEAU  AT -  126 

WAX  LAKE  EAST  BORROW  PIT  (LS) 

NEAR  CALUMET,  LA.  .  203 

WAX  LAKE  EAST  CONTROL  STRUCTURE  (LA.) 

INTRACOASTAL  WATERWAY  AT  .  202 

WAX  LAKE  EAST  DRAINAGE  AREA 

AT  CONTROL  STRUCTURE  (LA.)  .  204 

WAX  LAKE  OUTLET  AT  CALUMET,  LA.  .  57,  273 

WAX  LAKE  OUTLET  VICINITY  AT  BELLE 

ISLE,  LA.  .  62 

WAX  LAKE  WEST  CONTROL  STRUCTURE  (LA.) 

INTRACOASTAL  WATERWAY  AT  .  205 

WEST  ATCHAFALAYA  BASIN  PROTECTION 
LEVEE  BORROW  PIT  (FWS) 

AT  BAYOU  ROUGE  (LA.)  .  70 

AT  CLEON,  LA.  .  77 

AT  LOWER  GRAND  BAYOU  (LA.)  .  80 

AT  LITTLE  LAKE  LONG  (LA.) .  82 

AT  OPELOUSAS  BAY  (LA.) .  78 

(FWS)  AT  BAYOU  MERSIER  (LA.)  .  79 

NEAR  COURTABLEAU,  LA.  .  73 

HEAR  BAYOU  ROUGE.  LA.  .  71 

WEST  ATCHAFALAYA  BASIN  PROTECTION 
LEVEE  BORROW  PIT  (LS) 

AT  BAYOU  ROUGE  (LA.)  .  124 

AT  LOWER  GRAND  BAYOU  (LA.)  .  136 

AT  NEW  HENDERSON  LANDING  (LA.)  .  134 

WEST  ATCHAFALAYA  BASIN  PROTECTION 
LEVEE  BORROW  PIT  NEAR 

COURTABLEAU,  LA.  .  133 

WEST  END,  LA.  ,  LAKE  PONTCHARTRAIN  AT -  247 

WEST  BAY  NEAR  BURRWOOO,  LA.  .  255 

WEST  CALUMET  FLOODGATE  (LA.),  BAYOU 

TECHE  AT  .  157 

WEST  END,  LA.,  LAKE  PONTCHARTRAIM  AT .  246 

WEST  POINTE  A  LA  HACHE,  LA., 

MISSISSIPPI  rive(5  at .  20 


WHISKEY  BAY  PILOT  CHANNEL  BELOW 

HEAD  (LA.)  .  47 

WHITE  BAYOU  NEAR  ZACHARY,  LA.  .  228 

WHITEVILLE.  LA.,  BAYOU  CDCOORIE  NEAR  .  146 

WOODWORTH,  LA.,  BAYOU  BOEUF  NEAR  .  137 

YELLOW  WATER  RIVER  CANAL  NEAR 

HAMMOND,  LA.  .  241 

ZACHARY.  LA.,  WHITE  BAYOU  HEAR  .  228 


